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Tiende Bos. 


| — É ØR ik — 
— B— over alle de Enropeifte: SSU CUM 


Ovførfel i den nye Verden er 


2, Er det fandfynligt, at Amerikas ſtore Øes Gamting 


"er bleveh afrevet fra Naboe-Faſtlandet? 


; 3... Hvorledes er Jordbunden paa Øerne befafren? Hvile i 


Planter fandt man paa dem førend Erobringen ? 
4. Er Klimaet paa Herne behageligt? Er det — 
GSadvanlige Fenomener paa Øerne ⸗ 


6. Skikke hos Caraiberne, de gamle Beboere paa us 
arts sperne — ALDER NSG sk 
77 Engellænderne og Franfimændene nedſcette fig paa Lu⸗ 


varts⸗Herne med Caraibernes Undergang ——— 

8. De Franſke bemægtige fig en Deel af St. REE 
Diffe Eventyreres Karakter 8 
9. Engellænderne erobre Såmaifa — J—— 


10. Flibuſtiererne anrette Ødelæggelfer i de Amerikanſke 
Have. Diſſe Soeroveres Oprindelſe, Gæder, Er: 
peditioner og Undergang 2 ⸗ 


11. Grunde, ſom hindre Engellænderne og Hollænderne 


fra åt giøre Erobringer i Amerika under den Span⸗ 
ſtke Succesſions⸗ Krig ⸗ lg 

Rg Megen Driftighed, ſom man marker paa de Ameri⸗ 

kanſke Øer efter Fredſlutningen til utrecht = 

åre De Amerikanſke Ser gave Ankedning til Krigen 1739: 
hu AL RAK (den og Enden paa den ik 
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— eneret, Ge —E— style esse « 
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RES ig Smerita havde Krigen —— ſin Oprindelſe 


15. De forſte Begivenheder i Kvigen vare førgelige for . 


Engelland 


16. Engellænderde fom ud af deres Gove- Syge og be⸗ 
mægtigede fig de franffe og de fpanffe Der, Stif⸗ 


i ai ik 


s W 2 


teeren til dette deres Held 
17. Fordele, fon F den forſka ede Engeland 


18. Det Brittiſke Miniſteriu 
AUdſigter, ka tatainen førte med fig 


2 47 


RA 148 env F tk 


⸗ 


2 
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— 
havde ikke ſaa vidtloftige 


. De paa de Amerikanſke Her boeſatte ——— tage 
til Afrika fe at * ſig olt til. at re: Deres 


Jord 


2. Afrikas flige Shen Sae ok fags 
3. Afrikas nordlige & — ifær Wghpten 
4. Revolutioner der ere gaaede for fi ig st; Eyben. 


2% cd 7 — £ 


52* in KAR 1 


5. Tripolis $ nærværende Forfatning . kurd nn 


6. Tunis's nærværende Forfatning SAN 


7. Algiers nærværende Forfatning 1108 242% 
8. Marokkos nærværende Forfatning — 


9. Oprindelſen til Soe Roveriet paa den Nordlige Kyſt 


2* 


* af Afrika. 


10. Indbyggernes Farve. paa Afrikas veftlige. Soft, be⸗ 
kiendt under Navn af Guinea. 

fag til dette Phenomen? 
y1. Af hvilken Befaffenhed er Jordbunden K Guinea 


i. 


Midler. stil at hemme det 


Hovorledes ere dens. Kyſter? BDR 


12, Begreb om de forftiellige i 


ringsformer 


53 Maaden, hborpaa man forer Stig. i Guinea. 
14. Qvilfe ere de i Guinea indførte Religioner 2. 
Sader, Skikke og Syſſer paa Guinea 
16, Hvortil indkrankede— fig fordum Handelen paa Guinea 
17. Ouiaegs Handel er bleven lerh ved —— af. dens. 


"15. Nationernes 


i Slaber 


z 2. å z ⸗ 
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nar” £ så Mi 


— 9 


hær 
ø Så 
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vad fan være Saa 


Guinea, indførte. Hege: 


175. 
185 














SØ & LMG — Bender 7”. 0 ; . W å — — 
18, Hvilke ere. de FSR * ide: fremmåte Stippere ag 


KR 
e 


É — Slavernes ynkelige Forfatning i Amerika ED" su 


— lægge til, for at fane Slaver Mn 265 SE 
19. J hvilfen Mængde, til hvilken Priis, og for hvilfe Bi. 
Handelsvarer blive Slaverne kiobte? —7 


20; Hvilfe ere de Nationer, der kiobe Glaver? ? 208 


an, Methoder, der bruges ved Slavernes Anraſeiſe, — 


* Behandling og Salg. "Betragtninger i denne An⸗ 
ledning SARA SE RET Le —* —6 


1231 Hvorledes man kunde giore Slavernes Bora i 
taaleligere 2 te READ. 230," 


tai Glaveriets Oprindelſe og Fremgang. Grunde * re 


oofundne til at —— dets Gvar paa diſſe VNÅ 


ÆDE ah de SE 1 USG ØE DE ST Tre NL Se NG 737 
25. Den Amerikanſke — GSamlings Jorder ere hidindtil 
blevne ſkiodesloſt dyrkede — ABA NONE * 
26, Slaverne blive forſt ſatte i Arbeide med det, de ſtal RÅ 
leve af. Siden efter kræver man rige Produkter | 
BA . af den — ⸗ ag LER REN 268 Ø 
27, Om Rocou'ens Shrtan 27 
288 OM Bomuldens — 2243 
29. Om Kaffens Dyrknin se — aar al 
so: Om Sukkerets Dyrkning g 0) FA RESSLI SA 
7430 De paa den Amerifanfee Der Samling: boeſane Cu: 02 
na topæers Karakter ⸗ 2286 
324 Sygdomme ſom Europæerne ere udfatte fot pay de. | 
Amerikanſke SPEER BST — BØR] orde RÅ 
33. Fordele, ſom de Nationer have, der ere i SBefiddelfe | 


: afde ——— Her GE dg tet Ala 28 


LETTE ET: ; SAGLØR på — 
HA i i," —J 


F by ter B så Cd 


2 Behtemmelſe af den ſande Ære NE EET: ak FOG 

2. Det Begreb, man maa giore ſig om Der Trinite 402 

3. Om Cuhagua og dens Perler ⸗ 6 
4. Begreber om Marguerite. sr re 366 

33 vorto Riceos Erobring af Gpanierhe "2 308 | 
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"6. porto⸗ Riceos viking Forfatning SR ØR ONDERE aa 


— Midler, ſom vilde giøre Porto⸗ Ricco: —— 314 


8, Hvilfe vare de Begivenheder, ſom ſeilte St. Domin— 
go ved den glimrende Farfatning sd hvortil denne 


spe havde hævet fig? — Le 318 
⸗4. Del ſildigere orſgenn⸗ i den Gange Deel af CE SEG 
Deming eder RR ga 
10. Øen Cubas Erobring, af Spanlerne Sa sås . 


"gr" Cubas Bigtighed, Regieringsform, | Folfemængder 


Ablsbedrifter og andre Forarbeidelſe - = 327 


12. Hvori beſtaae Cubas Faſtningsverker? Hvilke ere 
—— de andre denne Øes Forſparsmidler? — 343 
13, Har Spanien giort behorige Anſtalter, gior det dem 
eendnu, for at føre fig fine Øer til Nytte?4346 
24. Bilde vel: de Nationer, ſom have Kolonier i Ame⸗ inge 
rika, taale at de Spanſke Øer bleve blomſtrende? 353 
ys, De forenede Provindſers politiſte Skridt ved — 
Republiks Oprettelſe — 455 
16. Beſkrivelſe over den Hollandſke Øe Curacao hg 356 
7. Beſtrivelſe over. den Hollandſte Øe Euſtache ⸗357 
18. Beſtrivelſe over den Hollandſte Øe Saba su sg 
19. Beftrivelſe over den — dels hollandſte dels ſtanfe 


— 2 — He St. Martin i ⸗ BENTE £ 360 
20. Fordele, fom Holland drager af ſine Oer for ſin Så 
Handel s BR 36—⸗ 


er Phyſiſke Betragtninger over: Guyana 665 
Det af Hollenderne i Guyana ved Surinam anlagte 
Etabliſſement. Merkelige Begivenheder, der hade 


tildraget fig i denne Kolonie Ea 368 
23. Hvad har været Grunden til Kolonien — 
Velſtand? UR RS RR ⸗ ⸗ 373" 
24. Kolonien Surinams uutidige Forfatning, og Stor | 
velfen af dens Gield ⸗ ;375 
25. Koloniens Berbiches Stiftelſe. Dens forrige uheld / 
dens nutidige Elendiched 377 


66. Koloniens Eſſequebos Ælde. Hvorledes den har kun⸗ 


net blomſtre, efter at den har lor meget længe 387. 


ide 


' 








i lle, 





* Vtorberer, fot "here bide —* enes ETA 


28. De Tab Hollænderne lide,” bør giore FYRRE ; 


meget opmærffom paa dens Beſiddelſer i Amerika 389 


sø, Revolutioner, der have givet — et andet 


Udſeende se 397 


30. De Banfke nedfætte fig paa — Gt. Thomas, 


31. De Dante Hers uheldige Forfatning. Hvad der bilde 


tt: 


LS at bringe dets Kolonier til Nytte BEM ARR 


"være paffende” rå Regleringen at giore for at for 


* N 


St. Yean og Gt. Crop == ——————— 401 


ss Flyotig Udfigt over den Danſee Magt Ka ECR 


k 
V 
"ad 


MEDER BE Ben 


Én Almindelige Betragtuinger over Koloniers Anlceg 49 w 


* De ranſtes forte Erpebitionet til Sk — —2 


Her ⸗ ⸗ 4717 
EN De Franfte Ser ſtrante længe under udelufferde Pris 


; vilegier ⸗ ⸗ —4 
42 De franffe Øer fåde deres Fried igien. "Ditidtinger, É 


ſom endnu flade deres Opkomſt i Veien sad 
s. Forholdsregler, ſom tages af Hoffet i Verſailles fr 


6 Begreber om Guyana. Bevaggrund, ſom Europcer⸗ 


ne havde til at ſoge og giennemſtreife dt430 
7De Franffe nedfætte fig i Guyana og forimægte der i 


et hundrede Mat or 2: é 4323 


8. Hoffet i Verſailles foreſetter ſig at ere Gupdnå 
blomſtrende. Havde man giort Anlægget "dertil for- — 


nuftigt? — blev det udført med Klogſkabh? APV: 


: Det Begreb, man maa Ad fig, om — Ko⸗ 
ſter og Jordbund ANA ⸗ 
10. Hvilke Hænder vil man kunne ann⸗ til de Avls⸗ 
bedrifter, ſom Guyana fan være ſtikket til? 449 
, Førend man henkaſter Kapitaler i Guyana, gior 
man vel i at underſoge, om Kolonien ér godt ind— 
rettet. Man maae beſtemme bens Grændfer 453 


ö—————————————— 


y 


— 





Sonne | ONDE AM 5 
— Det Franſke Guhanas Andbe gorfåtnings: RT — 
13. Efter megen og langvarig Driften imellem: —* Bon: . 
donſte og Verſailleſte Hof — Stanferfs 2 St. 

Lucie 458: 


— Me RR førte Operationer bd. EL: Lueie 461 


15. Hvad Mening maa man giore ſig om Gt, Nugit 464 


s. Kolonien Gt, Lucies nutidige Forfatning — 465 
— Hindringer, ſom Åanel faaet, Gt. Lucies Son 
: KE SE Bra 


åg Aunſtalter, ſom offer i Werfaille3 hår i Sinde at 
giore for at fætte St. Lucie i Sikkerhed for at. 


— blive indtaget ⸗ ⸗ FE FSR RE 468 
19, De Franke nedfætte fig paa Jhatrinigse, med Carai⸗ Se: 


bernes Undergang va ⸗ J— GIR 
20 De Franfkes forſte Anlæg paa Dartinigoe 474 
21. Martinique pige! ſterkt. Agtſagen til denne Vel⸗ 

Kand— RS —477 
Maaden, —* Zandelen blev dreven paa Mar⸗ 


28. Guadeloupe kommer lidt offer lidt ud: fi ſin Elen⸗ 
dighed, men bliver ilke nogen blomſtrende Kolonie 
forend efterat den er bleven erobret af Engelland 499 


—— Det Franke Miniſteriums Forandringer i Regie⸗ 


ringsformen paa Guadeloupe i ret TAN 
30. Hvilfe Steder ſtaae under Guadeloupe ? * 505 
37, Guadeloupes nutidige vorfatning de ſmaae Dets, 

ſom ſtaage under denn ⸗ STØR 


2. Forholdåregler, der ere tagne af Frankerig for at F 
fætte' Guadeloupe i Sikkerhed for at blive erobret 511 


"Fås Kort Votieeln over lg St: Remate 


* 
7 


mø 


ar tinigve i 3 — SEE 
23, Martinigve forfører. Aarſagen dertil 
VA 24. Martinigdes fildigere Forfatning —— 489 
"as, Kan. Martinique vente at fee ſin Forfatning. forben 
—— så 480 
SPL fan mMartinigve blive brobrek2: SNG: 460 
27. De Franſte indtage ——— Elendigheder, fom 
de døe der. 2 497: 





Py å | 











— 


Side. 
54 ——— ise ——— orn Bis 
35 —— Verſaill es vedklen del "ig? diſſe driſtige Men: 74 
N efter, ” efter at deres Forfatning har faaet Faſt ⸗ 
mn ed og giber dem en Gouberneur $ 19 
166; Miniſteriet opretter et” Kompagnie for den holige 
Deel afSt. Domi ingo 536 
47. Uagtet de Elendigheder— den doler⸗ bliver Kolonien 
Gt, —— fionnefte” ————— i den: — 
Verden 8 fe 
; 198, Etabtifementer,” ber ere antdgte — den fdtige en 
af Gt! Dommgo — 
39. Anſtalter, ſom kun ſorbedeche⸗ mitedutteme ste 
FS Sydligeraf Kolonien ØS BANDE SENT 
40. Etabliſſementer, der * ailågte' (i det Beftlige: af AN 


KR PIN gt, Dbmingo SAS REN SAL NL 540 —* 


41, Betragtninger boer den Tid Seettagelfer Smøve J 
landene og Kolonierne vife hinanden 547 
J ide Etabliſſementer der ere — det Nordlige laf 
St. Domingo | — 550 
43. Den paa den nordlige ahn af? St. Domingo. belig» 
| … gende Byes, Cap⸗ Francaigs ſtore Vigtighed 
44. De Peodutters' Befrafenhed og Mengde ſom Fran⸗ NE: 
kerig aarligen fader af ſin Kotohie Gt, Domingo” 556 
45. Gt. ——— Handels Borte med fremmede 
Nationer 4 2; AM "re SNG 560 
146, Frankerigs Handels, gotbindelfer' med. Gt. Domingo. 
blive farlige under Krigen, DØ. hvorfor ——— 
47. Den Deel af St. Domingo, ſom de Franfe have * 
— faget i Beſiddelſe, kan blive angrebet af Spanier⸗ 
ER (4 GE fom mere i Beſi ddelfe af den anden” Deel 663 
48. Ere Grandſerne imellem Spanlerne og de Franſte 
blevne faſtſatte med Skan føribed paa Kr Do⸗ 
567 
49, Midler ſom den Stange Deel af. St. ——— Morse" 
| J— Sikkerhed for at blive indtaget af 
en fremmed Dragt ig ; ———— 
50, Er Eiendoms— Retten rigtig fdftfat pag de Svane Øer? 578 











— 


— 9— ior fe nd e B ⸗ fon lg 


F 


SS VRAA RDS ag — 
sn . ære Paafaggene pafende, fordette paa de Franffe Øer? 581 
32. Ere Landevernerne VOR: indrettede» vaa de Franſte 


Oer? fi FØL * ⸗ ba Bare — * 589 
83. Er Delingen af ———— fordelestig beſtemt paa 
de Franfke per? * J 593 


54. NAR man førget med Slog ab. for. Afbetalingen af 


den Gield, ſom de Frankke Øer. have paadraget ſig? * É 


55. Har Moderlandet, ved at forpligte fine Her til, ikke 
at Tevere deres Produkter til andre end til det. ſelb, åg 


givet: Uffætningen paa dem tilzvælfelig Sitkerhed ? 606 — 


56. Er den overſte Magt pad de Franſke Her i: ſaadanne 
Harnder, ſom ere godt ſtikkede til, at inte dem: og 


WVelſtand? — 611 
87. Forandringer. ſom det, bilde være — at olene å 
de Franſke Hers Beſtyrelſe BT BELT (gs - 616 


48. Kan Franferig have en Søe Krigsmagt? Er det 
gavnligt at have den? —— fem det Nør 
tage: for at faae den. 7, —— 6243 


ER Hedrledes var Engell ands Forfatning, da. det be⸗ ig 
gyndte at anlægge. Etabliſſementer pag de amerikan⸗ 


fke per? FÅ ARLA s —6 636 


Be Yarfager , fom fremkyndte botenenaden Paa de ens i 
deree — 6 


3. Ved hyilke Mennefet bleve — ondere: Øer befolfede? 645 


4. Under hvilken ———— kom gge⸗ Her 
i Stand? 646 
4. *9— Anſtalt, der bø føet af. Mobeclandet NG 


forſikre fig alle Produkterne af fine Her EN FR 650 


6. Formindſtelſe i de Fordele, ſom Engelland drog af fine 
Oer. Hvad der var Aarſagen dertil? se 651 


Ea Engellænderne nedfætte. fig. paa Barbados. Denne 


Pes fore Velſtand ⸗ ⸗ 653 
8. Sammenrottelſe paa Barbados, vLoſpundet af Sla⸗ ” 
verne a og Sr le Es, DM 654 


* 





— 








— 0 — J f j Yi 
5 an ' i 
i: SN — ry j F 
2 —9 * — Exe. 


—* — vamhabeern — ——— maki hes 


10, Kan: Barbados fættes i god. — 68 
— Tildragelſe, der har fundet Sted paa —— 
Denne Oes Produkter og Byrder. Hvor vigtige den 


Bar ens for Storbrittånnien SDN de Te av hat 69 


* 12. —— gaaer det Etabliſſement, der af Engerens £; 
derne ex anlagt paa Montferrat? > 4" 663 


—ærg, Øen Nieves gamle Gæder og nutidige Forfatning AB « : 


14. Storbrittannien beholder St. Chriſtoph, der fra forſt 
af var delt mellem Engellænderne og de Frange 665 
13. HOvad Gt. Tyriſtobb er blevet nn det — 


* 


Herredom EDR 667 
— Beklagelige idragetrer, ber — finder Sied paa 
St Chriſtoph ⸗ Få 668 
— Synderligheder paa Barboude — 671 


— Kolonien Anguille ev i en meget ynkelig Forfatning, 


og dens Sfiebne Fan ikke blive anderledes. BD ag: 


£ 22 Tortola er den eneffe af Jomfrue-Herne, ſoin En- 
gellænderne have —— Bebreidelſe til Beſtyrel⸗ 


ſen sø ⸗ va 673 
mo, Beſtkrivelſe over Jamoita RD øer FA SES 675 
er, Spanierne "opdage Jamaika og nedfætte fig derpaa 
kir nogen Tid derefter 8 0 >, s 676 


22. Jamaika bliver erobret af Engellænderne. Begiven⸗ 
— der have tildraget ſig paa Den, fiden de 
bleve Herrer af den AN 6638 


—9— Ablobedrifter, der ere. indførte pan Jamaita. 686 


24. Jamaikas nutidige Forfatning, betragtet under alle 


ſine Forhold ⸗ ⸗ SAL 691 
25: Anſtalter, fom Jamaika har til at beſtyhtte fig mod 
Indtagelſe DER AE as MH SEES s 698 


 264'Fartligheder, ſem true Jamaika i den3 eget Skiod 699 
27. Jamaikas Fordelagtighed til Krigen og ufordelagtig⸗ 
28. Revolutioner, der ere gaaede for fig paa kucaverne. 

Diſſe Øers Forfatning ⸗ 207 


"hed til Skibsfarten ⸗ ⸗ ⸗ 28 


29. Bermudernes Armod. Deres Yndbyggeres Laralter 709 


amt * ET rr 


—2 


KG: 


SÅ 





VASAL 


— 


ér H i i 


— 


* Sitde. 
140, Biende bley fn forſt af taget i Beſiddelſe af dd 
Franſke. Hvad de forſte Koloniſter der. foretoge ſig 
HAS Begivenheder, ſom have tildraget ſig paa rocke or 41 
ſiden den er kommen under det brittiſke Herredom 715 
32. Ablsbedrifter paa Grenade og Grenadinerne 718 


ge 33. » HØR Fabago, ſom foraarſagede —— 


mellem Hollænderne og de Franſte / bliver en brit ⸗ 

til: Beſiddelſe Re RTE HR Iran vt d 719 
"34. Dprydnings - Plan for de amerikanſke Oer 723 
395, Ulykker, der ere tilſtodte Engellænderne paa Fabago, 
fordi de ere afvegne fra: de her opgivne; Marimer så ag 
146, De Vildes Hiforie paa Gt. Vincen 726 
37. De Franſkes Ankomſt til Gt Vincent fætter: Solid J— 





— 
dk 
J 


—1 


2 


Øg 


imellem de forte Caraiber og de røbe Caraiber 1 727 
ER Gt. Vincent kommer i Engellandernes Hænder. — Kr 


Skiebne under. dette Herredom sr 0 2 Ser 3å 
39, Storbritannien kommer i Beſiddelſe af ——— — 
40. Splid⸗ mellem Engellænderne paa Ormen —* FE: 


46. Fortegnelſe paa de Rigdomme, ſom gade ud fra hele 


den amerikanſke — J 
* Dets Middel, der er 


eft ſtikket til at formere: babe 
dukterne paa den amerikanſte Øe-Samling 127) 757. 


148, Hvad vil de amerikanſte Hers Sfiebne. i Seemtiben — 


ma Fan 


blive? J—— 1759 





Sragſte paa Nabvenérne gigt sadel meer Fra 
må Hoori beſtaaer Dominiques Bigtighed je — øl 740 
42. Egne Love paa Dominigve sf oma sn gad 
45. Det brittiſke Miniſteriums Plan til at gjøre be tre . —2* 
— fordum neutrale Øer blomſtrende og — 
44. Hindringer ſom have lagt fig” i RES for-de: net; ;68 

Nr tale Oers Belftand 0 uglestd sek 747. 
45. De engelſke Hers nutidige Forfatnuing 749 











; F Philoſophiſf og Politiſk Hiſtorie — 


om 


ad 


Curopæernes Handel og Befiddelfer 


n Aj 2* 
8 > 9— i 


Oſt⸗og Veſt— Indien. 


TiendeBog. 
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SAGE —* ——— 
1. Betragtninger over alle de Europeiſke Natio— 
” ners Opførfel i. den nye Verden. 
SJisinstis have vi vandret fra Grueligheder til, Grue— 


ligheder i Spaniernes og Portugiſernes Spor. Bille 
Engellænderne, Kranffmændene, Hollænderne, de Dan: 


fle, med hvilke vi ſtulle gane i Land paa Øerne, blive 


mindre gruſomme end de, der have bemagtiget fig Faſt⸗ 
landet? Skulle de i diſſe fnævre Strakninger indſlut— 
"tede Beboere friſte Pernvianernes, Mexikanernes og 
Braſilianernes beklagelige Skiebne? Ville kultiverede 
Menneſtker, der alle have levet i deres Fadreneland 
under — om itfe viſe, faa dog i det mindſte gamle — 
AII Deel. 
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Regieringer; der alle ere blevne opfodte ved Arneſteder, 
hvor de have faaet Anvisning til, og undertiden 
Exempler paa Syd og Rerffaffenhed ; alle eve blevne 
opdragede midt i kultiverede Byer, hvor, Udovelfen af 


en fivæng Retfærdighed havde vant dem til at have 


Agtelſe for deres Lige — ville de alle — alle uden For? 
ſkiel — viſe en Adfærd, ſom Menueſkeligheden, deres 
egen Fordel, deres egen Sikkerhed, ſom de fvagefte 
Glimt af Fornuften, fordømme lige ſterkt — og vedblive 


at vife fig mere barbariffe end den Vilde? Sfal det da 
fun være gyfelige Malerier, ſom jeg ſkal være nodſaget 


til at udfafte? Gode Gud! hvilket Arbeide er blevet 


mig forbeholder ! Denne Forvandling af Curopæeren, 


der vender fit Fadreneland Ryggen, er et faa befyns 
derligt Sarſyn, Indbilduingen bliver faa ſtarkt angre— 


bet deraf, at medens den fyffelfætter fig med Forun-⸗ 


dring derover, piner Eftertanken fig for at komme efter 
Grunden dertil, enten i Mennelte ; Naturen i Alminde— 


Lighed, eller ide Søefarendes færegne Karakter, eller & 


de Omftændigheder, ing gif foran eller fulgte paa Begi⸗ 
venheden. 


Man ſporger, om Menneſket, naar det een Gang 


— af hvilken ſomhelſt Aarſag — bliver løft af Lobenes 
Tvang, ikke er mere —— ænd Menneſket, ſom 


aldrig følte noget til den? Menneſker, der. vare fan 


misforusiede med deres Skiebne, faa blottede for Hiel⸗ 


pekilder ideres eget Land, ſaa forat mede eller faa hoffæer— 
Dige, at de foragtede Livet, og udſatte ſig for Farlighe— 


der, for endeloſe Strabadſer, i et loſt Haab om en hur— 


tig Lykke, bare de ikke i deres Hierters Inderſte den 


ulykkelige Spire til Forſtyrrelſe, ſom maatte udvikle 
" fig med en ubegribelig Hurtighed og Raſenhed, faafnart 


dens Virkninger ikke ſtandſedes enten af Undfeelfe eller 


Frygt, under en anden Himmelegn, hvor de vare 


langt borte fra al offentlig Straf og deres Medborgere 
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agtbyhdende Aaſhn. Bevoiſer og ikke alle Staters Ste 








ſtorie, at Menneſket, ſom Naturen har forundet en ſtor 
Kraft, er i Almindelighed en Forbryder? ? Maatte ikke 
Fatuighes en ved et langt Ophold, Nodvendigheden i af 


vende hurtig tilbage, i Forening med Ønffet om at ret 


færdiggiøre de Bekoſtninger, der vare giorte pan Fo: 


retagendet, ved at udkramme de opdagede Landes Rig 


Dom, anledige og fremſtynde den voldſomme Udplyn— 
dren ? Tankte iffe Hovdingerne for Foretagendet og 
Deres Staldbrodre, der alle vare lige forſtrakkede over 


de Elendigheder, de havde udſtaget, de Farligheder, de 


Havde giennemgaget og dem de endnu havde af gien— 
nemgaae, ar holde fig ffadesløfe for dem, ſom Folk, 
der havde faft beſluttet, ikke ar udſatte fig for dem 
endnu en Gang ? Fremſtillede fig vel Tanken om at ſtifte 
Kolonier i diſſe langt fraliggende Lande, og dermed forz 
øge deres Fyrſtes Herredom, nogenſinde vigtig tydelig 
i nogen af diffe førfte Eventyreres Forſtand, og forekom 
den nye Verden dem ikke ſnarere ſom et rigt Bytte, 
de maatte opfluge, end fom en Erobring, de maatte 
ſtaane? Fortfattes ikke Ulhkken, ſom var begynder af 
Denne gruſomme &evæggrund, ſnart ved Miniſtrenes 
Ligeghldighed, ſnart ved Stridighederne imellem Euro— 


- pas Nationer, og var den ikke fuldført, da en roligere 


Tid fedte vore Regieringer til grundigere Planer ? 
Havde de førfte Cmbedsmænd, ſom man betroede Op⸗ 


ſynet og Magten over diſſe Lande, og kunde de have de 
Kundffaber, de gode Egenſkaber, der vare ſtikkede til, 


åt giøre dem elſtede, forſkaffe fig Tillid og Agtelſe, ind— 


føre Politie og Love, og reiſte de ikke Ligeledes derhen 


med den Penge-Torſt, der havde ødelagt dem? Burde 
man have venter fig en Beſtyrelſe fra forſt af, ſom 
endeel Seklers Erfaring endnu ikke har tilveiebragt? 
Er det mueligt — endog i vore Dage — at beſthre 
Nationer, Dev ved umaadelig fore have ere ſtilte frå 
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Moderlandet, paa ſamme Maade ſom Underſaatter, 
der ere under Regieringens Hine? Da diſſe langt fra: 
yærende Embeder aldrig ville blive føgte af eller befatte 
med andre end. forarmede og gierrige Menneſter uden 
Duelighed og uden Sæder; der ikke fiende til nogen 
j Folelſe af Ære, noget Begreb om Billighed — end Uds 

ſkuddet af de høie Stænder i Staten, er da diffe Kolo— 
niers fremtidige Glimren jffe et Hierneſpind, og vilde 
diſſe Landes. tilkommende Velſtand ikke være et endnu 

mere overraſkende Særfyn end deres forſte Ødelæggelfe ? 


i 


lykkeligt var derfor det Hieblik, da de bleve op— 
dagede! og hvad fan bevæge. eder Y Europas Fyrſter 
til at hige faa meget efter Beſiddelſer, hvis Elendighed 
J fun kunne forevige? Hvorfor give Y dem ikke fig ſelv 
tilbage, derfom J have opgiver Haabet om at gigre. 
dem iykkelige? Under Udarbeidelſen af dette Bær har 
jeg meer end een Gang vovet, at opgive eder Midlerne 
dertil, men jeg ev bange for, at min Roſt har raabt, 
og raaber endnu i Orken. * 


Imellem den $de dg 32te Grad Nordlig Brede 
indeflutter Amerika den talrigfte, den vidtloftigſte, den 
rigeſte BHe-Samling, ſom Oceanet endnu har ſtienket 
Europcernes Nyefigenhed, Virkſomhed og Gierrighed. 
De Der, hvoraf den beſtager, ere, fra den nye Verdens 
forſte Opdagelſe befiendte under. Navn af Antillerne. 
Vindene, der næften altid blæfe fra den øftlige Kant, 
har givet, Anledning fil at man, hav faldet dem, der 
ligge Øften nærmere, Luvarts Øerne (i Vinden), og de | 
andre Lævarté Øerne (under Vinden): De udgiøre en 
Rakke, hvoraf den ene Ende fynes at fisde til Faſtlan— 
det, txt ved Maracaibos Bugt, og den anden at danne. 

Aabningen til Mexikos Bugt. Maaffee vilde det iffe 
være ugrundet, af betragte dem fom Toppe af meget 
hoie Bierge, der fordum have udgiort en Deel af det 
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faſte Land, men ere blebne til øer ved en Revolution, 
fom pat KE BFÆREEL det Dele uuve Land, 


— — det ſandſynligt, at Amerikas ſtore He⸗ 


Samling er bleven afrevet fra. Naboe— Faſt— 
F landet. 


Alle Her i Verden ſynes at. vere blevne afrevne 


fra Faſtlandet ved underjordiffe Antandelſer eller ved, 
Jordſtielb. —* 
Det berømte Atlantis, ſom for endeel tuſende 
Aar ſideu ikke mere har været til, var et vidtloftigt 


Land, ber lage imellem Afrika og Amerika. Zufende . 


Omfændigheder give Formodning om, af Engelland 
har forhen udgiort en Deel af Gallien. Sicilien er 


pienfynligen bleven afrevet fra Italien. Cap-Verds-⸗ 


Herne, Azorerne, Madera, Canarierne maae have ud; 
giort en Deel af Naboe-Faſtlandet, eller af andre til; 
grunde gangne Faſtlande. Nyere Jagttagelſer af En— 
gelſte Soefarende tillade næften ikke nogen Tvivl om, 
at alle Øerne i Syd-Havet have i meer elfer mindre 
gamle Tider udgiort een Jeg ſamme Maſſe. Den bety— 
deligſte af diſſe Her, Nye-Zeland, er opfyldt med 
Bjerge, hvorpaa man feer Spor af udſlukte Vulkaner. 
Dens Indbyggere ere hverfen uſtieggede eller kobber— 
"farvede, ſom Amerikas; og nagtet en Afſtand af' 680 


Mile tale de det ſamme Sprog / fom de paa Øen Ota⸗ 


heiti, der for iffe mange Mar fiden er bleven opdaget. 

Sikkre Mindesmærfer ſtadfaſte diffe fore Foran: 
dringer. Den opmærffomme Naturkyndige feer Spo— 
rene deraf allevegne. duſklinger af alle Arter, Ko; 
raller, Oſters-Banker, fuldftændige, [emlæfede Havs 
Fiſk, der ere opdyngede i en vis Orden i alle Verdens 
Egne, paa Steder, der ligge længft borte fra Haver, 
inden i og oven paa Biergene; — Faſtlandets Uftas 
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—hvyvoraf det beſtandig bliver beſtvulpet, plukket, omrodet, 
"pg medens det i Tidens Længde taber maaſkee untaades 
lige Lande, fremſtiller igien for vore Hine nye Lande, 
vidtloftige Sand— Sletter omkring Byer, der forhen 
vare berømte Havne, — Den Uorllotgis og parallele 
Beliggenhed af Ford: og Søeprodufter; Lag, der verel; 
viis ligge famlede paa eens Maade, ere fammenfatte 


af eens Matérialier, ſom regelmesſigen ere fammens 


føjede ved en ſtadig og paa hinanden følgende Indvirk— 

— ning af een og ſamme Marfag — Det ſammenpaſſende 
VSM "i de fra hinanden ved en Arm af Søen adffilte Kyſter, 
H DAR hvyvor man paa den ene Side feer udſtagende Vinkler 
| lige over for indffaavne Binfler paa den anden, paa 
øå den hoire Side Lag af Det ſamme Slags Sand eller 
FE Forſteninger liggende i, eens Hoide med lignende Lag, 
J ſom ſtrokker fig hen paa den venfire Side — Bierges 
J— og Floders Løb mod Havet, ſom deres fælles Kilde — 
reumbringelſen af Hoie og Dale hvor dette vældige 
BERG Ocean har, faa at ſige, efterladt fig et evigt Præg af 
fin Bølge: Gang — Alt figer og, at Havet er traadt 
over fine naturlige Skranker, eller rettere, at det al; 
drig har havt uoverſtigelige Skranker, at det handler med. 
Jordkloden, ſom dets Uſtadighed finder for got, og har 
derved vexelviis frataget og giengivet dens Beboere den. 
Herfra diſſe ſuccesſive, men aldrig almindelige, 
Overſbommelſer, ſom have bedekket Jordens Overſtade 
nden at borttage den ganſte paa een Gang. Thi Ban: 
Det, der virker til een Tid i Jordens Hulheder og paa 
dens Overflade, kan iffe friere fig dybere ned paa et 
Sted, uden at formindffe Viden af der Rum, det inds 
tog paa andre, ikke heller flyde over paa et Sted uden 
at tørres bort paa et andet *; man vil ei heller kunne 


* Dag fan det ikke dette, faa har det jo fine fatte Skranker. 
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dighed, ſom er udſat for alle Oceanets Afvexlinger, 
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foreſtille ſig en ſaadan Forandring i den hele Maſſe, 
ſom pludſelig bragte Biergene til at forfoinde, og Da; 
vet hele Jordkloden over til at flige op over de hoieſte 
Bierge. Hvilken pludſelig Forandring i Verdensbyg— 
"ningen ſtulde vel fløde alle Klipper og alle fafte Dele 
ned til Jordens. Middelpunkt * for af dens Sider og 
Aarer at udpreffe al den Vedſke, ſom giver den Liv, 
ung ved at drukne et Clement i et ander fun bringe en 
Mængde Band og tabte Spirer til ar velte fig i Luf— 
ten? Er der ikke nok, at enhver af —— bliver 
vexelviis til Bytte for Havets Hdelaggelſer? Der ev 
dets idelige Angreb, der uden Tvivl har berøvet os dén 
nye Berden fad længe, og der maaffee har opflugt 


*Dette behøvedes dog ventelig ilke. Neppe ere de hoieſte 

Bierges Toppe fan høit over Jordens Overflade, fon 
den dybeſte Ufgrund er under den, De meget hoie 
Bierge ere fun faa, udgiore fun en forholdsmesſig vinge 
Deel af Jordens Overflade og kunne vel derfor ikke bis 
drage noget ſynderligt til: at frembringe ben omtalte 
Virkning ved at ſtodes tik Jordens Middelpunkt. Men 
udgior den fafte Jord der rager frem over Vandet ikke 

” engang en Trediedeel, maaſkee neppe en dierdedeel af 
Klodens Overflade, faa behøvedes fun en heftig Gicring 
i Central⸗Ilden for af loſte Afgrunds-Skorpen i Vei⸗ 
vet, og Bandet maatte da, ved Tilbage-Krykket af Lufs 
ten, nødvendig fane ud over Jordens Overfſlade. Her 
med vil jeg dog ikke fige, at det ev ſteet, fun vile, at en 

— almindelig Overſvommelſe iffe ev faa for en Urimelig— 
hed, fom Forfatteren med flere ville giøre den til, Ved 

"Denne Foreftilling vinder det Rimelighed, hvad man af 
andre Aarſager naſten nodes til at antage; at en for 
Deel af den Jord⸗Skorpe, der nu rager frem over Ban: 
det, Fan tilforn have været Havbund; ligeſom meget af- 
der, der nu ev Afgrund, Fan tilforn have været det, vi 
falde Land⸗Jord. 
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det Faſtland fom man troede, de kun havde odftitt 
fra vort. 
Men hvilfe — de ſkiulte Aarſager ere til diſe 


endkelte Revolutioner, hvortil den almindel ige Aarſag 


gienſynligen ligger i de bekiendte Love for den alminde 
lige Bevægelfe, faa ville Virkningerne deraf altid være 
mærfelige for enhver, der har Mod og Skarpſindighed til 
at fee dem. De ville blive Dét paa en endnu beſynder—⸗ 
ligere Maade i Henſeende til Antillerne, derſom man 
bringer det til Vished, at de fornemme ſtarke Stod, 
fan ofte Vulkanerne paa Cordilererne kaſte Lava eller 
Peru bliver ryſtet. Denne He-Samling, der ligeſom 
den Oftindiffe, hvormed den ligger pan ens Hoide, fys 


nes at være frembragt af ens Aarſag, nemlig Havets 


Bevægelfe: fra. ØR mod Veſter — en Bevægelfe, 
hvori der bliver fat af den Bevagelſe, ſom driver Jorden 





fra Veſter til Oſter — en Bevægelfe, der er voldſom⸗— 


mere under Linien, hvor Kloden er mere ophøiet, beſkri⸗ 
river en ſtorre Bue med et hefrigere omſpinget Belte, 
hvor Havet ſhnes at ville giennembryde alle de Demnin— 
ger, ſom Jorden. modfætter det, og ved at aabne fig et 


uſtandſet Lob, felv der at drage Middags Linien. 


Den Flugt, hoovi Antillerne ligge, er, naar man 


- begynder fra Tabago, paa lider næv næfien nordlig, 


eller nord-nord veſtlig. Denne Flugt fortſattes fra den 


- ene til den anden, og Danner en mod Nord-Veſt krum⸗ 
boiet Linie, der endes ved Antigua. Her bøier Linien 


- fig pludſelig, og i det den løber laugs frem i lige Linie 


mod Veſt til Nord-Veſt, ſtoder den efterhaanden paa 


Porto-Rico, St. Domingo, Cuba, der ere befiendte 
under Navn af Lævarté ; Øerne. Diffe Der ere frilte 
fra hinanden ved Kanaler af forfjellig Brede. Nogle 
ere 6 Mile, andre 15 til 20 Mile brede; men i dem 


—" alle finder man Bund paa en 100—120— 150 gavne. 


Der er endog imellem Grenada og Sr. Vincent en dille 





Øe: Saunmn paa en 30 mife, hoor der nogle Steder 
ikke ev 10 Favne Band. 

De Bierge, boder — J———— ere bedækkede, 
følge det ſamme Strøg, ſom Herne imellem fig ſelv. 
Dette Strøg er faa regelret, at naar man kun ſeer 


paa Toppene uden Henſyn til Foden, fulde man an⸗ 


"fee dem for en Rætfe af Bierge, der horte til Faſt— 
landet, hvoraf Martinique Vilde være den —— 
ligſte Odde. 

De Vand⸗ Bekke, ſom paa ſtyrte 
fig ned fra Biergene, have alle Deres Løb i den veſtlige 
Deel af diſſe Øer, Den hele oſtlige Side, den nemlig, 
der efter vore Formodninger har til alle Tider været 
Dav, hav intet vindende Vand. Ingen Kilder løbe 
derned af Hoeiene. De vilde ogfaa have været uden 
Nytte, fordi de, efter at have løber meget ſtridig gien— 
nem en meget fort Strakning, vilde ſtrax have været 
i Søen. 

Porto-Rico, St. Domingo, Cuba have nogle 
Floder, hvis Munding er paa den nordlige Kyſt, men 


Kilden til dem paa de Bierge, ſom gane fra øf til. 


Veſt, det ev at ſige efter Længden paa diſſe Øer. Diſſe 
Floder vande et betydeligt fladt Land, der uden Tvivl 
ikke har været overfoommet af aft, Fra den anden 
Side af Biergene, der vender mod Synder, hvor Has 


vet flaaer mere raſende paa og indpræger Spor af 


Overſpoommelſe, nedløbe der paa de trende Der endeel 
ffiønne Fioder; hvoraf nogle endog ere faa berydelige at 
de kunne beſeiles af de ſtorſte Skibe. 

Diſſe Jagttagelſer, der ſynes at beviſe, at Ha— 
vet har afrevet Antillerne fra Faſtlandet, blive beſtyr— 
kede ved Jagttagelſer af er andet Slags, men ſom ere 
lige faa afgiørende til Fordeel for denne Formodning. 
Oerne Tabago, Marguerite, Trinida, der ligge nære 
meft ved det fafte Land, frembringe liger Dette, bløde: 
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Træer, vild Cacao, Diſſe Arter findes ikke mere, & 
det mindſte iffe i Mængde, paa de Øer, fom ligge, mod . 


Nord. Man feer der kun haarde Træer, Cuba, der j 


ligger: ved den anden Ende af Antillerne, frembringer 


ligeſom Florida, hvorfra den maaſtee er afrevet, Ceder 
pg Cypres, der begge ere, ) meget vel (tÉede, til Sribér 


—— | pk 


. Hvorledes er Jordbunden paa Herne beſkaf⸗ 
fon? Hvilke fandt man paa dem 
førend Erobringen? 


Jordbunden paa Antillerne ev i Almindelighed 


et meer effer mindre tykt Lag Leer eller Gruus paa en 


Steen: eller ren Klippe; Grund, Dette Gruus og | j 


dette Leer har forſtiellige Egenſtaber, hvoraf nogle ere 
mere ſtikkede til Plante-Drivningen end andre. Hvor 
Leret er mindre vaadt, mere ſmuldret og blandes med 
Blade og Affald af Planterne, bliver der et tykkere Lag 
Jord end det man finder paa de fede Leer; Urter, Gru; 
fer har ogſaa fine Egenſkaber efter ders forſkiellige De: 
ſkaffenheder. Hvor det er mindre haardt, mindre tæt, 
mere aabent, affondre fig ſmage Stykker i Stiffelfe af 


Bombe; Kaffer, der altid ere forrevne, men vedlige, — | 
holde en Kiolighed, der er Planterne gavnlig. Det er 


dette, ſom man i Amerika falder en Bimp-⸗Steens Jord⸗ 
bund. Allevegne, Hvor Leret og Gruſet ikke føre diſſe 


Egenſkaber med fig, ev Jordbunden ufrugtbar, faafnart 


det Lag, der er frembragt ved de ſelvgroede Planters 
Opløsning, bliver forfiyrret ved den nødvendige Ops 


hakning, fom alt for ofte udfætte Jord; Saltene for 


Solens Straaler. Heraf fommer det, at de Blans 
ter, der til at dyrkes fordre mindſt Ophakning og hvis 
Blade bedakke de vegetabiliffe Salte meeft, ogſaa holde 
Jorden længft frugtbar, 











dem bevoxede med ſtore Træer, fom vare faa at ſige 


bundne til hinanden ved flettrende Planter, der, ſom 


Vedbenden, krob op, ſnoede ſig om alle Grenene og und⸗ 
droge dem Synet. Dette Slags SnylteMlante voxede 


i en ſaadan Mangde, at man ikke kunde trænge fig ind 


i Skovene, uden at hugge den om. Man gav den 
Navn af Liane, der pafjede fig. til dens Smidighed. 


Diſſe Skove, der vare ligeſaa gamle ſom Verden, 


havde mange Generationer af Zvæer, ſom af en færdes 


les Forkierlighed af Raturen vare meget høie, meget . 


vanfe, uden Udvext og uden Lyde, Bladenes aarlige 
Affald, deres Oplosning, Henſmulringen af Stammer, 
fom med Tiden forraadnede, frembragte paa Jordens 


Overflade en feed Giodning, ſom efter Oprydningen 
virkede en græffelig Yigel i de nye Plantninger, ſom 


Man anbragte iffedet for diffe Træer. 








J hvilket Jordsmon de end vovede, faa ſtak deres 
Rodder i det hoieſte to Fod dybt og i Almindelighed me: 
get mindre, men de udfpredte fig pan Overfladen i For: 


hold til'den Bægt de havde ar bære. Den yderfte 


Torke i Jorden, hvor den overflodigſte Regn aldrig 


| frænger fig fonderlig ned, fordi Solen i fort. Tid træfter 
den til fig igien, og den idelige Dug, der holdte dens 
| Overflade fugtig, gav dem en udløbende Divefrion, 
iſtedet for en nedftigende, ſom Rodderne fædvanlig tage 
| andre Klimaer. 

"De Træer, der vorede paa Toppen af Biergene 
og paa ſteile Steder, vare meget haarde. Det ſtar⸗ 
peſte Bærftoi kunde neppe bide paa dem. Saadanne 
"vare Agontien, Palmiſten, Barataen, fom man fiden 
efter har anvendt med. ſaa megen Nytte i Tommer— 
Arbeide. Saadanne vare Courbarifen, Manenilleren, 
Acajouen, Jern-Træeet, ſom man har fundet ſtikkede 
"til Syedker-Arbeide. Saadan var Acomaten, ſom — 





Da KE gal landede paa Antillerne, fandt de 

















ſkiult i Jorden eter udſat for bitre — holder fig fænge 
uden at blive angreben af Orme eller forraadne af Zug: 


Diameter til en Længde af'40—50 Fod brugtes til af 
ef eneſte Stykke at giore Kanoer af. 

s Dalene, der altid ere frugtbare paa. Biergenes 
Bekoſtning, vare fulde af bløde Træer, Ved Foden 
af diſſe Cræer voxte de Planter i Fleng, fom den gav; 


milde Jord frembragte ril Næring for Landets Indfodte. 


De, der vare af eu almindeligere Brug, vare Ligna— 


men, den Caraibiſte Kaal, Pataten, hvis, ligeſom 
Jord-⸗Wblets, knudrede Roedder kunde, ligeſom dette, 
give en fund Føde. Naturen, der ſynes at have alle⸗ 
vegne far et vift Forhold imellem Notionernes Larab 


tev og de Fodemidler, der eve heftemte til deres Under: 


holdning, havde paa Antillerne anbragt Grønfel, ſom 


ikke taalte Svoel; Heden,” holdte fig godt paa kiolige 
Steder, fordrede ingen Dyrkning, og vorte af fig ſelv 
op 2—3 Gange om Aaret.  Mebyggerne lagde ikke 
Naturens frie og. felvvalgte Arbeide Hindringer i Veien 
ved af ødelægge et Produkt for at ſtaffe et andet mere 
Kraft. De overlode Jorden Omſorgen for at berede 
Driv-Saltene uden at beſtemme Den Tid og Sted til 
Frugtbringning, Gom de fom, og naar Tiden var, 


ſankede de de Produkter, ſom af fig felv frembød fig til 
deres Fornødenheder, Uden megen Penſen havde de 
- Jagt Mærke til, at Opløsningen af det, vi falde Ukrud, 





i tighed. Saadan Mapouen, hois Bul af 4—5 Fods 


var nødvendig til de Planters Vext, ſom vare dem | 


nyttige, å 


Rødderne af diffe Planter vare afdrig ufunde, men 


uſmagende; maar de ikke vare tilberedte, havde de endog 
kogte fun liden Smag, med mindre man ſtuvede dem 


med rød Weber." Naar de vare blandede med Ingefær 


og den fure Frugt af en Plante, der fommer vore Sy— 
ver temmelig nær, gave de en ſterk Drik, fom var den 


I 


— 
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eneſte ſammenſatte, de Vilde havde. De brugte dertil 


ingen anden Konſt, end at de lode dem. giære nogle 


Dage ialmindeligt Vand: ved Solens brændende Straaler. 

Foruden diſſe Fode-Midler gave Herne deres Be— 
boere en temmelig ſtor M angfoldighed af Frugter, men 
ſom vare meget forſtiellige fra vore. Den uyttigſte 
var Piſangen. Piſang-Vextens Rod er knudret og be— 
fat med mange Trevler. Dens ſvage og bløde Stamme 
er fyv Fod, naar den. er hoieſt og otte Tommer i Cover: 


fnit. Den er ſammenſat af endeel Hinder, eller concen⸗ 


triſte Skeder, der eve temmelig tykke og hvoraf enhver 
endes med en ſtiv paa Overfladen furet Bladſtilk, ſom 
bærer et Blad, Dev er 6 Fod: langt og 2. F0d bredt. 
Diffe Blade, dér — faa i Tallet — fidde ſammen paa 
Toppen af Stammen, krumme fi af deres egen Tyngde 
opg tørres efterhaanden. Deere — 

groͤnne oven paa, blegere neden under, beſatte med 


parallele og meget tætte Nerver, ſom forene. ſig med 


Hoved-⸗Ribben og give Bladet et Atlaſtes Udſeende. 


"af fine Blade, naar de alle ere udſprungne, et Skud af 
3—4 Fods Længde og 2 Tommers Lverfnit, der af og 
(til ev befat med halvkredsrunde Folder,  Hodraf enhver 


H: e med et Holſter eller et pergamentagtigt Dakſel. 
Ethvert Blomſt har en Stovvei, hvorpaa der fraaer'en 
Griffel, 6 Stovtraade og et Bager af 2 ſmaae Bi ade, 
det ene udvendig, der er aflangt og ender ſig i fem Takker, 
"Det andet indvendig, ſom er forteve og hunt. Denne 
Stevoei og cen af Stobtraadene ere ufrugtbare i de 
Blomſter, der fidde yderſt, hvis Duffe ere ſmage, fans 
menklemte, ffrulte under: farvede og vedblivende Hyl— 
ſtere. J de andre Blomſter finder man endog fem 
"ufrugtbare Stovtraade. Men Ørøvveien bliver en 
ſaftig, aflang og lidet krumbsiet Frugt, fom er omgivet 





| Efter 9 Maaneders Forløb ſtyder Piſangen fra Midten 


bæver en Duft af 12 eller flere Blomſter, der eve bedak⸗ 


ynde,” meget glatte, | 


— 





— 
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Paa een Stamme, 








AFiønt de fode i Zlæng blant de forſte. 











med en gtiul og tyk Hinde, der er fuldt med en grodet, 


guulagtig, lide ſukret og meget næverig Subfidnts. En 
Samling af diſſe Frugter, der vote 50 og flere i Tallet 


ér en Dragt for en Karl. Medens den hænger ved 


Grtamnien bringer dens Tyngde denne til af ſanke fig 


mod Jorden. Saaſnart den er afplukket borttsrres 
Denne Stamme og giver Plads for nye Skud, ſom ſtyde 
op af Roden og blomſtre 9 Maaneder efter eller ſildi— 
gere maar de blive omplantede. Man kiender ikke nos 
gen anden Maade, at formere Piſanen paa, ſom aldrig 
bærer Frse. 


6 Plante giber endeel Afarter, ſom ikke ere 
forſkiellige uden i Frugtens Skikkelſe, Tykkelſe og God: 


hed, Den har en behagelig Smag. Man ſpiſer den 
raage eller tillavet paa forſtiellige Maader. 
En Synderlighed, ſom fortiener at lægges Mærte 


til, ev, ar ſtiont den Snylte- Plante, ſom vi have kal— 


det Liane, ſnoede fig om alle de Treer, ſom ikke bare 
Frugt, holdte den fig dog fra dem, der bare Frugt, 


Naturen havde; befalet den, at have Agtelſe for det, 
ſom den haode beſtemt til Føde for Menneffer, 
Øerne vare ikke blevne faa rigeligen forfonede 


med Kiekken-Urter ſom med Rodder og Frugter. Por— 


tulaken ng Karſen udgiorde i dette Slags deres hele 
Rigdom. 

De andre Søde ; Midler vare der meget indfræns 
fede, Der vare ingen tamme Fier-Kreature. De 


firefodde Dyr, der alle vare gode at fpife, indſkraukede 


fig til fem Slags, hvoraf den ſtorſte ikke overgik vore 
Kaniner. Fuglene, der vare mere glimrende og min; 
bre forffiellige end i vore Klimaer, havde iffe ſynderlig 
ånden Fortieneſte end deres Prydelſe. 


frembragte den hndige Sang, ſom indrage ane Siele⸗ 


fader Navn af en Bifang: Den» 


Faa af Dem i 











Det ſyntes ſom 





— 


og alle eller næften alle vare de meget mavre og havde 
fun meget liden Smag. Fiſtken var der næften ligeſaa 
almindelig, ſom i andre Have, men den var ſedvanlig 
mindre fund og mindre lækker. 

Man kan naſten iffe overdrive den Nytte de Plan⸗ 
ter giorde, ſom Naturen havde anbragt gaa diſſe Dev 
mod Sygdomme, ſom dog fun vare lidet giengfe blant 
Beboerne, Enten man anvendte dem udvortes, eller 


man ſpiſte dem, eller man tog Saften af dem ved af' 





lade bem trætte, frembragte de aftid de hurtigſte .og 
beſte Virkninger. De, der have anmaſſet diſſe forhen 
fredelige Steder, have antaget diſſe ſimple Lægemidler, 
der altid ere. frife, "altid i dereg Kraft, og de have 
foretrukket dem for alle de Lægemidler, ſom Aſien er i 
—— af ar forfyne den øvrige Verden med. ' 


4 Er Klimaet paa Herne behageligt? Er det ſundt? 


For Folk i Almindelighed ev der kun tvende Aars— 


tider paa Øerne, nemlig den tørre og Regn-Tiden. 
"Naturen, fon arbeider uophørlig og ſtiuler fine lönlige 
Operationer under” et beftandigt Grønt, forekommer 
dem altid eensdannet. Jagttagere, der efterſpore dens 
Gang i Klimaets Temperatur, ialle Tidens og Spis 
| ringens Foraudringer, komme efter, at den følger den 


ſamme Gang ſom i Europa, endſtiont paa en mindre 
bore Maade. 

Diſſe næften —— Forandringer beſtytte 
dog ikke mod de Farer og Uleiligheder, der ere ved et 


ſaa brændende Klima, ſom man naturligviis maa vente 


fig under der hede Belte. Da diffe Øer ligge alle mel 
lem Vende-Sirklerne, ev'man, med nogen Forandring, 
ſom veifer fig af Jordsmonnets Beliggenhed og Egen: 


ſtaber, udfat for en beſtandig Pede, ſom i Almindelig? 
bed tager til fra. Solens Opgang til en Time efrer 
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M bdag men fom. ſiden tager af, efterſom denne 
Stierne daler. Inter ev ſieldnere end et faa tykt Veir— 
ligt der er iſtand til aft formilde. den. Rigtig nok be; 
dæffes Himmelen. undertiden med Skyer en Time eller 
to, men der ev iffe fire Dage i bele Aaret, hvori man. 
ei feer Solen. 

Alvderlingerne J Luftens Temperatur komme min⸗ 
dre fra Aarstiderne end fra Vinden. Allevegne, hvor 
den ikke blaſer, bliver man ſiegt, og der er ikke alle 
Vinde, der kiole. Det er fun de oſtlige Binde, der 
formilde Heden. De, der komme fra Sønder eller 
Veſter, forffaffe fun liden Lettelſe, men de ere langt 
fieldnere og indfinde fig mindre ordentlig end Øftens . - 
Vinden. De Træer, der ere udfatte for dens Paavirk⸗ 
ning, blive tvungne til af vende deres Grene imod Be: 


fler i det Strog ſom Eensformigheden i dens beſtandige 
Trok ſynes af give dem. Til Giengield ere deres Rød; 


der under Jorden førere og længere paa den øftlige 
Side, ligeſom for at frembringe et Underſtöttelſes-Punkt, 


hvis Modfiand fan fvare til Styrken af den herſkende | 
Vind. Ogſaa anmærfer man, at naar Veſten-Vinden 


blæfev med nogen Voldſomhed, blive Træerne let omka⸗ 


ſtede, faa at det til at bedomme en Orkans Heftighed 
ikke er nok, at man veed, hvor mange Træer der ere 


faldne, men ogſaa fra hvad Side Roden. er bleven 1 
oprykket. 
Oſten-⸗Vinden har hoiſt — tvende bes 


ftandige Aarſager. Den førfte er hiin daglige Beve⸗ 
gelſe, ſom lader Jorden dreie ſig fra Veſter til Oſter, 


og ſom nodvendig er hurtigere under Eqbinoxial Linien, 
end under Brede-Sirklerne, fordi den har et ſtorre 
Rum at giennemlobe i lige Tid. Den anden kommer 


fra Solens Hede, ſom ved at komme frem over Doris | i 


fonten, fortynd er Luften og noder den til at trakke ſig 
mod Befter, efterſom orden rykker frem mod Oſter. 





me | 











lader fig merke paa Antillerne førend mod Klokken 
9—10 om Formiddagen, i ſamme Gran, ſom Solen 
ſtiger op over Horiſonten. Den tager af i ſamme 
Forhold ſom denne Stierne daler. Endelig falder den 
ganſte mod Aften, men kun langs med Kyſterne og ikke 


i rum Søe. Aarſagerne til denne Forſtiellighed giver 


fig af ſig ſelb. Efter Solens Nedgang træffer Land: 
Luften, form vedbliver fænge fortyndet formedelſt de Ud; 
dunſtninger, der beftandig flige op af den opvarmede 
Klode, fig nødvendig! ud i Soe-Luften, Hvilket man 
fædvanlig falder Land: Vinden. Den dufter om Nat: 


ten og vedbliver dermed indtil Søe Luften bliver for⸗ 


fyndet ved Solens Varme og træffer fig igien mod Lan: 
det, hvor Luften er bleven tættere ved Natteus Kiblig⸗ 
hed. Endelig har man lagt Mærke til, at Hſten-Vin⸗ 
. Den blæfer ordentligere og ftærfere 1 NG Dagene end 
til andre Tider, fordi Solen da virker ftærfere paa 
Luften. Saaledes lader Naturen endog Heden under 
dette Stiernebillede tiene til ar aftiøle de Lande, ſom 
da ere blevne forbrendte. Paaga ſamme Maade anven: 
der Konften i Ild-Pomperne dette Element til uophor— 
lig at folde nyt Band i de Kobber-Kar, fom den idelig 
udtemmer ved Uddampningen. 

Regnen bidrager ogfana til at forme Klimaet 
paa de Amerikanſke Øer, men iffe ligemeget allevegne. 
Hvor Intet gior Aften: Binden Modſtand, der fordri: 
ver den Skyerne efterſom de ſamle ſig og node dem til 
at briſte i Skovene eller paa Biergene. Men naar 
Uveiret er alt for ſterkt, eller de foranderlige og ſnart 
overgagende fydlige og veſtlige Vinde forſtyrre Hſten— 
Vindens Herredom, fan regner det. Paa de anderledes 
beliggende Antiller, hyor denne Vind ikke herſter, ev 
Regnen fan almindelig og overflødig ifær om Vinteren, 
der varer fra midt i Julii til midt i October, at den 


TIT Deel. 


Ogſaa tiltager Oſten-Vinden, der ikke ſynderlig 





gen Uge, ſom der falder i vore Klimaer i en Tid af: et 





















































eftev de beſie Jagttagelſer giver ligeſaa meget Vand i 


Aar. Iſtedet for den milde og behagelige Regn, man 
undertiden har i Europa, er det Styrtninger, hvis 


Raſlen man maatte forvilde med Hagelens, derſom 


denne ikke var, ſaa at ſige, ukiendt HUDEN et brændende 
Himmel⸗ Sund . 

” Rigtig nof afkisles Luften ved denne Regu, men 
den foraarfager ogſaa en Fugtighed, hovoraf Følgerne 
ere ligeſaa ubehagelige ſom førgelige. Man maa bes 
grave de Døde faa Timer efter at de have opgiver Aan— 
den, Kiodet holder fig i det hoieſte kun 24 Timer 
friſtt. Frugterne raadne, enten man afpluffer dem - 
modne ellev førend de ere blevne det, Brødet maa bas - 
ges i Tvebaffer for iffe at mulne. De almindelige. 


Vine blive fure i. meget fort Tid. Jernet rufter fra 


Morgen til Aften. Det er fun med en uophørlig For: 
ſigtighed man holder Saden Bur, indtil Tiden fommer 
at den ffal lægges i Jorden. J de førfte Sider, ſom 
fulgte paa Opdagelſen, forværvedes Kornet, fom man . 
bragte derhen til bem, der ikke kunde vænne fig til de 
gamle Indbyggeres Koſt, ſaa haſtig, at man maatte 
ſende det i Denne nodvendige Forſigtighed 
giorde denn: Fode-Vare faa dyr, af fun faa vare 


iftand til at fiøbe den. Man førte Meel iftedet for 


Korn, hvilket formindffede Omkoſtningerne, men, for; 
fortede tillige den Tid, hvori det funde holde ſig. En 


Kiobmand faldt paa, at han kunde forene begge Fordele 4 


baade lang Vedvarenhed og godt Kiob, naar han rens 
fede Melet meget godt fra Kliden, mn bidrager til dets 
Giæring… Han lod der ſigte, pakkede det finefte og 
meeſt venfede deraf i meget tætte Sønder og ſtampede 
det Lag for Lag med Jern-Stedere faaledegs, at det 
udgiorde en haard Klump, ſom bet var Luften næs 


ſten umueligt at trænge fig igiennem, Denne vel 





nikke Vhyſik —— ved bette, og 
denne Skik, der blev almindelig optaget, er ideligen 


bleven bragt til alt ſtorre og ſtorre Fuldkommenhed. 


Man troede, af der nu var intet mere tilbage a 

giore, da Hr. Duhamel foreflog endnu cen Forſigti * 
nemlig at fade Melet tørre i hede Kamre førend Der 
bliver indſtibet. Dette Indfald drog det frauſke Mi: 
niſteriums Opmarkſomhed til ſig. Man fendte Meel, 
Der var tilberedet van den nye daade, og andet, efter 


hvad forhen havde været Brug, til den nye Verden. 


Bed: "Tilbagefomfen havde der forſte intet tabe, men 
bet ſidſte befandtes halv forraadnet og berøvet dets ſlim— 
agtige Bæfen. Alle Forſog havde giver de famme Res 


ſultater. Det er født at haabe, at en ſaa gavnlig Op⸗ 


dagelſe ikke vil være tabt for de Nationer, der have 


anlagt Etabliſſementer i det ſydlige Umerifa. Derſom 


denne Maade ikke forviſſer Levnets Midlerne den ſamme 


Varighed ſom de have i vore tørre og tempererede Kli— 
maer, faa fordærves de i der mindſte ikke ſaa haſtig; 


ſaa borde de fig idet mindſte længere, 


5. Gædvanlige Fenomener paa Øerne, 


De befværlige end diffe naturlige Virkninger af 
Regnen ere, faa foranledige de dog endnu frygteligere, 
nemlig Jordffiwlv, der ere temmelig hyppige og under; 
fiden græffelige pan diffe Her. Da de indfinde fig ſom 
ofteſt enten i ellev ved Enden af R tegn; Tiden og naar 
der er Hoivande, have duelige Naturkyndige formos 
det, at dette Phenomen kunde komme af diffe tvende 


Aarſager. 
Vandet fra Hinmelen og Havet nedriver, udhu— 


fer og ødelægger Jorden paa mere end een Saade, 
Iſerdeleshed angriber Oceanet denne Klode med en Ras 


ſenhed, ſom man hverken fan forndfee eller undgaae. 





Sat de Angreb, dette balſthrige og oprorſke Ele— 
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ment uophorlig giør paa den, er der et, ſom paa Ane 
tillerne er bekiendt under Navn af Kobling *. Man 
faner den ufeilbarlig at fee 1—2—3 Gange fra Julii 

… til October; og det er altid paa de veſtlige Kyſter, fordi 
-. ben fommer efter de veftlige eller fydlige Vinde, eller 
endog under deres Indflydelſe. Boverne, ſom langt 
” fra ſynes at nærme fig roligen til en Afſtand af 4—500 
Skridt, reiſe fig pludſeligen tæt ved Strandbredden, 
ligefom de bleve trykkede paa ſtrage af en hoiere Magt, 

og briſte med den yderfte Boldfomhed, De Skibe, ſom 





da befinde ſig paa Kyſten eller paa Ud-Reeder, blive, 


da de hverken kunde vinde rum Soe eller holde ſig faſt paa 
deres Ankere, knuſede mod Landet, uden noget Haab 
om Frelſe for de ulykkelige Skibsfolk, ſom i endeel Ti: 
mer have feet denne nundgaaelige Død at nærme fig. 
| En faa overordentlig Bevægelfe af Havet er hid; 
indtil bleven anfeet fom en Folge af en Storm. Menen 
Storm følger et Vind-Strog fra en Kant til en anden, 
og Koblingen indfinder fig paa en Stræfning af en De, 
der ligger i Læe for en anden,  fom iffe merker noget 
til den. Denne Jagttagelfe har beſtemt Hr. Dutaſta, 
der ſom Naturkyndig fom Handels; og Stats-Mand 


Aarſag fil dette beſynderlige Phenomen. Han har fun— 
det den tillige med andre Sandheder, ſom ville berige 
mere end een Videnſkab, derſom han beſtemmer fig til 


ligen fage vigtigere Oplysninger over Orkanerne. 
Orkanen er en raſende Vind, der ſom ofteſt er 


ledſaget med Regn, Lynild og Torden, undertiden med 
Yordffiælv og altid med Omftændigheder, der ere de 


*Kodb ling, ſom findes paa-de Steder, hvor 2 Stromme 


rectioner. 
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at giore dem offentlig bekiendte. Vi ville da fandfons 


ellev ogſaa Vinden og OLES DKR bave modlatte Di⸗ 


har reiſt i Afrika og Amerika, til at ſoge en rimeligere 


gvæffeligfte og meeſt ødelæggende, ſom Vindene nogen? i 
J 
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finde funne forene, Pludfſelig følger paa reen og Élav 
" Dag under det hede Belte en almindelig og fort Nat; 
paa ét evigt Foraars Prydelſer den ftrængefte Vinters 
Øde, Træer, der ere ſaa gamle ſom Verden, blive 
rykkede op'med Rod og forfvinde, Af de frærferte Byg: 
ninger fees i et Øjeblif fun: Stumper. Hvor Diet 
frydedes ved at betragte vige og gronnende Brinfer, feer 
det fun omrodede Plantager og haſlige Huler. Ulyk— 
kelige Menneſter, der ere ſtilte ved Alt, hulke paa Liig, 


eller føge deres Slægtninge under Ruiner. Brumlen 
af Bande, af Sfove, af Torden og Vinde, fom: falde 


og brekkes paa ravende og knuſede Klipper; Skrig og 
Tuden af Menneſker og Dyr, der imellem hinanden ri 
ves bort i en Hvirvel af Sand, af Steen og af Stum— 
per — alt ſynes at bebude Naturens ſidſte Krampetret 
pg Dodskamp. 

Imidlertid hoſtes der overflodigere ved diſſe Or: 
kaner, der fremffynde Jordens Frembringelſer. Enten 
hu diſſe voldſomme Ryſtelſer ikke ſynderſlide dens Skiod 
uden for at giøre det frugtbart, eller Orkanen medbrin— 


ger viſſe Materier, ſom befordre Planternes Vert, har 


man lagt Mærke til, at denne tilfyneladende og over: 
gagende Uorden er iffe alene en Følge af den beftandige 
Orden, ſom ſorger for Gienbringelſen ved Nedbrydelſen 
felv, men ogfaa et Middel til ar vedligeholde det Hele, 
ter ikke fan holde fig levende og friſt uden ved en ind; 


vortes Giæring, der ev forſte Grundaarſag til et rela⸗ 


tivt Onde og det Deles Vel, 

| De forſte Beboere pan Antilſerne troede, at de 
havde ſikre Forvarfler, hvorpaa de funde fiende dette 
gyſelige Phenomen forud, . Naar der er i Antog, fagde 
de, ev Luften thk, Solen rød, Veiret dog ſtille og Top— 
pen paa Biergene klar. Man hører under Jorden eller 
at Brondene en huul Brumlen ligeſom der vare Vinde 
indſluttede deri. Skiven paa Stiernerne ſynes for— 
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den ſtorſte Hav: Strætning, fom man feer paa Antil— 


: lange Bierg⸗Klofter, faa maa, derfra udfare en vold; 
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at fomme efter. Kiendsgierninger, og til de færde Na: 
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morket af en Dunſt, fom giver dem Udfeende af at være 
fiørve, Himmelen ev mod Mord Veſt frygtelig ſtum— 
mel, Soen giver en flærf Lugt fra fig og hæver fig 
endog midt i Vindſtille. Vinden vender fig. pludfelig 
fra Oſt til Veſt, og blæfer af og til med en Voldſomhed, 
ſom vedvarer 2 Timer hver Gang. 

Endſkiont man ikke tør indeſtaae for Rigtigheden 
af alle diſſe Jagttagelſer, ſaa ſynes det dog at være 
uklogt eller alt for lidet philoſophiſtt, at tilfidefærte de 
vilde Nationers Begreber eller endog Fordomme om 
Veirliget og Aarstiderne. Deres Orkeslöshed og Vane 
at leve paa aaben Mark giver dem Leilighed til, og 
fætter dem i den Nødvendighed, at lægge Mærfe til de 
mindſte Forandringer, ſom foregaae i Luften, og deri 
forfaffe fig Kundſtaber, ſom undlobe Nationer, der ere 
mere oplyſte, men mere ſyſſelſatte med og opoffrede til 
ſtilleſiddende Arbeider. Maaſkee bigger det til de Bilde 


figner af opſoge Aarſagerne. Lader og fee, om det er 
muligt, at udfinde Aarſagen til Orkanerne, dette Phe— 
nomen, der i Amerika er faa almindeligt, at dette al— 
lene funde have varet tilſtrakkeligt fil at fane det for. 
ladt, eller giore det ubeboeligt hele Sekler igiennem. 
Ingen Orkan kommer fra Øft, der vil ſige, fra 





lerne. Denne temmelig bevifte Kiendsgierning kommer 
os til at hælde til den Mening, at de alle frembringes: 

i Amerikas Faſtland. Veſten-Vinden, ſom herffer be— 
ſtandig, undertiden med megen Voldſomhed i den fyd; 
lige Deel fra Julii til Januarii, og Norden-Vinden, 
fom blæfer paa ſamme Lid i den nordlige Deel, mage, 
maar de, mødes ,- ftøde paa hinanden med en Boldfom: — 
hed, der fiaaer i Forhold til deres naturlige Hurtighed. 
Derfom dette Sammenftød treffer ind i de ſnevre og 
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EM gå Euem, hvis Fart vil lobe frem i Forhold 


ſaavel til dens Bevægelfeg; Kraft ſom til Klsftens 


Vidde. Ethvert faſt Legeme, ſom da befinder fig i det 
Strøg, hvor denne Lufés Strøm farer frem, vil den da - 
"give et Stød, der ev meer eller mindre ſterk efterfom - 
Det modfætrer. den en ſtorre eller mindre Flade; faa at. 


derſom dets Stilling ſtar Orkanen fodret i dens Strøg, 
fan man ikke vide, hvad deraf funde flyde for den hele 
Maſſe. Til Lykke fremſtille Øernes forſtiellige Stil: 
linger, deres afrundede eller vinkelagtige Skikkelſer, diſſe 


ſtrakkelige Luft-Stromme meer eller mindre ſtigve Fla⸗— 


der, ſom aflede Strommen, fordele dens Styrke, eller 
bryde den gradeviis. Selv Erfarenheden berettiger os 


— 


til af ſige, at endog i det Strøg, hvor Orkanen føder 
ſtaærkeſt paa, marker man neppe til den 10 Mile læns - 
gere borte. . De beſte Jagttagere have lagt Mærke til, 


at alle de Orkaner, ſom Tid efter anden have forſtyr— 
vet diſſe Øer, kom fra Nord; Veft, og følgelig fra de 
Snevringer, der dannedes af St. Marthes Biergene. 


Den Afſtand, hvori nogle af Øerne ligge fra dette 


Strøg, er iffe nogen tilſtrakkelig Grund til at forkaſte 
denne Mening, efterdi endeel Aarſager kunne bringe 
en Luft; Strøm til at dreie af mod Syd eller Oſt. Vi 
troe derfor at man har taget feil, naar man har meent, 
at en Orkans Voldſomhed virkede lige færft under alle 
Streger af Vinden. — — — Saa grafſſelige ere de 
Odelæggelſer, for hvilke Naturen fælger den nye Ver⸗ 


dens Rigdomme. Men hvilfen Vanſkelighed kunde vel 
ſtandſe den driftige Soe-Mands Forvovenhed, der havde 
opdaget lite ; 


6. Skikke hos Caraiberne, de gamle Beboere 
paa Luvarts - Øerne. 


Efter at Chriſtopher Colombus havde far. fig faft 


paa St. Domingo, en af de ſtore Antiller, underſogte 
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han de fmae. Paa dem fandt * ikke Heboerne faa 


ſpage eller frygtagtige, ſom dem, han i Førfiningen 


havde undertvunget. Caraiberne, der troede, at de 
havde deres Herkomſt fra Guyana, vare af en middel— 
maadig, ſterk, og mere faſt Legemsbygning, ſaaledes 
fom den udfordredes til af giøre bomſtarke Menneffer 
af dem, derſom deres Levnet. og deres Øvelfer havde 
underſtottet dette Anleg. Deres fyldige og laſtede 


Been vare i Almindelighed velſtabte, og deres ſorte 


Hine vare ſtore og lidt udſtagende. Deres Figur vilde 
have varet behagelig, derſom de ikke havde vanſiret 
Naturens Arbeide, for at give ſig formentlige Skionhe— 
der, ſom ikke kunde finde Bifald uden hos dem. De— 
res Hienbryne og Hoved-Haar undtagne, havde de 
ikke et eneſte Haar paa hele Legemet. De bare intet 


Slags Klædemon, og vare berfor iffe mindre kydſte.“ 


Kun for at 5 fig mod Ynfeft ; Stik malede de ſig 


—B 


fra Hovedet til Fødderne med Rocou, hoilket gan dem 


en Farve ſom en kogt Krabbe. 
"Deres Religion indſkrænkede fig til den Mening, 
der er Menneffer faa naturlig, af man finder den uds 


bredet hos de fleſte barbariſte Nationer, og. vedligeholdt 


endog hos mange af de kultiverede. De havde nemlig 
en forvirret Troe om et godt og et ont Grund-Vaſen. 
Sen beffyttende Guddom bekymrede de fig ikke ſynder— 
lig om, men de vare meget bange for det Veſen, der 
ſtiftede Ulhkker. Deres andre overtroiffe Meninger 


… bare nere urimelige eud farlige, og de hængte ikke fyn: 


derlig ved dem. Denne Ligegyldighed giorde dem ikke 
mere villige, til at antage Kriſtendommen, da man tils 
bød dem den. "liden at tvifie med dem, der forfandte 
dem dens Lerdomme, undfloge de fig for at antage 
dem, af Frygt for, fom de fagde, at deres Na— 
boer ſkulde gibsre Nar af dem, 
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Endſtiont ——— ikke * noget Slags Res 


giering, blev deres Rolighed dog ikke forſtyrret. For 
den Fred, de node, havde de den medfødte Ynkſomhed 
at takke, fom gaaer for alt Overlæg og hvorfra Selſkabs— 
Dyderne udflyde. Denne blide Medlidenhed har fin 
Kilde i Menneſkets Organiſation, ſom fun behover at 
elſte ſi ſig ſelv, for at afſkye fit Medmenneſtes Ulykke. 
Maaffee vilde det derfor til at gigre Deſpoterne menne— 
flelige være nok, at de felv bleve de Offeres Bødler, 
fom de opoffre for deres Stolthed, og Fuldbyrdere af 


de Gruſomheder, fom de befale; at de med deres velly— 


flige Hænder lemlæftede ,Gifldingerne i deres Serai— 


ler; ar de felv gif paa Valpladſerne for at opoſe Bld: 


det af dereg døende Soldater, høre deres Forbandelſer, 
fee deres Krampetrekninger og Dods-Kamp; at de 
beſogte Hoſpitalerne for i god Magelighed at betragre 


de Saar, de knuſede Lemmer, de Sygdomme, der blive 


foranledigede af Hungeren, af farligt og»uſundt Ar— 
beide, af trykkende Hoverie og Paalæg, af de Elendig: 
heder, ſom fødes af det feilfulde i deres Sindelag. 
Hvormange Forbrydelfer og Ulykker vilde iFÉe flige — 
ved Fyrſternes Opdragelſe afbenyttede — Syn ſpare 
Menneffene for? Hvor Syvfternes Taarer vilde blive 
Velſignelſer for Nationerne! 

Caraiberne, der ikke havde faaet Hiertet forſtemt 
ved de flette Anviisninger, ſom fordærve og, kiendte 
hverken til Trolssheder, Forraderier, Meen : Ced, 
"Enig: Mord, der eve faa almindelige blant de kultive— 


rede Nationer. Religion, Love, Skafotter — diſſe 


Damninger, der ere allevegne opreiſte for at hævde 
gamle Anmaſſelſer mod nye Anmaſſelſer, vare til ingen 
Nytte for Vilde, ſom fun fulgte Naturen. Tyverie 
kiendte diſſe Bilde ikke noget til førend Europæerne 
Ankomſt. Naar de favnede noget, ſagde de, at de 
Kriſtne bare komne til dem. 
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Diſſe Heboere kiendte fun lidet til de fore Sinds— 


Bevagelſer, uden derfra at undtage Kierlig 


heden. 


Den⸗ 


ne Folelſe var dem fun en Trang. Aldrig undlob dem 
nogen Opmarkſomhed, nogen Omheds-Httrelſe for dette 
De betrag— 
"tede deres Huſtrner mere ſom deres Slavinder end ſom 

deres Selſkaberſter, tillode dem ikke at ſpiſe med fig, 
og havde anmaſſet fig Ret til at forſtyde dem, uden at 
tilſtage dem Ret til at indgaae anden Forbindelſe. 


Kion, der er faa ſogt i andre Klimaer. 


Fruentimrene fo 
i Deres Skiebne. 
Forreften var Caraibernes S 


vare de alle Lige. 


lte fig fødte til at adlyde, og fandt fig 


ind ikke ſynderlig 
indtager af Lyſt til at herſte. Uden Forfriel af Rang 


Deres Forundring blev meget for, 


da de mærfede den Subordination, der havde Sted 
blant Europœeerne. 
Begreber "fan ſterkt, at de anfaae dem for Slaver, 
Dev vare nedrige nok til at tage mod Befalinger og til 


åt udfører dem. 


Denne Indretning fiedte deres 


Derſom Fruentimrene vare under; 


givne blant dem, faa var det en naturlig Følge af des 
reg Kisns Svaghed. 
flærfefte Mænd fulde have mindſt Magt? Hvorledes 
en eneſte kunde befale over dem alle? Denne Gaade 
havde Krig, Bedragerie og Overtroe endnu ikke op— 


loſt dem. 
Er 


Dare vorne. 


Men hvorledes, men hvorfor de 


Foli, der ikke kiendte noget enten til Egen— 
nytten eller til Stolthed, eller til Jrgierrighed, maatte 
iffe have andet end meget ſimple Sæder. Enhver Fa⸗ 
milie udgiorde et Slags Republik, der til ed vis Grad 
var adffilt fra den øvrige Nation. Den udgiorde en 
Flekke, ſom kaldtes Carbet, der var mere eller mins 
dre betydelig, efterſom den var ftøvre eller mindre, 
Midt i den boede Forſtanderen eller Patriarchen i Fa: 
milien med ſine Huſtruer og de Born, ſom endnu ikke 
Rundt omkring fane man deres Hytter, 
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af fans Afkom, ſom vare gifte. Dife Hytter havde 


Staver til Stolper, Halm til Tag, og til Huus— 
geraad Vaaben, Senge af Bomuld, hvorpaa der hver: 


ken fanes Konſt eller Arbeide, ÅBEN; Kurve og Krutker 


til Huusbrugs. 
Der var det Caraiberne tilbragte den ſtorſte Deel 


af deres Liv med at fove eller ſmoge i deres Hænges 


maatter, Forlode de dem, da var det fun for at 
krympe fig ſammen i en Krog, hvor de ſyntes begra⸗ 
vede i en dyb Grublen. Naar de talede, hvilket var 
ſieldent, hørte man pan dem uden at afbryde dem, 
unden at fige dem imod, uden at fvare dem med andet 
end. et tang Bifalds Tegn. 


Omſorgen for deres Underholdning ſyſſelſatte dem 


ikke meget. Vilde Menneſtker, der tilbragte deres Liv 


i den tykke Luft i Skovene, der fædvanligen overſmurte 


fig med et Lag Rocou, ſom var ſtikket til at ſtoppe 
Gvede; Hullerne, der hendrev deres ledige Dage i en 


fuldkommen Orkesloshed — diſſe Vil de maatte uddunſte 
meget lidet, og ikke ſpiſe ſynderlig meget. Uden at 


være nødte til Oprydningens moiſommelige Arbeide, 


fandt de ved Foden af Træerne en ſikker og fund Fode, 
ſom paſſede fig med deres Temperament og iffe fordrede 


nogen, eller fun liden Tilberedelſe. Derſom de under— 
tiden forøgede dife Gaver af en vrang og gavmild Na: 


tur, med-det, ſom Jagten og Fifferiet indbragte, da 


var det iffe gievne uden ved Leilighed af en Hgitides 
lighed. 

Diſſe Parade sMaaltider giordes ikke til nogen 
faſtſat Tid. Gieſterne bragte Praget af deres Karak- 


ter med fig dertil. De vare ikke mere muntre i diſſe 


Samqvem end i deres ſadvanlige Liv. Doſighed og 
Kiedſomhed vare malede i alle Hine. Danſene vare 
ſaa tunge, ſaa alvorlige, at Legemets Bevagelſer bare 
Praget af Siælené Pattget, Mi SAG endtes diſſe 
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førgelige Feſter, der lignede det morke, med Storme 
frugtſommelige Veirlig, ſielden uden Blods Udgydelſe. 
De Vilde, der vare faa maadelige i deres eenſomme å 


Liv, drak fig fulde naar de fom ſammen. Drukken— 
ſkaben opkogte og oprippede, neddyſſede eller ſlet bilagte 
Familie-Fiendſtaber. Man endte med ar dræbe hin— 
anden. Had 99 Haongierrighed, de eneſte dybt rod; 
fæfede Folelſer, fom kunde ſatte diſſe vilde Siæle i 
Bevegelfe, vedligeholdtes ſaaledes ved, ſelve Fornøiel: 
ſerne. Det var i Høitidelighedernes Glæder, at 
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Glægtninge og Venner: favirede og tilfvore hinanden, — 


at de vilde hiemſoge Faſtlandet, og undertiden de ſtore 
Der, med Krig. 0 SME 
Caraiberne indffibede fig paa Baade, der vare 
giorte af et enefte Træe, ſom man havde fældet bed at 
afbrænde det ved Roden. Man var hele Aar om at 
udhule diffe Canoer med Steen; Ører, og ved Hielp af 
Ilden, fom man ledte behændig i Træets Bul for af 
give Jollen den Dannelfe, den ſkulde have. Diffe Fars 
" tpier, hvis fødvanlige Beſtemmelſe var at vedligeholde 
Forbindelſen imellem Naboe⸗-⸗Herne, tiente desuden de 
Bilde til deres Fiendtligheder. Ofte kantrede de i 
haardt Veir, men faa frelſte Folfene fig ved at fvomme, 
eller vendte deres Canoer op igien, uden at mifte noget 
af de Sager de havde i dem, fom de havde været faa fors. 
figtige at furre faft ved dem. Naar diffe fribaarne og 


fvivillige Krigere landede paa de Koſter, hvorhen enten et 


blindt Indfald, eller et raſende Had drev dem, ſogte de 
at udrydde Nationerne der, De giorde deres Angreb 
med et Slags Køller, der ikke være fan lange ſom en Arm, 


og med deres forgiftede Pile. Ved Tilbagefomfien fra > 


Expeditionen, der var faa meget haftigere endt, fom 
Forbittrelſen giorde den mere grufom og heftig, faldt 
de tilbage til deres forrige Hrkesloshed. 
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hører deres Vaabent Fortrin forte Spanierne 
dog ikke længe Krig 1 med dette Folk, og førte deri ikke 
altid med Held. J Førfningen føgte de intet andet 
end Guld, Siden efter ſogte de Slaver; men da de 
ikke fandt Miner der, og de frolte og melanfolffe Carai— 
her døde i Slaveriet, gave Spanierne Slip paa Erob— 
ringer, ſom de anfaae for uberydelige, og ſom de hver; 
ken kunde 'giøre eller beholde uden — og blo⸗ 
dige — GE VAD i 
7. Ergelenderne og nedfætte fig 

paa Luvarts-Herne med Caraibernes Un— 

dergung. , 


Underrettede om hvad ber gif for is, vobede Cr: 


gelfænderne og Franſtmendene at. giøre nogle fvage 


Udruſtninger for at opſnappe de Spanſke Sfibe, ſom 
ſeilede i diſſe Farvande. Det Held, de havde, for; 


øgede Søe ; Røvernes Antal. Den Fred, der ofte her— 


ffede i Europa, forhindrede ikke diſſe Expeditioner. 


Den Skik, Spanierne havde, at anholde alle de Far— 


toier, bed de fandt paa hiin Side EA IAA 








… tanter. En Mængde Sammenſtod havde overbeviiſt 








ADR Barer: diffe Søerøverier. i 
Begge Nationerne havde i lang Tid fetler Bag 
Luvarts-Herne, uden at de havde tænkt paa at ned: 


ſotte fig paa dem, eller fundet Udveie dertil. Maaſkee 


havde de været bange for at lægge fig ud med Carai— 
berne, fom havde taget vel imod dem, Maaſtee havde 
de iffe anfeet et Jordsmon for af være deres Opmark— 
ſomhed verd, der iffe frembragte nogen af de Fode— 
varer, fom vare brugelige i den gainle Verden. Ende; 
lig landede Engellænderne under Warners og Franſk⸗ 


” mændene under Denambues Anførfel 1625 paa Gt. 


Ebritoph, een og ſamme Dag paa tvende modfatte 
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dem begge, at de ikke med nogen Sitkerhed vilde berige 
ſig med det, de plyndrede fra den fælles Fiende, førend 


de havde en faſt Boepel, Havne og en Gamlingés 
Punkt. Da de ikke havde giort fig nogen Zanfe om , 


Dandel, Agerdyrkning og Erobring, faa fordelte de fig 
fredeligen van Kyfterne af den Øe, hvor Handelſen 


havde ſamlet dem. Landets Yndfødte holdte fig bore fra. 


dem med dife Ord: Jorden maa være meget 


flet hos eder, eller og an. J have meget 


lidt af den, fiden Yfommer faa fang Beis 
fra, for at ſoge den giengemn ſaa mange 
Farligheder. 


Hoffet i Madrit tog ikke en fan fredelig Beſlut 


ning. Frederik de Toledo, ſom det 1630 ſendte til 
Brafilien med en frygtelig Flaade, der var beſtemt 


mod Hollænderne, havde Befaling til, paa Veien at 
— udrydde de — efter denne Magts For: 


domme, havde anmaffet fig en af, dens Beſiddelſer. 
Toende driftige og vindffibelige Nationers Naboeſkab 
foraarſagede Spanierne heftige Bekymringer. De følte, 
at deres Kolonier vilde være i Fare, derſom andre Nas 
"tioner kom til af boefætte fig i denne Egn af Amerika. 
Torgiæves forenede Franuffmændene og Engellæns 
derne deres foage Kræfter mod den fælles Fiende. De 
bleve ſſagne. De, der iffe bleve i Trefningen ſom døde 
eller Fanger, flygtede hovedkulds til Naboe Øernes 
Da Faren var forbi, vendte de fleſte af dem tilbage til 
deres Boliger, Syſſelſat med Anliggender, ſom det 
anfaae for vigtigere, bleve de ikke oftere foruroligede 
af Spanien, der maaftee ventede fig deres Undergang 
af deres indbyrdes Misundelſe. 
De twvende overvundne Nationer opfatte til Carai⸗ 
bernes Ulykke deres Stridigheder.“ Allerede mistankte 
for, af de ponſede paa et Forreederie paa Gr: Chriſtoph, 


vare de blevne fordrevne eller udryddede, Man havde 
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| BO fig deres Frutittimre, deres Lebnets— Midler, 


og det Land, de beboede. Den Uroes Aand, ver — 
med Unmafelfer, bragte Europæerne paa den Tanke, 
at de andre vilde Folkeſlag toge Deel i Sammenrottel—⸗ 
ſen. Man angreb dem paa deres Der. Forgicves 
rykkede diſſe enfoldige Menneſter, der ikke tankte paa 
at giøre nogen et Jordsmon ſtridigt, hvortil de ikke 


ved Eiendom vare bundne, Grandſerne for deres Bo— 


liger tilbage, alt efterſom vor Paaſtand udſtraktes vis 
dere. Man blev dog derfor ligefulde ved at forfølge 
dem. med iffe mindre Forbittrelſe. Da de ſage, at det 
var deres Liv eller deres Frihed, man eftertragtede, 
grebe de endelig til Vaaben, og Hævnen, der altid 
gaaer videre end Forurettelſen, maatte undertidenllgisre 
dem grup uden af være uretfærdige, 

J Forſtningen giorde Engellænderne og Franſke 
mer fælleg Sag mod Caraiberne, men dette Slags" 
tilfældige Forening blev ofte afbrudt. Det medførte 
ingeh varig Forbindelfe, endnu mindre Betryggelſe for 


gienſidige Beſiddelſer. Undertiden vare de Bilde ſnue 


nok til at giøre Fred fnavt med den ene Nation og ſnart 
med den anden, og derved forſtkaffede de fig den Lin— 
dring, at de havde kun een Fiende ad Gangen. Det 
var fun lider til diſſe HReboeres Sikkerhed, derſom Eu— 
ropa, der ikke brod ſig ſynderlig om et lider Antal Lokke⸗ 
friſtere, hvis Streiferier endnu ikke havde indbragt det 
noget, og. der desuden ikke var oplyſt nok til af læfe i 


| Fremtiden, iffe havde været ligefan forſommelige i at 


beffiffe dem en Regiering, ſom uopmarkſom paa, at 


ſette dem i Stand til at drive deres Fordele videre eller 








forffaffe fig dem igien. De tøvende Moderlandes Liges 
"gyldighed beftemte deres Underſaatter i den nye Berden 


til, ſelv at indgage en Forening i Januarii 1660, der 
| fordillebe. enhver Nation de Befiddelfer, ſom Krigene 
| glorthende Hendelſer J givet den, og ſem til denne 
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id ikke havde haft nogen Faſthed. Denne Act var 
ledſaget med et Forſpars-og Angrebs-Forbund for at 
tvinge Landers Indfødte til at tiltvæde denne For⸗— 
ening; og dette —— Frygten dem til at giøre endnu 
ſamme Aar. 
Ved denne Traktat, fom forſikkrede denne Deel 
—* af Amerika om Rolighed, beholdte Frankerig Guade— 
loupe, Marteniqve, Grenade og nogle andre Eien⸗ 
domme af mindre Vigtighed. Engelland forblev i Be⸗ 
ſiddelſe af Barbados, Nieves, Antigoa, Moutſerrat og 
endeel Her af ringe Værd. St. Chriſtoph blev fælleds 
for begge Nationer. Caraiberne bleve indffvænfede til 
Domingo og St. Vincent, hvor alle adſpredte Med— 
femmer af denne Nation forenede fig. Deres Folke— 

mængde —— paa den SR ikke 6000 Mand. 


























ENDE Svane bemægtige fig en Deel af St. 
"Domingo. Diſſe Eventyreres Karakter. 


Ved denne Tid ſaae de Engelfke Etabliſementer, 
ſom under en taalelig, ſtient feilfuld Regiering, havde 
faaet nogen, Faſthed, deres Velſtand tiltage. De" 

Franſke Kolonier bleve tvertimvd forladte af mange af 
Dets Beboere, der vare bragte til SENE over, af 
. be endog fulde ſukke under de udelukkende Privilegiers 
Tyrannie. Diſſe Menneffer, der vare Friheden faa 
lidenſkabelig hengivne, flygtede til den nordlige Kyſt 
af Gt. Domingo, der tiente ſom Tilfugtg, Sted For 
endeel Omflakkere af deres Nation, ſiden de omtrent 
30 Aar forhen vare — fordrevne fra St, Chriſtophh. 
Man faldte dem Boucanierer, fordi de, paa de 
Vildes Maade, lode paa Steder, ſom kaldes Boucaner, 
det Kiod korre ved Røgen, ſom de brugte til deres Føde. 
. Da be havde hverken Huſtruer eller Børn,” havde de 
giort det til Sktik, at være to og to ſammen, for at 
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Godſet var tilfalles i diſſe Selſkaber og forblev altid 
dens —2 ſom overlevede ſin Kammerat. Man 
kiendte inter til Tyverie, endſtisnt intet var lukket; og 


hoad man ikke fandt hos ſig ſelv, det gik man hen og 
tog hos fine Naboer, uden at have andet nodig end at 


ſige det ført, derfom de bare tilſtede, Leller derſom de 
ikke vare "det „da underrette dem derom ved deres 
Hiemkomſt. J Gallien fandt Cæfar den ſamme Skik, 
fom bærer et dobbelt Prag af en oprindelig Forfatning, 
hvori alt var alles, og en paafolgende, hvor Begrebet 
om mit og dit var) kiendt og holdt i Hævd. Stridighe— 
der vare ſieldne og let. tilendebragte. Naar Partierne 


vare egenſindige, afgiorde de deres Trette med Flinten. 


Havde Kuglen. truffet bag fra eller for meget ved Si: 
Den, formodede man Forraderie og knuſte Hovedet paa 
den, der havde beganer Mordet. Det gamle Fadre— 


nelands Love bleve iffe anfeere for noget; de paaſtode, 


at de ved Soe-Daaben, ſom de havde faget ved af 
paffere Vende-Sirkelen, vare frietagne fra alle fore 
gaaende Forpligtelſer. De havde aflagt endog deres 
Familie Navne, for af tage fig Krigs-Nabne, hvoraf 
de fleſte ere forplantede paa deres —— 

En Skiorte farvet med Blodet af de Dyr, de 
havde dræbe paa Jagten; er War endnu mere ſkidne 
Underbuxer fom en Brygger ; Knegts Forklæde; fil 
Sehæng en Rem, hvori Der hængte en meget fore 
Gabel og nogle Kien en Dat, der ikke havde anden 
Skygge end en nedſlaaet Klap foran til at tage fat i: 
Skoe uden Stromper. — Dette var diſſe Barbarers 
Klædedragt, Deres Wegierrighed indſtrankede fig til 


at have en Flint, der førte Kugler paa ei Unge, og ef 


Kobbel af en 25—20 Hunde. 

Boucanierne havde intet ander at beſtille, end at 
føre Krig med de vilde Ørne, der havde formeret fig 
IL Deel. (32 


vife hinanden den Tieneſte, der nydes i en Familie. 
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overmande ſterkt pad Den, efterat Spanierne havde 


bragt dem derhen. De beſte Stykker af Kisdet kogte 


man og ſtuvede fur med rod Peder og Pomerants— 
Saft. De fiendre, iffe til Brød, og havde fun Vand 
til deres Drik. Cen Dags Forretning var hver Dags 


Forretning, indtil man havde famlet fan mange Hu: 
” der, fom man havde foreſat fig at ledere til de forſtiel— 
lige Nationers Sfibe, ſom ſeilede paa diſſe Bande: 
Man tog dd til en anden Reed for at fælge dem." De 


bleve baarne derhen af de Hvervede, der vare et Slags 
Menneſter, der folgte fig i Curopa til ar tiene tre Aar 
ſom Slaver i Kolonierne,  Cn af diſſe Ulykkelige dri— 
ſiede fig engang til at foreſtille fin Herre, der altid 


valgte Søndagen til denne Reiſe, at Gud havde forbu— 
det denne Skik, da han ſagde: Du ſkal arbeide i 


fer Dage og hvile'påa den ſyvende. Og 


jeg, gienmælede den vilde Boucanier, jeg figer: At t. 


fer Dage ffal du flaae Ører ibhiel før af 


flade Huden af dem, og påa der ſyvende 


Dag fial du bære Huderne af Dem til 


Stranden. Denne Befaling ledſagede han med | 


nogle Stokkeprygl, hvorved Guds Befalinger ſnart bleve 


efterlevede og ſnart overtraadte. 
Menneſker af denne Karakter, ſom idelig vare i 
Bevaegelſe og daglig levede af friſtt Kiod, kiendte fun 
lidet til Sygdomme. Deres Omſtreifninger bleve kun 
afbrudte ved Febre, der kun varede en Dag, "og hvortil 


de ikke følte noget de følgende Dage. Dog maatte Sis — 


den ſpekke dem under en Himmelegn, der var alt for 


brændende til faa haardt et Levnet, ——— 
Klimaet var egentlig den eneſte Fiende, Bouca⸗ 
nierne havde at frygte for, Den Spanſte Kolonie, 


der i Begyndelſen var fad betydelig, var blever til ins 
tet. Forglemt af fit Moderland havde den felv tabt 


Erindringen af fin forrige Heihed. De faa Indbyg— 
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gere, den endnu havde tilbage, Tevede i Orkesloshed, 

og tilbragte Tiden med ar ſpille. Deres Slaver havde. | 

intet andet åt forrerte end at gynge den i deres Henge— 

Maatter. Indſkrankede til de Fornodenheder, ſom 

Naturen allene kan tilfredsſtille, bragte Tarvelighed 
dem til en Alderdom, der er ſielden under en mere tem— 
pereret Himmelegn. 

UB Det ér ſandſynligt, at de ikke vilde bære blevne. 
vakte af denne deres Deſighed, derſom emalt for drik | 
tig og alt for driftig Virkſomhed ikke havde forfulgte VA 
dem i ſamme Grad, fom de bortfiernede ſig. Fortviv⸗ SM 

"lede over at fee 66 Rolighed idelig forſtyrret, lode de 
fra Faſtlandet dg Naboe-Herne komme Tropper, ſom 
giorde Jagt paa de adſpredte Boucanter. De overs 
rumplede diſſe Barbårer,, naar de fun våre fad pan — 
deres Streiferier, eller om Natten i dereå Hytter. 
Endeel af dem bleve nedſablede. Det ér troligt, at 
alle diſſe Omſtreifere vilde Tid efter anden været oms 
komne, derſom de ikke havde flader fig ſammen for at 
forſpare ſig. De ſtilte fig af Nodvendighed fra hinan⸗ 
den om Dagen, men de ſamlede fig igten om Aftenen. 
Feilede der nogen, ſluttede man ſig til, at han var bleven 
—6 eller dræbt, og Jagten bleb da opſat indtil man 
enten havde fundet ham, eller hans Dod dar bleven 
"hævnet. Man foreftille fig hvilfet Blodbad, der runde 
om maatte anrettes af Røvere uden Fedreneland og 
uden Love; af Jægere dg Krigere, ſom vare der af 
Trang og af Drift, der bleve ophidſede til Mord og 
Blods Udghdelſe af Fardighed i at angribe og Nodven— 
digheden i at forfodte ſig. Ogſaa blev i deres Raſen— 
hed alt opofret uden Forftiel paa Alder eller Kien. 
Endelig faldt Spanierne, der opgase Haabet om at 
overvinde fad gruſomme og forbittrede Fiender, paa, ſelv 
bed almindelig Jagt at ødelægge" alle Oxerne paa Øen. | > 
Da js Andale af denne Pan ſtilte Boucanierne ved 
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deres forrige Opholds-Midler, bragtes de derved til at 


indrette fig Bopele og at dyrke dem. 


Franferig, ſom indtil denne Tid ikke havde villet — | 
vedkiende fig Røvere, hvis heldige Fremgang iffe havde 


. nogen Barighed, erklærede dem ved denne Tid for fine 


Underſaatter. Det fendte dem 1665 en retſtaffen og 


forſtandig Mand til at regiere dem. "3 hans Følge 
afreiſte ogſaa endeel Fruentimre, der ligeſom de flefte 
af dem, man til forffiellige Tider har ladet gane over 


til den nye Verden, fun vare bekiendte af deres Lider; 
lighed. Boucanierne ſtodte fig iffe over diffeg Sæder. 
Jeg forlanger ikke Regnſtab over hvad der er ſteet, 
ſagde enhver af dem til den, ſom Lodden beſtemte ham; 
da hørte du ikke mig til, Indeſtaa mig allene for 
Fremtiden, da du nu bliver min. | Alt andet eftergiver 
jeg dig. Derpaa flog han med Haanden paa fin Flindt 


i og lagde til:. Det er den, der ffal ffaffe mig 


Hævn for din Troloshed; ſlaager du mig 
feil, fEal denne ikke tage feil af dig 
9. Engellænderne erobre Jamaika. 

— Engelfænderne havde ikke biet efter, at deres Ki; 
valer, fulde ſatte fig tilſtrakkelig faſt paa de ſtore An⸗ 


iller, for felv at anlægge et Etabliſſement derpaa. 
Spaniens Uftagelfe, der var fvælfet ved fine huuslige 


Stridigheder, ved Cataloniens og Portugals Opſtand, 
ved Ryſtelſerne i Kongeriget Neapel, ved dets frygte— 
"dige Infanteries Ødelæggelfe paa Rocrois Marker, ved 


de idelige Tab, det leed i Nederlandene, ved Deres 
Udnelighed, der forefiode dets Regiering, endog ved . 


Udſlettelſen af den Rational: Stolthed, ſom efterat den 
havde nærer fig ved ſtore Foretagender, var udartet til 


hoffærdig Orkesloshed — denne Spaniens Aftagelſe 


[od ikke mindſte Tvivl om, af man jo kunde føre Krig 


imod det med Held, Frankerig benyttede fig med Duer 


















' ; ; i i £ 
lighed af alle diſſe Uordener, der for en Deel vare ders 
Vært, og Cromwel forenede fig 1655 med. det for at 

bortſnappe nogle Stene af en Bygning, der fiprtede 


ind fra alle Sider. * 
Denne Adfærd oprørte de beſte Engelſte Officerer, 


ſom iffe faae andet deri, end en uretfærdig Fremgangs— 
maade, og beſtemte dem til at forlade Tieneſten. De 


troede, ar deres Foreſattes Villie ikke var nok til at 


retférdiggisre et Foretagende, der ſtodte an mod alle 
Billigheds Grundfærninger, og at de ved af bidrage til 
dets Udførvelfe vilde giøre fig (Fyldige i en fore Forbry— 


delſe. Europa anſaae diſſe Retſkaffenhedens Maximer 
for en Virkning af den halv foærmiffe, halv republi— 


kanſke Aand, fom da var den herſtende i Engelland, 


men det angreb Protektoren fra en anden Side. 
Spanien havde længe truet de andre Nationer 
med fine Lenker. Det var mueligt, ar Mængden, ſom 
iffe var ſtikket til ar beregne Magternes Styhrke, eller 
følge Afoexlingerne i Ligevægrten, endnu ikke var kom— 
men tilbage fra fine gamle Fordomme, - Én ny Skrak 
havde bemægtiget fig dem iblandt de gode Hoveder, 
Der ſtuderede Gangen i de almindelige Anliggender, 


De faae, at derfom den heldige Fremgang, Frankerigs 


Foretagender havde, ikke blev ſtandſet i Strømmen af 
en befynderlig Aarſag, vilde det plyndre Spanierne, 
foreſtrive dem Lobe, tvinge dem til Infantindens For— 
mæling med Ludvig XIV, forfitre fig Karl den Femtes 
Efterladenſkab, og efterat det havde frelf Europas Fris 
hed fra denne Fyrſtes Wregierrighed, ſels tægge den un; 
der ſit eget Aag. Cromwel, ſom nyelig havde omſtyr— 


tet fit Fadrenelands Regering, ſyntes dem ſtikket [til 


at lægge Tømme paa Fyrſternes Herſte-Lyſt, men de 


anſaae ham for den flaueſte Politiker, da de faae ham 


tiltræde Forbindelfer, fom hans eger, hans Nations 
og hele Europas Tarv ſyntes hoilig ar forbyde ham. 
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Diſſe Betragtninger kunde ikke undgaae den En— 
gelſke Tyrans giennemtrangende og dybſindige Forſtand. 
Men maaſkee vilde han ved betydelige Erobringer ved— 
ligeholde de Tanker, ſom hans Nation havde om hang 
Talenter. , Udforelſen af denne Plan vilde blive til 


Daarlighed, derſom han erklærede fig for Spanien, 


fordi han da i det hoieſte kunde vente fig at bringe Li: 
gevoegten tilbage imellem de tvende Partier. Han ons 
ane det for mere paffende med fine Henſigter, forſt af 


— "forbinde fig" med Frankerig og ſiden efter beſtride det, SR 


naar han havde faaet, hvad hang Wegierrighed 21; 
ſkede fig. 7 Hovorledes der end har fig med diſſe Sormods 


ninger, ſom iffe mangle Sandſynlighed i Hiſtorien, 
pg ſom i det mindſte paſſe fig med den forunderlige Vor 
litikers Karakter, form man tillægger denne Slutnings? 


Maade, faa, toge Engellænderne til den nye Verden, 
for der af angribe den Fiende, de havde ſtaffet ha ſelv, 
Deres forſte Anfirængelfer vare ſtilede mod Buen 
Gt; Domingo, hvis Beboere flygtede til Skovene ved 
Synet af en talrig Flaade, der blev kommanderet af 
Wen, og 9009 Mand Landtropper, ſom Venables 
havde under fin Befaling. Men deres Fiendes Zeil 


fatte Mod igien i diſſe Fiygtninger, de vendte tilbage, 


og tvang ham til me) Skamme at indſtibe ſig. Dette 

Udheld var en Følge af de flet tagne Forholds-Regler i 
Denne Expedition. 

Begge Anforerne for dette Foretagende havde fun 

[tjen Duelighed, Man vidfte ar de iffe bare hinanden 

gode, Protektoren vare de ikke hengivne, Man havde 

fat dem Opſynsmend, fom under Ravn af Commiffa: 

vier hindrede bem i deres Operationer, De Soldater, 
der vare ſendte fra Europa, vare Udffuddet af Armeen, 

pg de man havde taget fra Barbados og St, Chriſtoph, 

vare fun Røvere, | 

Opmuntring, der er paffende for dette Slags Menne— 
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Man havde betaget dem den enefte 
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Heer, nemlig Haab om at komme til at plyndre ; end; 


ffiont alle Tiders Erfaring har bevift, at det bar den 


mastigſte Spore til at faae langt fraværende og vans 


ſkelige Foretagender til at lykkes. Alt var ſaaledes an⸗ 
lagt, at Soldaterne ikke kunde ſtemme med deres Gene; 
valer, Generalerne iffe femme med hinanden, og hverken 
de førfte eller de fidfte med Commiſſarierne. Man 
manglede baade paſſende Vaaben og Levnets-Midler, 
der ſtikkede fig efter Klimaet, og Kundffaber til at tage 


å ingen vigtig. 


Udfsrelſen fvarede fil Planen. Laudgangen, ſom 
man uden Fare kunde have giort i Havnen, blev ivark— 


ſat uden Anviſer en 40 Mile derfra. Tropperne vans 


fede fire Dage om uden Vand og/uden Levnets-Midler. 
Udmattede ved Klimaets umaadelige Hede, nedflagne 
bed deres Officerer Feighed og Misforſtaagelſer, giorde 


ſig i Sikkerhed. 
Imidlertid forenede Uheldet Gemytterne, der til 
denne Tid havde værer yderſt forbittrede. Endnu ikke 


fkommen i Vane med at taale Ydmygelfer, ved felve 


fine Feil bragt tilbage til at elſte Fædreneland, re 


og Pligt — tog Engellænderne Beien til Jamaika med 


den fulde Beſlutning enten at døe ellev erobre den. 


f 


de ikke engang Spanierne Seieren fividig. De vare e 
komne tilbage til deres Skibe og neppe 2 der troede de 


Indbyggerne paa denne Øe, der fiden 1509 havde 
været Spanien undergiven, vare uvidende om, hvad . 


Dev nyelig havde tildraget fig paa St, Domingo og 
vidſte iffe engang, at der var en Fiende af deres Na— 
fion i deres Farvande. Ogſaa giorde Engellænderne 
deres Landgang uden mindſte Hindring. Modigen 


lobe de Storm mod St. Jago — det eneſte befæftede 


Sted. i- Kolonien, da Gouverneuren kiolede deres Hid— 
ſighed ved at ſoreſſage dem Overgivelſe. En behændig 
Forlæengelſe af Tiden til at aftale Vilkaarene gav Kolo— 




















































































































niſterne Tid til at føre det koſtbareſte, de havde, bort 
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til ſtiulte Steder: Selv flygtede de til utilgængelige 
Bierge, og overlode Seierherren fun en ode Bye, uden 
Meubler, uden Koſtbarheder og uden Forraad. 

Dette Bedragerie bragte de Beleirende til den 
yderſte I Raſenhed. De udſendte Afdelinger paa alle 
Kanter med Befaling at udrydde alt. Ergrelfen over 
at fee diffe Partier fomme. tilbage uden at de havde op: 
daget noget, Savnet af alle Begvemmeligheder, der 


ev denne Nation føleligere end alle andre; Dodelighe— 


den, fom hver Dag tog til; Frygt for at blive angre; 
bet af den hele StyrÉe i den nye Verden — alt dette 
forenet giorde, at man med ſtarke Skrig forlangte, at 
vende tilbage til Engelland igien. Man var paa 6 
til at udfætte fig for fin Nations beffiemmende Bebrei— 
delſer, fordi man feigt havde forladt faa ſkiont et Bytte 
ſom Jamaika, derfom man iffe idet ſamme håbde funs 
"det be Græsgenge, hvor Spanierne havde bragt deres 
talvige Hiorder hen. En faa uventet Lykke forandrede 
Sinds, Stemningen ” og Engellænderse toge den Des 
ſlutning, at fuldføre Erobringen. 

Den Virkſomhed, ſom denne nye Beflutning 
havde frembragt, fom de Beleirede til at indſee, at de 
ikke dilde være ſikre i de Skove og de Bierg-Klofter, 
hvor de havde ſtiult fig. Med fuld Eenſtemmighed 
bleve de enige om af indftibe fig til Cuba.  Modtagne 


paa denne Øe med den Foragt, ſom deres fvage For: 


ſpar fortiente, ſendte man dem tilbage til den, de havde 
forlade, men med utilſtrækkelig Hielp mod den Magt, 


de ſtulde beſtride. Af Folelſe for den Wre, der hos 


de fleſte Menneſter ev mere Frygt for Skam end Lyſt 
til Berömmelſe, giorde de en mere haardnakken Mod; 
fland, end man ſtulde Have ventet fig af deres ubety— 
delige Forſpars-Midler. Forſt da de vave bragte til 
det yderfie, romte De en — De, ſom ßden den 
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Tid bab udgiort en ele korſtbar Deel af de (Buittilfe Ved 
Beſdrcen i den nye Verden. J 


10, Flibuſtiererne anrette Ødelæggelfer i de Ameri⸗— 
kanſke Have, Diſſe Søerøveres Oprindelſe, 
Sader, Expeditoner og Undergang. 


Førend Engelfænderne havde fat fig faſt paa Ja— 
maika og Franſtmandene paa St. Domingo, havde de - 
Fribyttere af diffe tvende Nationer, der fiden efrer 
bleve faa beromte under Navn af Flibuſtier erx, 
fordrevet Spanierne fra den lille De Tortola,… Dev 
ligger 2 Mile fra St. Domingo,  befæftet fig der, 
, og med overordentlig Forbovenhed giort Jagt paa den 
fælleds Fiende. Imellem fig ſelv udgiorde de ſmaa 
Selſkaber paa en 50, 100 til 150 Mand. En ſtorre 
ellev mindre Barkaſſe udgiorde hele deres Søe; Magt. 
Der vare de Nat og Dag udfatte for afte Mishandlin— 
ger af Beirliget og havde neppe en Plads at lægge fig 
paa. Lige de Vilde kiendte de hverfen til Frygt for at 
mangle eller Omforg for giemme og bleve derfor altid 
bragte til de frørfte Yderligheder af Hunger og Torſt. 
Men øfende af deres Oval er utroligt Mod opfidfede 
Synet af et Skib deres DID indtil Raſenhed. De ber 
tænfre fig aldrig paa af anzribe. Deres Maade var 
at fare til Entring. Naar de førft havde flaaer Hagen 
faſt, var der fieldent, at de! ſtorſte Skib kunde undgaae 
dem. j 

Y den yderfte Nod angtebde de alfe Nationer; men 
uden for Rødvendigheds ; Tilfælde var Spaniolen deres 
eneſte Fiende. De Grundede det uforſonlige Had, de 
havde ſvoret ham, paa de Gruſomheder, four denne Nas 
fion havde udøver mod den nye Verdens Indbyggere. 
Men denne Afſky bled. ifer tirret ved den Giering, ſom 
perſonlig Forbittrelſe frembragte over, afde fane fig Fag: 











ten og, Fiſkeriet forbudne, ſom de med Grund troede 

Naturen havde giort fælles for alle.- Saa fior var 

deres Forblindelfe, at de aldrig indſtibede fig, førend | 

de havde bedet Himmelen om et lykkeligt Udfald paa 
deres Tog, at de aldrig fom tilbage fra Plyndring, 

LM uden at takke Gud for den Seier, de havde faget, 

MARS De Skibe, fom gif fra Europa til Amerika, fri; 
ſtede ſielden deres Begierlighed. diſſe Barbarer vilde 
paa dem fun have fundet Handelsvarer, hvis Uffætning 
hverken var ler eller fordelagtig i diſſe førfte Tider. 

» .— Det var paa deres Tilbagereife de paſſede diffe Skibe 

pp, fordi de da vare ſikre paa, at finde Guld, Sølv, 
koſtbare Stene, og alle den nye Verdens rige Produk⸗ 
ter paa dem. Naar de tvaf et enkelt Skib, undlode 
de afdrig at angribe det. Flaaderne fulgre de efter, og 
ſaaſnart et Skib ſtak af eller blentilbage,; var det taget. 

Spaniolen, der frieloede ved Flibuſtierernes Nærmelfe, 

vidſte intet andet Raad end at overgive fig. Man ſpa⸗ 

rede ham Livet, derſom Prifen var koſthar, i'et andet 

Fald faftede man ofte de Overvundne i Sgen, 

Meder Legrand, fød i Dieppe, har paa en Pram 
fun 4 Kanoner og 28 Mand. Denne hang Svaghjed 
hindrer ham dog iffe fra at angribe Vice⸗Admiralen 

for Galionerne. Han entrer ham, efter at han har 

giver Befaling til at fænfe fit eget Skib, og fætter 
ved denne fin Forvovenhe en ſaadan Skrak i det 

Spanſke Mandffab, at der ikke faldt en eneſte ind, 

at giore mindſte Bevagelſe. Han gik ſelb hen for at 

oplede Kapteinen, ſom ſad og: ſpillede i ſin Kahyt, 
og ved at ſette ham Wiftolen for Bryſtet, tvang han 
ham til af overgive fig. Gom en unyttig Byrde pan 
det Skib, de havde forfvaret faa flet, fatte man den; 
ne Befalnigs-Mand med hans Foli i Land: paa nær; 
meſte Pynt, og beholdte fun de Matrofer, der behøves 
Des til at vregiere Zougene 
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Femoghalotredſendstyve Flibuſtierer, der vare SED 


indſeilede i Syd-⸗Havet, dreve deres Streiferier til Ca— 


lifornien. For at komme i Nord: Søen igien maatte | 


de ſeile 2000' Mile mod Vinden ien Canoe. De vare 


allerede fomne til Magellan; Strædet, - da Ærgrelfe 


over af de intet havde faaet med fig åd ſaa rigt et 


Land, bragte dem til at tage Veien tilbage til Peru. 
De fik at vide, at der i Havnen Yaucq Jane et SÉib, 


ſom var ladet med endeel — de toge Det og 
indſkibede fig derpaa, , 


Bafgve, Jonqpe og — le Graff krydſede for 


Carthagene med tre ſmage Fartønyer, Man lader tyende 


Krigs: Stile gane ud af Havnen med Befaling at flaae. 


diſſe Røvere og bringe dem enten levende eller døde. 


Diſſe havde aldrig ſaaſnart feet dem førend de angrebe 


Dem og toge dem. Alt hvad der iffe var omfommet i 


Trefningen blev ſendt tilbage i Land med er Brev, 


hvori man takkede Regieringen, fordi den havde ſendt 
dem diffe tvende meget gode Skibe, og underrettede den 
tillige om, at derſom den endnu havde nogle for” mange, 
vilde man bie efter dem i fiorten Dage, men derſom de 
ikke førte Penge, vilde der ikke blive Ovarteer for Folkene. 

Michel og Bronage bleve underrettede om, at 


man for at ſtuffe deres Aarvaagenhed havde i Cars. 
thagena indffiber betydelige Koftbarhedev under fremmed. 


Flag. De angrebe de tvende Hollandſte Skibe, fom 


førte diffeSfatie, og toge dem fra em, Fortrédelige 
pvev at fee fig overvunden af Skibe, der vare langt ſpa— 
gere end deres, driſte Hollænderne fig til at fige Middel 


i Dinene,. at derſom han havde pærer allene, vilde 


det ikke ſaaglet have lyktes ham. Velan fvarede 
Michel kiek: Lad og begynde Fegtningen 


igien; min Kammerat ffal-fun være Til— 


ffuer til den, Derſom ieg faar Seiereh 


beholder jeg iffe allene Pengene, men 
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bliver ogſaa Cier af eders tvende Skibe. 
Langt fra af tage mod Udfordringen, droge Hollænderne 
fig meget hurtig tilbage, af Frygt for, at derfom de 
betæntte fig. deryaa, vilde man ilke engang give dem 
Forlov tibar afflaae det. å 
Sorende et meget lidet Kartøi blev Lorents overs. 
rumplet af tvende Spanffe Skibe, ſom havde. hver å, 
60 Kanoner og 1500 Mands Beſetning. J ere — 
fagde han til fine Kammerater — for vel erfarne 
til, ikke at fiende den Fare, hvori vi ere 
fomne; og for kiekke ril at frygte den, 
Der maa man nytre alt og vove alt3 for: 
fvare fig og angribe paa een Gang. 
STapperhed, Snildhed, Forvovenhed, ſelve 
Fortvivlelſen og alt maa færtes i Gang ved 
denne Leilighed. Bi frygte fun Sfiænds 


felen og vore Finders Barbariſfkhed; 


for at ſlippe derfra, ville vi ſlaaes. 

Efter denne Tale, der blev modtaget med Bifalds— 
Raab, falder han den meeft uforfærdede af Flibuſtierne 
frem og befaler ham i Alles Paahor, at ſtikke Ild paa. 
Krudt: Kammeret ved førfte Tegn af ham dertil; og 
giver ved denne Beſlutning tilfiende, at der er ingen 
Frelſe uden i Døden ſelv eller i Modet. Pegende i 
det ſamme med Haanden paa Fienden ſagde han: . 
Giennem deres Skibe ev der vi ffal gaae 


Mu: yde baade til Hhøire ,og venftre, 


Denne Bevægelfe bliver udført J—— hurtig og 


BAT gm Rigtig nok tager man iffe Galionerne, men 


man lyſer faa godt op blant Mandffaberne, ar de ikke 
kunne eller ikke driſte fig til at fortſette Crefningen mod | 
en Haandfuld uforfærdede Menneſter, der endog ved 
at træffe fig bort, gaae af med ren for Seieren. 
Den Spanffe Kommandeur maatte med fir Hoved betale 
den Skam fom ved hans Ukyndighed os deighed blev É 








Nationen paatrykket. J alle Ttefninger viſte Stibufis 
ererne det ſamme uforfærdede Mod. 

Naar de havde giort et ATA NENS Lotte, —— 
de fig i de førfte Tider til Øen Tortola, for at dele 
det, Siden efter gif de Franfie til St. Domingo og 
Engellænderne til Jamaika. Enhver bevidnede med 
oprakt Haand, at ven ikke havde ſtukket noget under 
af det, han havde taget. Derſom nogen, hvilket 
altid var ſieldent, blev overbeviſt om falſk Eed, fatte 
man ham ved førfte Leilighed hen paa en øde Øe, ſom 
en Forræder, der var Selffaber uværdig. De Kiekke, 
der kom femlæftede fra deres Tog, blev der forſt ſorget 
for. Tabet afenHaand, en Arm, et Been, en Fod 
betalteg med 200 Rigsdaler. ér Die, en, Finger, 
Der miftedes i Trefningen, gieldte fun det halse. De 
Saarede fif i 2 Maaneder daglig en fire MarÉ til deres 
Forbinding. Derſom der ikke fandtes nok til at opfyl— 

de diſſe hellige Forpligtelſer, var hele Mandffabet for— 
bundet til at gane pan Fangſt igien og vedblive dermed, 
indtil der var tilſtrakkelig Kapital fil at — en ſaa 
agtværdig Gield. 

Efter denne Retferdigheds og Menneſteligheds 
Handling, delte man hvad der var tilbage i lige faa 
mange Lodder, fom der vare Flibuſtierer. Deres 
Kommandeur havde fun Ret til een Lod ligefom de | 
andre, men man forærede ham tre eller fire, efterſom | 

"man vare meer eller mindre fornøiet med ham… Naar 

Fartoiet ikke tilhorte Mandffabet, fie Rederen, ſom 
Havde forſynet det med Krigs-og Mund-Proviſton, 
en Trediedeel af alle Priſer. Gunſt havde aldrig nogen 
Indſfſlydelſe paa Delingen. Alt blev trukken ved Lod. 
| Man vilde vanſtelig finde Exempel paa en faa firæng 
Retfardighed. Den ſtrakte fig endog til de Dode. 
| Man gav deres Andeel til den, ſom man vidſte, havde 
varet deres Kammerat og var følgelig deres Arvping. 











Havde den Døde ikke havt nogen Kammerat, bled hang 
Andeel ſendt til hans Glægtninge, naar de vare be: 
kiendte. J Mangel af begge blev den uddeelt til de 

Faͤttige dg til Kirkerne, ſom ſkulde bede for den, i hvis 

Navn diſſe Gader ſtienkedes, der våre Frugterne afet 

umenneſteligt men toungent Roverie. 

Siden begyndte Forsdelſerne af ethdert Slags. 






































DØ Rafendeden i Spil, Viin, Fruentimmer, og alle Udſvpa— 
velſer blev drevet til det Hderſte, ſom ikke endtes førend 
med Overflodigheden. Odelagde, uden Klader, uden 


Fodemidler, fade Havet de Menneſker igien, ſom det 
nyelig havde beriger med endeel Millioner,” Hvad 
Gunſt, det påd ny overøfte dem med, havde ſamme 
GSkiebne. Spurgte man dem, * Fornoielſe de 
kunde finde i af forsde ſaa haſtig, hvad de med faa 
megen Fare havde erhverver, fvarede de aabenbiettig? 
Gaa udſatte fomwi ere for utalligeFårer, 
er vor Sfiebne meget, forfbiellig fra— 
andre Menneſkers. IJ Dag levende, i 
Morgen døde, hvad hytter det os da åt 
opſtable Dynger? Vi gisre os kun Reg: | 
ning paa den Dag vi leve, men aldrig 
paa den, der er i vente. Bor Omſorg 
gaaer mere ud paa at fortære — end at 
vedligeholde det, s 
De Spanſke Kolonier, det habde — — ſig en, f 
åt deres Ulykke dog engang ffulde fade Ende, bleve 
bragte til Fortvivlelſe, ved åt fee fig uophorlig ſom et 
Bytte for diffe Røvere, og fif Leede til Skibsfarten. De 
opoffrede den Styre, de Bekvemmeligheder, de Rig? 
domme, ſom deres Forbindelfe med hinanden forſtaffe— 
de dem, og udgiorde næften ligefan mange enftige Sta— 
ter. De fragit ikke de Uleiligheder, fom denne Adfærd 
” "førte med fig; men Frygten for at fålde i gierrige og 
gruſomme Hænder var ſterkere end XÆXKren, Egennyt— 
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ten og Politiken. Dette: Blev Vedyndeiſen til en 
Uvirkſomhed, ſom vedvarer endnu. 
ſtighed. De håvde indtil denne Tid ikke ladet ſig fee i 
de Spanſtke Kolonier uden for at bortſnappe nogle Leb— 
nets-Midler, naar de manglede dem. Men aldrig 


ſaaſnart fade de deres Priſer formindſtes, førend de for— 
drede af Landjorden, hvad dér blev dem negtet vad 


Soen. De Egiie paa Faftlandet, der vare de rigeſte 
paa Gods og Folk, bleve plyndrede og odelagte. Uger? 
dyrkningen falde. ligeſom Skibsfarten, og Spanierne 
driſtede ſig ikke mere til at fare paa deres Lande: Veie 
tid i deres Farvande. 
| Blandt de Flibuſtierer, ſom udmarkede ſig paa 


denne nye Lobebane, giorde Montbars en Adelsmand 


fra Languedoc ſig et beſynderligt Navn. Hændelfert 
havde i hans Barndom ladet falde i haus Hænder ent 
omftændelig Underretning om de Gruſomheder, der 
vare blevne begaaede ved den nye Verdens Erobring. 
Mod den Nation, der haode fiftet fad mange Ulykker, 


fattede han et Had, 'der grændfede til Galenſtab. Man 


fortæller i denne Henſeende, at medens han var i Skolen, 
og i et Stykke fpilte en Franffmands Rolle, Ser havde en 


Trætte med en Spanier, overfaldt han fin Medſpillende 


med en ſaadan Nafenhed, af han havde qvaft ham, 
derfom man iffe havde revet fam ud af hans Hænder; 


| Hans ophidfede Indbildning foreſtillede ham uophorlig 
de utallige Nationer, der vare blevne dræbte af de Uhy⸗ 


ter, ſom våre folie frå Spanien. Han brændte fun 
af Begierlighed efter at hævne faa meget uffyldigt Blod. 
Enthuſiasme for Menneſteheden blev hos ham er Raſe— 
rie, der var endnu gruſommere end den Guld-Torſt 
eller det Religions-Svermerie, der havde bragt faa 
| mange Offere paa Slagter; Gænten. Man ffulde næ; 


ſten have ſagt: at dereg henfarne Mander raabte efter 





Denne Modfaldenhed forøgede Flibuſtierernes Dri: R 
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Hævn fra hans Hiertes Inderſte. Han hørte tale om . 
Kyſt-Brodrene fom de uforſonligſte Fiender af alt 
hvad der kaldtes Spanſt, og han indſtibede fig for at 
Haag fig ti den. 

an mødte paa Veien et Spanſk Sfib, der bled 
angrebet og ſtrax entret efter den Tids Skik. Montbars 


ſihrtede med Sabelen i Haanden løs paa Fienderne, 


det et hellere, fvarede de ham i famme Tone, ogSpar 


* 





Gange fra den ene Ende af Skibet til den anden neds 
fablede Dan alt hvad der fandtes paa hans Vei. Da 
han havde tvunget Fienden til at overgive fig, overlod 
han fine Kammerater hele Glæden over det vige Bytte; 
felv fane man ham med en blodgierrig Vellyſt betragte 


giorde fig Vei midt igiennem dem, og farende tvende å 
: 
Å 
: 


De opdyngede Lig af den Nation, hvilfen han havde 


fvoret et uundſſukkeligt Blodbads Dad, SÅ 

Det fik ſuart nye Leiligheder til at udmærke fig 

uden af blive inddyſſet. Der Skib, hvorpaa han var, | 
landede ved Kyſten af St. Domingo. De Franffe paa 

J 

i 


Oen komme ſtrax for at omtuffe deres Kiod-Varer for 


Brænde: Viin. Da det, de bøde fal, var fun lidet, 
ſagde de, at deres Fiender havde hærjet Landet, plyn— 
dret deres Etabliſſementer og ført alting bort. ,, Hvi 
aale Jdette!“ fuſede Montbars frem. „Vi taale 
„ierne kiende og nok, hvad for Folk vi ere. Ogſaa 
havde de betient fig afdenTid, vi vare paa Jagt; men 
„vi ville forene og med nogle af vore Kammerater, form 
yde have mishandlet endnu værre end os. Da vil man 
Faae en hærlig Leeg ar fee, Ville I, ſom jeg, fvarede | 
„Montbars, viljeg gage i Spidſen for Jer, ikke for at 
„kommandere eder, men for af være den forſte, der 
„udſetter mig,. Da diſſe Barbarer fee paa hang ' 
Mine, at det er juſt en Mand ſaaledes, ſom de behøve ' 
ham, tage be gladeligen mod Tilbudet. Man treffer 
Fienderne ſamme Dag, og Montbars ſtyrter ind paa 
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Dem med en Hidſighed, ſom ſatter de meeſt Uſorfer⸗ 


dede i Forundring. —Intet undgaaer hans Raſerie. 
Det øvrige af hans Liv foarede til dette hans forſte Fore⸗ 


tagende. Han giorde denne Nation faa megen Skade 
baade til Lands og Vands, at han ſik Tilnavn af Ud. 


rydderen. 


Da hans Gruſomhed med de andre Flibuſtieres 


der traadte i hans Fodſpor havde beſtemt Spanierne til 
at flutte fig inde i deres fafte Steder, tog man den Bes 
flutning at angribe dem der. Dette ny Slags Krig 
udfordrede. betydelig Styrke, og Forbindelſerne blege 
mere talrige. Den forſte, der havde nogen Anſeelſe, 
blev. oprettet af Olonois, der havde fir. Ravn af hans 
Faderneland Sables d'Olone. Optaget fra den vinge 
Stand af, havde han gradeviis fvinget fig op. til Kom: 


mandoen over tvende Cancer og 22 Mand, Ved Hiely 


deraf bragte han det til, pag re af Cuba at bemag⸗ 
tige fig en Spanſt Fregat. n Slave, ſom fane af 
alle de Saarede bleve dræbte ne Trefningen, og ſom 
bar bange for fit Liv, vilde løfe fig det ved en Tilſtaael⸗ 


fe, der var ligefan. troløs ſom paſſende med den Rolle, 


hvortil man havde beftemt ham, Han fagde: at Gou— 


veneuren i Havana havde ladet ham gåne ombord med 
for at bruges ſom Boddel til alle Flibuſtiererne, hvilke 


han alt i forveien havde fordomt til at henges, da 
han ikke tvivlede om, åt de jo vilde blive giorte til Fan⸗ 
ger. Ved diſſe Ord blev den gruſomme Olonois bes 
taget af Raſenhed. Han lod Spanierne bringe til fig den 
ene efter den ander, afhuggede dem Hovedet og fugede 
hver Gang det Blod i fig, ſom "dryppede ne) af hans 
Sabel, Derpaa begav han fig til Port-au⸗Prince, 
Hvor der laae fire Skibe, der vare beſtemte til at giore 
Jagt paa ham. Han tog dem, kaſtede Manſtabet i 
Søen, og benaadede fun en enefe Mand med Liver, 
hoilken han ſendte til Gouvernenren i: Havana med et 
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Brev, hvori han gav ham tilkiende, hvad han havde | 


giort, og lod ham vide, at han paa famme Maade 
vilde behandle alle de Spanier, der faldt i hang Hen— 
der, ham ſelv med, derfom han kunde blive faa lykke— 


” lig at faae fat paa — Efter denne Expedition fatte 


han fine Cander og fine Prifer pan Land, og begav fig. 
med Fregatten allene til Den Tortola. 


Der traf han le Basqve, der var berømt af at 


han under Porto-Belo'es Kanoner havde taget et Krigs: 


Skib, der var ladet med 14 Million Rigsdaler, og af 
andre ligeſaa driftige Voveſtykker. De tvende Vovhalſe 

bekiendtgiorde, at de vilde flaae fig ſammen for at uds 
føre et Anſlag, der var ligeſaa haderligt ſom nyttigt, 


og de fade ſtrax 440 Mand fomme tililende. Dette 


Korps, der var der ſtorſte, Flibuſtiererne endnu havde 
oprettet, begav fig til Bugten Venezuela, ſom gaar 
50 Mile ind i Landet, Fortet, ſom forſvarer Indlobet 


dertil, blev taget, Kanonerne fornaglede, og Beſcetnin— 


gen paa 250 Mand maatte ſpringe over Klingen. Man 
indſtiber ſig igien, man kommer til Maracaibo, der 


er bygt paa den veſtlige Bredde af den Soe, der har 


ſamme Savn 10 Mile fra dens Munding. Denne 


Bye, der var bleven rig ved ſin Handal med Huder, 
Tobak og Cacao, var forladt. Indbyggerne vare flyg⸗ 


tede med deres Gods til den anden Side af Bugten. 


Derſom Flibuſtiererne ikke havde ſpildt 14 Dage paa 
Udfoævelfer, vilde dei Gibraltar, Der ligger mod En— 
den af Gøen, have fundet, hvad man føgte at unddras 


ge deres Gierrighed, men de fandt der fun Forſtands— 


ninger, ſom nyeligen vare bygte, og ſom koſtede den 
meget Blod for at vinde Seier, der ikke var dem til 
nogen Nytte. Alle koſtbare Sager vare allerede brag; 
te lengere bort. J deres Forbittrelſe brænde de Gibral—⸗ 
tar. daracaibo Fulde Dave erfarer ſamme Skiebne, 
derſom den ikke havde kiobt fig frie. Tillige med Brands 
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Er bortførte de — Skilderierne og Klokkerne 
fra dette Sted, for, ſom de ſagde, af bygge et Kapel 
paa Tortue, og hellige denne Deel af deres Bytte, der⸗ 
til; ligeſom diſſe gruſomme Menneffers håb ogſaa 
fulde nære fig med Rov og Blod. 

Medens diffe Røvere forodede paa uUdſoebelſer, 
Hvad de havde plyndret paa Kyſten Venezuela, reiſte 
Morgan, den anſeligſte af de Engelſte Flibuſtierer fra 
Jamaika, for at augribe Porto⸗Belo. Sineé Forholds— 
Regler havde han taget faa vel, at fan overrumplede. 
Byen og indtog den uden at HM For at komme liger. 
-faa let ind i Forterne, lod han Stormſtigerne lægge til 
" of Fruentimre og Praſter, forviſſet om at Spanierne 
Urtighed og Overtroe ikke vilde tillade dem, at ſtyde 
paa dem, fom de elffede og ærede meeft. Men da Be: , 
— 2 — ikke lod ſig hilde i denne Snare, maatte han 
overvinde den med Magt, og med meget Blod fiøbte 
man de Sfatte, Volk man J——— fra denne berømte 
Haon. 

Endnu bifyveligeret var Panamas Erobring, For— 
at faae den fuldført, troede Morgan, at han burde 
gane til Farvandene ved Coſta Ricca, for ar føge fig 
Lodfere paa Øen Gt. Catherine, hvorhen Forbryderne 
idet Spanffe Indien bleve forviiſte. Denne Poſt var 

ſaa ſtærk befæftet, at den maatte have kunnet opholde 
den meeſt uforfærdede Kriger i hele 10 Aar. Ikke des; 
"mindre ſendte Gouverneuren, faa ſnart Søerøverne [ode 
fig fee, Tørilig Bud for at fane at vide, hvorledes han 
| kunde overgive ſig, uden at blive beffyldt for Feighed. 
Man aftalte, at Morgan ſkulde om Natten gage løs 
paa et fvaliggende Fort, at Kommandanten ſtulde gage 
ud af Faſtningen for at fomme et faa betydeligt BærE 
"til Undfærning, at de Beleirende derpaa ffulde komme 
at tage ham i Ryggen og giore ham til Fange, hyvilket 
maacte drage Pladſens Ødelæggelfe efter ſig. Man 




















































































































































































































kom ligeledes overens om, at man ſtulde ffyde meget 
heftig fra begge Cider, men ikke dræbe. Denne Kor | 


medie blev ſpillet beundringsverdig. Uden at de havde | 


vovet ſig i nogen Fare, havde Spanierne Anſeelſe af, 


at de havde giort deres Pligt, og efter at Flibuſtiererne 


havde i Bund og Grund ødelagt Feſtnings-Varkerne; 
efter at de havde indſtibet en umaadelig Mængde Krigs— 
Proviſion, ſom de havde fundet paa St. Catherina, 
fafte de deres Kurs til Chagren, den enefte Vei der ſtod 


—denm aaben for at naae deres Forhaabningers Maal. 


Ved Mundingen af denne vigtige Flod var der et 
Fort, fom var bygget paa en ſteil Klippe, og hvorpaa 


Havets Bølger ſkyllede Op. Dette Bolvark, der var 


vanſteligt ar komme til, blev forfoaret af en Officeer, 
ſom beſad ſieldent Mod og Duelighed, og af en Defæts 
ning, der var en ſaadan Anfører værd. For forſte 


"Gang erfarede Flibuſtiererne en Modſtand, der fvarede 


til deres Haardnakkenhed. Det var tvivlſomt enten de 
(fulde vinde eller maatte opheve Beleiringen, da et lyk⸗ 
keligt Tilfælde, kom deres Hæder og deres Lykke til Hielp. 
Kommandanten blev dræbt, der gik Ild i Faſtningen, 
og Beleireren betiente ſig af dette dobbelte Uheld for at 
indtage Stedet. KRAN 
Han lod fine Skibe ligge for Anker med de Folk, 
Jer vare nødvendige til at paſſe pan dem, og paa fine 


"Baade gif han 43 Mile op ad Floden til Cruces, hvor 
den ophorer at være ſeilbar. Han fortſatte ſin Vei 


over Land til Panama, der kun ligger 5 Mile derfras 
Paaſen vidtløftig Eng, der ligger foran Byen, ſtodte ban 
pan talrige Tropper, ſom han adfpredde uden megen 


Unftrængelfe, og han gif ind i Plodſen der var forladte 


Man fandt der umaapelige Skatte, der vare ſtiulte 
i Brønde og i Kieldere. Man anholdte koſtbare Barer 
paa Baade, ſom Lav-Vandet havde fat paa Grund. 
Naboe Skodene gave Koſibarheder, ſom bare bem betroe⸗ 
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de. Kun lidet noiede med dette ——— anvendte be Par: 
tier af Flibuſtiererne ſom giennemſtreifede Landet, de. 
gruſomſte Pinſler, for at bringe Spanierne, Regerne ; 


og Indianerne, hvilfe de droge frem af Jorden, til at 
bekiende, hvor de havde nedgravet deres ogderes Herrers 


Rigdomme. En Betler, ſom Hendelſen havde fort i et 


Slot, men af Frygt havde forladt, fandt der nogle - 


Kloder, fom han tog paa fig. Neppe havde han for; 
andret Udpyntning, førend han blev opdaget af diſſe 
Soe-Rovere, ſom ſpurgte ham, hvor hang Guld var. 
Dette ulykkelige Muneſke vifte dem fine Pialter, ſom 
han nylig havde, lagt af. Strax blev. han lagt paa 
Pinebænfen, og da man iffe kunde faae noget af ham, 
fleverte man ham til Slaverne, ſom giorde det af med 


ham. Saaledes maatte Spanierne give den nye Verdens 


Skatte fra fig, ligeſom de havde fammenffrabet dem, 
ved Piinfler og Blodsudgydelſe. 

Midt i alle diffe Gruſomheder blev Morgen forel; 
ffet. Hans Karakter var ikke ſtikket til at oppekke 
ømme Folelſer. Han vilde feive med Void over den 
ſtionne Spanierinde, der pinede hans vilde Hierte. 
Lad migvere, ſtreg hun, idet hun rev fig hurtig ud 
af hans Arme. Lad mig vare, ſiger jeg Troer 
Du, at Dukan vøve mig min Wreligeſom Du. 
haver røver mig minFormue og min Frihed. 
Viid at jeg fan døe og hævnemig. Ved diffe 
Ord træffer hun en Dolk frem, fom hun havde under 
" fin Kiole, og med hvilken hun vilde have giennemboret 


hans Hierte, derſom han ikke havde undveget Stodet. 


Da han imidlertid ſtedſe brændte af en Lidenſkab 


ſom den heftige Modftand havde forvandler til Raſenhed, 





ſatte han babariſk Medfart iſtedet for den Omhue, han 


havde anvendt paa at vinde denne Fange, men den urok— 
kelige Spanierinde opvakte og tilbagedrev al Morgans 


Raſerie. Da Soeroverne derfor tilfiendegave deres Uvil⸗ 
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lie oder at fee fig en heel Maaned -holdte i Uvirkſomhed 
formedelſt en Grille, ſom de fandt, at være udfbævende, | 
maatte han give efter for deres Knurren, Panama blev 
sg endt. Man gav fig paa Veien med et ſtort Antal Fan⸗ 

"for hvilfe man få Loſepenge nogle Dage derefter, 
HOR han fon til Udløber af Chagren med et umaadelig 
ſtort Bytte. 

Forend Dagen, der var faſtſat til Delingen, 
brod frem, medens aft endnu var inddyſſet i en dyb 
Søvn, fatte Morgan med de fornemmeſte Flibuſtierer 
1, mf hans Nation Seil til, for at gagetil Jamaika paa 

et Skib, hvorpaa han havde ladet det koſtbareſte 

Bytte af en Bye, der tiente til Oplags-Sted for den: 

- gamle pg den nye Verdens Handel. "Denne Trolsshed, 
hvorpaa der var intet Exempel, foraarſagede et uud— 
ſigeligt Raſerie. Engellænderne forfulgte Roverne | 
det Daab at rive ham der Bytte af Hænderne ſom han 
havde narret deres Rettigheder og deres Gierrighed 
fra. De Franffe, der vare deelagtige i det famme 
Tab, begave fig til Tortue, Hvorfra de giorde forfFiellige 
Expeditioner; men de vare fun ubetydelige indtil 
1683, da de forføgte en, fom var af forte | 
Vigtighed. 

Unlægget dertil blev giort af Van— Horn, 
var fød i Oſtende; uren ſom havde. fit hele Liv igien— 
nem været i franſt Tieneſte. Hans uforfærdede Mod 
tillod ham aldrig af taale mindſte Segn til Seaghed ' 
hos dem, der gave fig i Selſtab med ham, ; J Tre: 
ningens Hede giennemløb fan fit Skib, lagde OR ærfe | 
til fine FolÉ een for een, og dræbte paa Stedet dem, 
der dukkede Hovedet ned ved et uformodentlig Knald af 
en Piſtol, Flindt eller Kanon. | Denne befynderlige 
Difcivlin havde giort ham til en Skrak for de Feige og 
en Afgud for de Kiekke. Forreſten delede han villig | 
med behiertede Folk fine umaadelige Rigdomme, der 
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bare Frugten af et faa hærder Mod. Sadvanlig gik 
han paa Krystog med en eneſte Fregat, der tilhørte 
ham felv. Da hang nye Planer udfordrede ſtorre 
Styrke, faldte han Grammont, Godefrey, Jonqve, 
frende af deres Bedrifter berømte Franſtmend — og 
den endnu mere end de berømte Hollæender Lorentz le 
Graff til fig. Tolv Hundrede Flivuftierer forenede fig 
med difje berømte Unførere , og man reiſte med fer Far: 
toier til Vera Cruz. 

…— Landgangen gik for fig ved Hielp af Morket tre 
Mile fra Stedet, hvor man ankom, uden at være ble⸗— 


ven bemarket. Gouverneuren, Fortet, Caffernerne, de 


vigtigſte Poſter, alt hvad der kunde giøre Modſtand, 
var taget, førend Dagen brød frem. Alle Borgere, Mænd, 
Ovinder og Børn bleve indſluttede i Kirkerne, hvorhen 
de vare flygtede, For Indgangen til ethvert Tempel 


— 


" havde man væltet Krud Sønder, for at lade Bygningen 


fpringe i Luften. En Flibuſtier med tænde Lunte (Fulde 
ſtikke Ild derpaa ved mindſte Tegn til Opſtand. — 
Medens man ſaaledes holdte Byen i Beſtyrtelſe, 
blev den plyndret i al Magelighed; og efterat de havde 
indſtibet det Koſtbareſte, den havde, foreflog man Ind | 
vaanerne, ſom man holdte fængflede i Kirkerne, hvor 
de havde tager deres Tilflugt, at kiobe deres Liv og deres 
Frihed med en Kontribution af 2 Millioner Speſier. 
Diſſe Ulykkelige, ſom i tre Dage havde hverken ſpiſt 
eller drukket, modtoge Tilbudet med Glæde. Det Halve 
af Sumnaen blev betalt den ſamme Dag. dan biede 


paa Reſten fra Oplandene, da man ſage paa Hoiene 


et betydeligt Troppe-Korps og tæt ved Havnen en Flaade 
"af 17 Skibe, ſom fom fra Europa. Ved Synet af 
denne Magt droge Flibufttererne, uden af forfræffes, 
fig rolig tilbage med 1500 Slaver, hyvilke de førte 
borre med fig fom en ringe Skadeslosholdelſe for Reften 
af den Sum, de biede efter, og hvis Betaling de ud: 


| 
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ſatte til en bekvemmere Tid. Diſſe Røvere troede fuldt 

> pg faft, at alt hvad de redede eller fordrede med vab— 

å ner Haand paa de Kyſter, hvor de havde giort Lands 
— gang, tilhørte den; og. at Gud og deres Sværd havde. 
giver dem erknervet Re ikke allene til de Kontributions 
Kapitaler for hvil bø lode ſig give Bevis, men og til 

ſelve Renten af d: TF. Summer, indtil Betaling ſtede. 

Deres — var glimrende og driſtigt. De 
ASS gik med Kiekhed midt igiennem den Spanſte Flaade, 
fon ikke driſtede fig til dt løgne en Kanon. Den var 

… endog bange for at blive angrebet og flaaet, Det er 
"= rimeligt, at' man iffe vilde have fluppet med Frygten, 
derſom Flibuſtierernes Skibe iffe havde været ladede 
med Penge, eller derſom den fiendtlige Flaade havde 
”, havt andre Koſtbarheder ombord end Kiobmands-Varer, 

ſom diſſe Fribyttere giorde fun lidet Veſen af. 

Der var ikke et Aar forløber, ſiden de vare komne 
fraden Mexikanſke Bugt, da der paakom alleGemytter en 
raſende Lyſt til ar tage hen at plyndre Peru. Udentvivl 
ventede man at finde flere Skatte paa et, faa at fige 
ursrt og nyt Hav, end paa det, der faalænge havde 
været plyndret,” Engellenderne og Franfømændene 

have paa en Tid havt ſamme Henſigt, endſtiont de 
200," dfte virkede i Fællig eller havde meddelt hinanden noget | 
derom. Naſten 4000 Mand vare deeltagende i denne 
Expedition. Nogle begave fig over der fafte Land, andre 
giennem Magellands Strædet til deres Forhaabningers 
Maal, Derſom deres uforfærdede Gruſomhed havde. 
værer ledet af en duelig og anfeet Mand til et enefte 
Diemed, er der ingen Tvivl om, at de jo havde frataget 
Spanien denne foftbare Kolonie. Dexes Karakter lagde 
novervindelige Dindringer i Veien for en faa ſielden 
Enighed. De udgiorde altid endeel adffilte Korpſer, 
undertiden endog en 10: 12, ſom ſtiltes ad og droge 
fig ſammen bed mindſte Grille. Grognier, Lecuher, 
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Picard, le Gage ER meeſt — blande de Franſke, 


og hos de Engelffe David, Suams, —* Wilner og 
Touſle. 

De, der af diſſe Vovhalſe vare —— i Syd⸗ 
Havet giennem Dariens-Stradet, kaſtede fig. bed deres 
Ankomſt i de forſte Baade, de ande paa Kyſten. Deres 
Kammerater, der vare fomne paa deres egne Fartoier 
vare ikke ſynderlig bedre udruſtede. J denne ſpage For⸗ 
fatning tilbagedreve, ſankte eller toge de alle de Skibe, 
man væbnede imod dem. Da ſtandſede Spaniernes 
Skibsfart. For af faae Levnets-Midler maatte man 
indtage Kyſten, man maatte gaae los paa at plyndre de 


Byer, hoori Byttet var indſluttet. Man overrumplede 


eller og ſprengte man Seppa, Pueblo-Nuevo, Leon, 
Realeguo, Pueblo-Viego, Chiriqvita, Leſparſo, Gres 


hade, Villia, Nicoya, Tecoantepee, Mucmeluna, 


Chiloteca, nye Segopia, og Guayaqpvil, der var bety⸗ 
deligere end alle de andre. — g 

Grognier fom tilbage fra en af diffe — 
ditioner. En Snevring, ſom han ſtuͤlde paſſere, var 
beſat med forſtandſede Batailioner, ſom tildøde ham, 
at de ikke vilde forſtyrre hans Tilbagetog, derſom han 
vilde forftane fig til ar give de Fanger los, ſom han, 
havde giort. Mine Fanger, ſagde bil: deres 
Lænfer maa man hugge over med Sabel: 
Hug; Giennemgang ſtal min Kaarde aabne 
mig. Dette Svar var ham faa god fom et vundet 
Slag, og han fortfatte fit Tog uforſtyrret. 

Skrakken var almindelig i hele Landet, Flibuſtie— 
rernes Antog, ja end den blotte Frygt for at fee dem 
komme adfpredte hele Egnes Beboere, Forkiclede ved 


den meeft udfvævende Overdaad, udmarvede ved en 


üforſtyrret Udøvelfe af Tyranniet, forfæede ligefom deres 
Slaver, oppebiede Spanierne aldrig Fienden, uden naar 
de varede 20 Mod I, og endda bleve de ſlagne. Intet 









































































































































































































































bar Præget hos — af deres hale: Kiekhed og 
ædle Byrd. De havde udartet faa aldeles, at Krigs— 
konſten var den fremmed, at de neppe kiendte Skyde— 
Gevaerer. Man fandt dem fun lidet bedre end Ameri— 
fanerne, hvis Støv de traadte paa, ” Denne underlige 
Fornedrelſe blev forøget ved det Begreb, fom de havde 
giort fig om diſſe gruſomme Menneffer, der ankaldt dem. 
Deres Munke havde afmalet diſſe Rovere med de gyſe⸗ 
"Tige Træt, ſom man tillægger Diæylene, og felv havde 
de overdrevet dette Skilderie. Dette af en opirret Ind; 
bildning udkaſtet Billede prægede Dad og Skrak i alle 
Gemytter. 

Men uagtet det Overdrevne i fin Forbittrelſe bidſte 
Spaniolen dog ikke at hævne fig uden paa en Fiende, der 


ikke var mere at frygte, Saaſnart Flibuftiererne vare 


dragne bort fra et Sed, fom de havde polndret, opgrov 
man, derfom nogen af dem vare omfomne i Trefningen, 
hang Liig; man lemlæftede det, man lod det giennem— 
gane alle de Biinfler, fom man vilde have fuldført paa 


det levende Menneſte. Den Skrak, man havde for 
Flibuſtiererne, ſtrakte fig endog til de Steder, fam de 
havde beſudlet med deres Nedſablinger. Man fatte de 


Byer i Band, ſom havde været tagne af dem; man 
overgav. Murene og Jordbunden af de ødelagte Sæftnins 
ger til Forbandelſen, og Indoaanerne forlode dem for 


beſtandig. 


Denne åt modige og barnagtige Raſenhed kunde 


ikke andet end giøre Fiendens driſtigere. Naar han tog 


en Bye, blev den leveret til Jiden, med mindre man 





— 


— 


løfte den med en Kontribution, ſom foarede tit dens 


Værd. De Fanger, de giorde, bleve nedfablede uden 
al Barmhiertighed, derſom de ikke bleve leskiobte af 


Regieringen eller Private. Til Løsning toge de kun 


mod Guld, Perler eller Wdelſtene. Solvet, der var 
alt for almindeligt, alt pe tungt efter dets Vard, vilde 
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have været dem i Veien. "Endelig — Skiebnen, 
hvis Aſbexlinger ſielden lade Forbrydelſen uſtraffet eller 
Vanheldet uden Godtgiørelfe, den nye Verdens 
Erobring, og —— fik ſugenn Hævn over 
Spanierne. 

Men det ſtede her, ſom often altid ſteer, 


at de, der giorde Ulykken, hoſtede kun liten Nytte 


deraf. Endeel omkom under Pliyndringerne, af Kli— 
maet, af Nod, og af Liderlighed. Nogle af dem 
lede Skibbrud ved Magellans Strædet og ved Forbierget 
Horn. De flefte af dem, der føgte ar komme over Land 
til Nord: Havet, miſtede enten Livet eller deres Rov, 
ved de Snarer man lagde for dem, De engelſke og 
de franffe Kolonier vandt fun meget lidet i Rigdom 
ved en Expedition, der havde varet i fire Yar, og de 
"fane fig berøvede deres kiekkeſte Indbyggere. 

J den Tid man anrettede Ødelæggelfer i Syd: 
Havet blev Nord ;Havet endda truet af Grammont. 
Dan var en pariſiſt Adelsmand, fom havde tient med 
nogen Udmærtelfe i Europa, og fom af Liderlighed å ” 
Drik, Spil og Fruentimre haude givet ſig til Soersverne. 
Han var indtagende, artig, ædelmodig, veltalende, 
rigtig dømmende; han havde: for mange Dyder til ſaa 
fore Laſter. De vare forenede med en udmærfet Zap: 
perhed, der meget fnart forffaffede ham Anſeelſe fom en 
af de fornemmefte blandt de franſke Flibuſtierer. Saa 
fnart man fif ar vide, at han ruſtede fig, ſamlede fig 
tufende Kieffe omfring ham. Gouverneuren paa St. 
" Domingo, der havde faaet fit Hof til at indfee der 


Kloge og Rigtige i at giøre diſſe Kapere fafiboende og for: | 


vandlede til Agerdyrkere, vilde forhindre det foreha— 


vende Tog og forbød det i Kongens Navn. Grammont, 


" Der med mere Forſtand, end hans Jævnlige, derfor . 
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iffe var foieligere end de, foarede med Kiekhed: Hvor: 
ledes fan Ludvig misbillige et Forehavende, 
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ſom han ikke veed noget af, og ſom forſt er 
bleven beſſuttet for faa Dage ſiden. Dette 
Svar fornoiede alle Flibuſtiererne, ſom uden Opfættelfe 
indſtibede fig 1685 for at angribe Campeche. —J 
nn Landgangen gif for fig ”uden Modftand. Man 
blev i nogen Afſtand fra Strandbredden angrebet af en 
800 Spanier, ſom man flog og forfulgte til Byen. 
Man gif ind iden tillige méd dem. De Kanoner, ſom 
1. fandtes deri, bleve vendte mod Kaſtellet. Efterdi de 
giorde fun meget liden Virkning, ponſede man paa et 
Krigs: Pude for at giøre fig til Mefter af Stedet, da 
man blev underrettet om, at det var forladt, … Der . 
var fun bleven en Kanonerer tilbage, en Engellender, 
en grekier Offiſeer, ſom hellere vilde udfætte fig for alt 
end flygte faa feigt fom de andre. ” Flibuftier/Generalen 
) modtog ham med udmærket Agtelſe, fendte ham adel— 
mwodig tilbage, fod ham tilſtille alt hvad der tilhørte ham, 
og forøgede det med meget ſmukke Foræringer. Saa⸗ 
megen Magt beholde Xrekierhed, Mod og Troſkab ends 
og over dem, ſom ſynes at gisre Vold paa alle Selſka⸗ 
Bets Rettigheder, — i: & 
Caumpeches Overvindere anvendte > Maaneder til 
at rode om i alle Byens Omegne paa en 12 til 15 
"Mile, og bortforte alt, hoad de Flygtende havde troet 
at ffulle frelſe. Da man havde indffibet alle de Loft: 
barheder, man havde fundet ſaavel i fom udenfor Jæfts 
ningen, foreflog man Gouverneuren i Provindſen, ſom | 
holdt Marken med 900 Mand, at loskiobe fin Hoved⸗ 
Grad. Hans Afflag beſtemte Byens Ufbrændelfe og 
Feſtningens Sloifning. De Franſke vilde hoitidelig⸗ 
holde deres Konges Navnedag paa St. Ludvigs Dag. 
J Henrykkelſerne af Patriotisme, Drukkenſtab og den 
nationale Kierlighed til Fyrſten brændte de for en Mil⸗ 
lion Campeche-Traæe, ſom udgiorde en koſtbar Deel af 
deres Bytte. Efter denne udmarket anſeelige Daarſkab 











fom det fun fan. falde Franſkuſcend ind at gisre fig til 
af, toge de Veien tilbage til St. Domingo. ” > 
Den liden Nytte de Engelffe og Franſte Flibuſtie— 


ver havde have af deres ſidſte Expeditioner paa Faſtlan⸗ 


det, havde uformæerkt bragt dem tilbage fil deres færd; 
vanlige Roverier. Hverken de førfte eller de ſidſte be— 
fattede fig længere med andet end at feide paa de Søer 
farende, da de Franſte faae fig af Omſtæendighederne 
trufne ind igien pan en Bane, fom Alt gav bem 
Meebes — THREE 

Nogle driftige Privatfolk havde 1697 —— i 


Sranferigs Havne under Regieringens Beſkyttelſe 7 Li⸗ 


nie-Skibe og et forholdsmeſſigt Antal mindre Fartsier. 
Flaaden, "der blev fommanderet af Eſkadre-Chefen 
Pointis, havde Landing Tropper inde. Denne Ud; 


ruſtning var beftemt mod Carthagena, en af de rigefe 


Byer i den nye Verden, og den beſt befeſtede. Man 
forudſaae ſtore Vanſteligheder ved dette Foretagende, 
men man haabede, at de vilde blive overvundne, der— 
ſom Flibuſtiererne vilde underſtotte det, og de indlode 
fig deri, for at fornøie, Ducaſſe, Gouverneuren paa 
St Domingo, ſom var deres Afsud og * fortiente at 
bære dets. 

Diſſe Menneſker, hvig Driftighed intet: faudfede; 
giorde endnu. mere end man ventede af dem. Aldrig 
faa ſnart ſaae de Begyndelſen til en Aabning paa nedre 
Byens Fæftningsværfer, førend de løb Storm, og plans 
tede dereg Xaner paa Muren. Andre Bærfer - bleve 


horttagne med det ſamme uforfgrdede Mod, Stedet | 


overgav fig og dets Overgivelſe var Slibnſtitrernes 
Vark. 

Paa denne Begivenhed fulgte Grnelfahedee af ets 
hvert Slags. Generalen, "der var et uretfærdigt, 
gierrigt og gruſomt Menneffe ,; brød Kavitulationen & 
alle dens Punkter. Endſtiont Frygten for en Armee, 
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sås: DR 
der. traf fig — i Oplandene, havde bragt ham“ 
til at give ſit Samtykke til at lade Indvaanerne behol⸗ 
de det Halve af deres rorlige Ciendomme, blev dog Alt 
overgivet til den grufomfte Plyndring. Offiſererne vare 
de førfte, der røvede, Forſt efter at diſſe havde prop; 
pet fig med Rov, blev det Soldaterne tilladt at ranſage 
"i Huſene. Flibuͤſtiererne fatte man i Arbeide udenfor 
—— medens man bemægtigede fig Guldet. å 

Pointis paaſtod at Byttet ikke overfieeg en 5 til 
— 000 Rigsdaler, Ducaſſe anflog det til over 6 Mil: | 
lioner, andre til mere end 8. Hvad det end var; 
ſtulde — 5—— — efter deres indgaaede Foreninger 
have den Fierdedeel. Imidlertid dlev det dem dog be⸗ 
tydet, at deres Andeel ikke — hoiere end til 40000 
Rigsdaler, 

Man havde fat Seil til, da dette Forſlog bleg 
giort uforfærdede Menneffer, fon: havde afgiort Seie⸗ 
ren. Opbragt over en Behandling, der ſaa dienſyn⸗ 
lig krenkede deres Rettigheder og deres Forhaabnin⸗ 
ger, befluttede de ſtrax paa Grand at entre Skibet Scep⸗ 
teret hvorpaa Pointis var ombord, og i dette Hieblik 
var før laugt borte fra de andre Skibe, at det i Tide 
funde blive undfar af Dem. Denne ffiendige Komman— 
dant var paa Vei til at blive nedſablet, da en af de 
Misfornsiede raabte: Brødre! hvorfor ſtulde 
viholdeostil denne Hund? Han bortfører 
intet af hvad der hører os til, Han har 
efterladt vor Anpart i Carthagena, der | 

mane vigaae hen for at hente den. Dette 
Forflag blev modtaget med Bifalds— Raab. En vild 
Glæde fulgte pludfelig paa den forte Gremmelſe, der 
fortærede diffe Røvere, og uden videre Berænfning fatte 
alle deres Fartsier Kurfen til Byen. 

Set forſte, de giorde, efter at de uden Modſtand 
vare komne ind i Byen, var at indſlutte alle Mændene 
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„uvidende om, at J anfee og for Folk, der have 


„hverken Troe, eller Religion, ſnarere for Diævle end. 


„for Menneſter. — NDS Ord, I med Flid be; 
—— eder: af, naar JF tale om os, og det Afſlag, 
„J have giort, at ville handle” med os om Stedets 
„Overgivelſe, ere aabenbare Bevifer paa eders Sinde; 


„lag. Her fee Jos nu med Vaaben i Hænderne og i 


„Stand til at hævneog. Den blege Sfræf, man feer 
„udbredet paa eders Anſigter, vifer at Jventer eder de 
grueligſte —— og eders Samvittighed tilfiger eder 
„uden Tvivl at J fortiene dem. Bi ville bringe eder 
„ud af eders Bildfarelfe og overbeviſe eder om, at de 
„forhadte Navne, J give os, ikke paſſe ſig paa og, 
„men paa den General, . under hois Befaling" I have 
„ſeet os fegte. Denne Troelsſe har bedraget os.” End; 
„ſtisnt han havde fun vor Tapperhed at talte for, at 
„eders Bye blev erobret, har han dog negtet ar dele 


„Byttdt deraf med os, og ved denne Uretféerdighed É 
„nodet os til, at beføge eder endnu en Gang, Det 


„er ikke uden med Fortrydelſe vi fee os tvungne dertil, 
19% vort maadelige Forlangende ſtal overbevife eder 
„derom, Bi give eder vort Ord paa, aft vi ville træffe 
198 tilbage, ſaaſnart I hade tiltalt og en Million Rigs— 
„daler. Dertil indffrænfe vi 08, Men derſom J af; 
Haar et faa billigt Forlangende, ev der "ingen. Ulykke, 
nJ jo maae frygte for, uden ar J derfor funne flage 
„over andre end eder felv og den fliendige Pointis, ſom 
„vi give eder Lov til at overoſe med alle MAND Forban⸗ 
„delſer.“ 


Efter denne Tale beſteg den meeſt MR Geiſtlige 


i Byen Pradikeſtolen, og anvendte al den: Veltalenhed, 
hans Sæder, hans Myndighed og Tale: Gaver funde 
frembriuge „for at overbeviſe fine Tilhørere om, 
hvor nødvendigt det var, at de uden Zilbageholdenhed 


i den ſtore Kirke og tiltale dem ſaaledes. „Vi ere ikke 
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leverede alt deres. Guld 03 Sølv og Wöelſteue, fom de 


endnu havde tilbage. Da Indſamlingen, der fulgte 


paa Talen, ikke indbragte hvad der blev fordret, blev 
Plyndring befalet, — Den ſtrakte ſig, uden af afgive 


noget ſtort, fra Hufene og Kirkerne til Gravene, "og 


endte fig med Torturer, ſom man truede de fornemmeſte 
Yndvaaneremed. ; VE mar 
Man greb tvende af de anſeeligſte Indvaanere, 


— 


og ſpurgte dem hver for ſig, hvor det Offentliges og 


Pribdatfolkes Koſtharheder vare. De fvarede, at de 
ikke vidſte noget deraf, men tillige ſagde de det med 
faa megen Oprigtighed og Kiekhed, at man iffe vilde 
mighandle dem. Imidlertid fod man dog, fom de 
bleve ffudte, ved at fade nogle Flindte-Skud gaae af. 


Tvende andre bleve kaldte. Deres Adfærd var netop 


den ſamme fom de forrige og havde de ſamme Ophæe⸗ 
velſer til Folge. Man udſpredede, at man havde 


ſkudt dem alle fire paa Panden, og at ſamme Skiebne 


ventede pan. alle dem, ſom vilde være haardnakne til 
at fortie Sandheden. Denne Erklaring frembragte 
den ſtorſte Virkninge Endnu ſamme Aften bragte man | 


over 200000 Rigsdaler. De folgende Dage gave 
endnu noget. Endelig opgave Vovhalſene Haabet, om 


mæ. 


at faae mere end hvad de alferede havde ſtrabt ſammen, 


og de indſtibede fig igien. Fil deres Ulykke frødte de. 


paa sen Flaade af Engekændere og Hollendere, ſom 


vare allierede med Spanierne, Endeel af dem bleve 
tagne eller ſtudte i Sænf ; med deres Bytte, Reſten 


frelſte ſig til År. Domingo. Dette var den ſidſte 


mærfværdige Begivenhed t Flibuſtierernes Hiſtorie. 
De Engelſkes og de Franſkes Adſtillelſe, da der 
kom Splid imellem diffe tvende Nationer bed den Krig, 


ſom Prindſen af Oranien opvakte; de lykkelige Virknin⸗ 


ger af begge Regieringeré Befiræbelfer for at fremſtynde 


deres Koloniers Opdyrkelſe ved diſſe driftige Menne— 
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ffers Atbeide den hoſteb man brugte; af biibe de 
an ſeeligſte af dem Stedet ved at overdrage dem cibile 
eller militaire Poſter; den Beſthttelſe, Ve Zid efter 
ånden bleve” hødte til at give de Svanffe Beſiddeſſer, 
font de indtil denne Tid havde plhndret; Um meligbeden 


tar befætte ſaa mange overordentlige 9 Menneſkers Plad⸗ 


ſer, fom daglig omkom idlant dem; alle diſſe og hun— 
drede andre Narfager forenede fig ril at ophæve ber bes 
ſynderligſte Selſkab, der nogenſinde hat bærer til, 
ilden Plan; uden, Lobe, uden Subordinat tion, uden 
H,jelpekllder blev der fin Tidsalders Forundting ligeſom 
det vil blive Efrerflægrens. Det fulde have under; 
tvunget hele Amerlka, derſom det havde vævet ledet 
mere af Erobre ; Volt end af Plyndre— Syge.. 

J Engelland, Frankerig, Holland lode forffitflige 
Gange talrige Flaader gade fil den nye Verden. Kli— 
maets Uſundhed, Mangel paa Levnetsmidler, Tropper— 
nes Modfaldenhed tilint etgiorde deres beſt anlagte Plaͤner. 
Ingen ar diffe Nationer indlagde fig der nogen Wre 
eller giorde betydelige Fremſkridt Endog bad Skue? 
pladſen for deres Vangre, paa ſelve de Steder hborfra 


de med Skamme vare blebne fordrebne, lyttede de van⸗ 


fkeligſte Foretagender for nogle faa Vovbhalſe, hols ufor⸗ 


ſägthed og Kyndighed udgiorde al deres Fuldmagt, al 


deres Forraad, al deres Rigdom; og fon ikke havde 
nogen Udbei til at føre e Krigen uden i Krigen felø: 
Hvad der manglede dem i Mængde og Magt, der er; 
ſtattede de ved deres Virkſomhed, deres Mardaagenhed 
dg" Driſtighed. En umagadelig Byd til nafheugighed 
dog. Frihed frembragte og vedligeholdt hos dem den 
Kraft, der er i Stand til af foretage ait og udføre alt, 
Den Sthrke, den Oderlegenhed, ſom den beſte Taktik, 
de ſtarkeſte Forbindelſer, den beſt indrettede Regiering, 
de meeſt glimrende Belonninger, de meeſt udmerkede 
WÆresregn, aldrig nogenſinde vill frembringes 
FII Del: 2 €5) 
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Hvad ES Kraft det var, der fatte 9 di ſe, ſaa 
at fi: ige, romantiffe Menneſker i Bevagelſe, ev Hs let 
at udfinde. Man kan ikke ſige at det var Trang. De 
traadte paa en Jord, der tilbød Dem umaadelige Rig⸗ 
domme, ſom for deres Hine bleve ſamlede af Folk, 
der vare mindre duelige end de. Var det Gierrighed? 
De ſtulde da ikke have paa een Dag forodet alt det 
"Bytte, de havde giort paa et helt Feldtog. Da de ikke 
egentlig havde noget Fædreneland, faa var det iffe til 
at forfvare, forfigrre, eller hævne det, at de opoffrede 
fig. Hadde det været Ærefierhed, da ſtulde denne 
have bevaret dem fra den Mængde Gruſomheder og For⸗ 
brydelſer, ſom fordunklede det glimrende i deres ſtorſte 
Bedrifter. Haab om at komme til Rolighed ſtyrtede 


aldrig nogen i uophørlige JJ——— og ubeſtri⸗ 


velige Farligheder. 


Hvilke vare da. de moralſke Aarſager, der gave 
Flibuſtiererne en ſaa overordentlig Tilværelfe? Det 
Land, hvor det ſyntes ſom Naturen havde fordomt alle 
ſtormende og bruſende Lidenſkaber til en evig Taushed; 
hvor Menneſtene trængte til, ved Gilde; Sværm og 
Ruus at vakkes af en beftandig Sove: Syge; hvor 
de levede fornøiede med deres Rolighed og Kiedſomhed 
— dette Land feer fig pludfelig beboer af et hidſigt og 
opfarende Folk, ſom ſynes med Luften af en brændende 


Duͤnſtkreds at indaande det Udfvævende i alle Folelſer, 


det Uffindige i alle Lidenſtaber. Medens en brændende 
Luft udmarvede den nye Verdens gamle Erobrere, me; 


dens Spanierne, der paa den Tid vare faa urolige i de⸗ 


res Fodeland, fik vedholdende Udmattelſe og Doſighed 


tilfælleds med de overvundne Amerikanere, hentede 


Menneſker, der våre udvandrede fra de meeſt temperes 


rede Klimaer i Europa, fig under Linien en Styrke, der 


var ukiendt i Raturens 
* 
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Men derfom man ftiger op til Kiberm til denne 
Revolution, vil man finde, at Flibuſtiererne vare Folk, 
der havde levet under Tvingflerne ved de Curopwæiffe. 
Regieringer, Friheds⸗ Kraften, der i hele Sekler var 


ſammenpreſſet i Gemytterne, bruſte frem ved de forſte 


Gieringer af Uafhangigheden, og frembragte de grægs 
ſeligſte Serſyn, man nogenfinde havde feet i det Mo; 
ralſte*. Balſtyrige og fværmiffe Hoveder blant alle 
Nationer floge fig til diſſe Vovhalfe ved mindſte Rygte 
om deres heldige Fremgang. Det Tiltrækkende i Nyie⸗ 
heden; det Begreb, man giorde ſig om og den Begier⸗ 
lighed, man "Havde efter Ting, der vare faa langt borte; 


Trang til Forandring i fin Forfatning ; Daab om en 
Bedre Lykke; den Drift, dev bringer Indbildningés 
Kraften til at vove ftore Foretagender; Beundringen, 


der leder faa hurtig til Efterlignelſen; Nodvendigheden 
i af overvinde Vanſkeligheder, hvori man har ſtyrtet 


ſig ved Uforſtand; Exemplets Opmuntring; Ligelighe⸗ 


den i Vee og Vel imellem frie Kammerater: kort ſagt, 
den flygtige Giering, fom Himmel, Hav, Land, Nas 
tur og Lykkes- Omſtandigheder havde frembragt hos 
Menneſker, der verelviig vare Élædte i Gyldenſitykker og 
Pialter, vexelviis ſolede fig i Blod og Vellyſter, giorde 
Flibuſtiererne til et eenſtigt Folk i Hiſtorien, men til— 


lige til et Dogn-Folk, der Fun glimrede i et Hieblik. 


*Er det en Sandhed, hvad det gamle Ordſprog ſiger: at 
Lige føger Lige — faa forklares denne Bandes Opkomſt 
nok nemmeſt og vigtigt. af det, der ſtaffede den Ne⸗ 
ting og Tilvært — af Ungdoms Vildſtab, der ved 
Udſvevelſer i Gpil, Gviir og anden Liderlighed bragte . 

Menneſter til at foragte bande eget og Medmenneſters 
Liv. J den Raſenhed, ſom deraf maatte opkomme, 
fandtes lettelig Kraft til at udøve al den Gruſomhed, 
ſom man af hysenbee Begreber gav Navn af Helte⸗ 
Daad · Overſ. 












































































































































































































































midlertid — man dog vant til åt ke paa 
diſſe Røvere med et Slags, Forbandelſe. Den er ret; 


" færdig; efterdi den Troſkab, den Redelighed, den Uegen— 


meget rig Ladning inde. Een iblandt dem var driſtig 


nyttighed, ja endog den Wdelmodighed, de viſte hin— 
anden indbyrdes, ikke afholdt dem fra Gruſomheder, 


hvorved de hver Dag vancrede Menneffelighedens 


Men hvorledes kan man vel midt i diſſe Forbrydelſer 


tilbageholde fin Beundring ovér en Mængde Helte-⸗Be⸗ 
drifter, ſom vilde * været de — Nationer 


til Ære? 


Nogle Flibuſtierer havde for en Sum Penge paa⸗ 
faget fig at effortere et Spanſt Skib, der havde en 


nok til at foreflaaé fine Kammerater, at de paa een 


"Gang [Fulde giøre deres Lykke bed at bemægtige fig dette 


Skib. Den berømte Montauban, der fommanderede 
Truppen, havde aldrig faafnart hørt dette Forſlag, 


førend han vilde nedlægge fin Poſt og forlangte at bliver 


får i Land, Hvad! forlade og! fagde diſſe nforfær; 


dede Menneffer til ham. Er der da en enefte ber, ſom 
bifalder den Troloshed, der er dem faa ſtrakkelig? 2 Man 


holdte ſtrar Raad: Man beflurtede, år den Sfyldige 
IN affærtes paa den førfte Kyſt, de. fil Pie paa: 

Man ſvor, at bette trolsſe Menneſke fulde. aldrig blive 
— i nogen Udruſtning, hvori der fandtes en eneſte 


af diſſe kiekke Folk, der, vilde blive vanærede bed at 


være i Selffab med.ham. Derſom dette iffe er Helte⸗ 
Aand, fan man vel da lede efter Delte i et Sekulum, 
da alt hvad der er ſtort bliver giort lattertigt at be⸗ 


lægges med Navnet af Ssærmeries 


Nei! de fremfarne Tiders Diftorig Frenbifet ikke, 


og de kommende Tiders vil iffe fremvife Ekempel paa— 


et ligedant Selffab, der er naſten ligefaa forunderlig; 


fom den nye Verdens Opdagelfe. Det t sar fun denne 











En 


Vigtige Begivenhed, ber aber give Anledning dertil, 
ved af falde aft, hvad vore Regieringer havde frembragt 
af kraftfulde og voldſomme Gemytter, til big eter 
gende Lande, $, | ' 


X 


* 


Diſſe Menneſker af ſielden Egenſtab dk ingen 
anden Formue i Europa end dereg Sværd og deres 
Forvovenhed, hvoraf de giorde en ſaa greſſelig Brug i 

Amerika, Der maatte de ſom Fiender af alle, ſom 
frygtede af alle, ſom uophorlig udſatte for de ſtorſte 
Farligheder, betragte hver Dag ſom den ſidſte i deres 
Liv, forøde deres Rigdom ligefom de havde forhvervet 
Ben, overgive, fig til alle Liderlighedens og gorødel [feng 
Udſpavelſer; ved Hiemkomſten fra en Trefning bringe 
Seierens Ruus i deres Hoitider; ſlynge deres blodige 
Arme om deres Glædes Piger, inddyſſe fig et Hieblik i 
Vellyſtens Skis d, og iffe opvaagne deraf uden for at 
gaae til nye Nedfablinger. Ligegyldige hvor de lagde 
deres Been, enten i Jordens Skiod eller. paa Havets 
Bunk, maatte, de med et lige roligt Hie anſee Livet og 
deres Hedenfart. Med et gruſomt Hierte og en for: 
vildet Samvittighed maatte de uden Forbindelſer, uden 
Slægtninger, uden Venner, uden Medborgere, uden 
Fadreneland, uden Tilflugtsſted, uden nogen af de Be— 
væggrunde, der mildne Modet bed det Værd, de give 
Livet, blindt hen overgive fig til de meeſt forrpivlede 
Voveſthkker. Ikke iſtand tilat taale Fattigdom og Ro: 
lighed, alt be ſtolte til af befatte ſig med almindel igt 
Arbeide, fulde de, derſom de ikke vare blevne den nye 
Verdens Svøbe, blever det for denne. Derſom de ikke 
vare dragne til fraliggende Egne for at plyndre dem, 
fulde de have plyndret vore Provindſer og efterlade 
fig et berygtet Navn paa Sortegnelfen oner de ſtore 
Misdadere— 
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— BØNNEN fom hindre Engellænderne og Hol⸗ 
lænderne. fra at giøre Crobringer i Amerifa 
under den Spanſte Succesſt ons⸗Krig. 


Amerika drog neppe Aande igien, neppe begyndte 
man at hoſte nogen Nytte af Flibuſtierernes Vindſkibe— 


lighed, der vare blevne Borgere og Jorddyrkere, forend 


den gamle Verden opforte et Revolutions-Spil, ſom 
bragte den nye til at ſtielve. Karl den anden, Konge 
i Spanien, var forfounden i Gravens Mulm. Over: 
beviſte om at em Bourbon allene var i Stand til at 
"vedligeholde Monarkiet uden Udſtykkelſe havde hans 
Unde ſaatter mod Enden af hang Liv overhængt ham 
for at udnævne SD af Anjou til fin Efterfølger. 
Tanken om at fee 22 Kroner bragte ind i en Familie, 
der var Rival og Fiende af hang egen, havde nedſenkt 












| 


ham i den fortefte Kummer. Men efter megen Strid 


og Raadvildhed havde han endelig beſtemt ſig til at 
gisre Retfærdigheden og Hoimodigheden dette aftvungne 
Offer, ſom man naturligviis ikke ſkulde have ventet ſig 
af Dans fvage Karakrer "2 

Jet halvt Seknium, udmattet af Fiortende Lud: 
vigs Hovmod, Wegierrighed og Tyrannie, forenede 
Europa fine Kræfter, for at afværge, at en Magt, der 
allerede var alt for frygtelig, Fulde fane nye Tilvext. 
Det Intet, hvori en yderſt fler Beſtyrelſe havde ned; 


x Gaaledes lyde en Franſkmands Ord om Karl den andens 

. Teſtament. En Ufranfø vilde maaſtee troe at angive 
det Rette i en Omfætning af Ordene: Efter megen 

Gtrid og Raadvildhed beſtemte bans Soagbed ban 
endelig til at giore dette aftvungne Offer, fom man 
naturligviis ikke ſtulde bave ventet fig af en retfærdig 

og hørmodig Karakter. Kr tet mindſte tænfges og tals 


tes der ſaaledes af Éuropa i — ved Karls 


Dod, Overſ. 
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ſænket Seenien, Sk Undægterieg og følgelig Sbaoheds 
Mand, ſom paa den Tid herfFede i Frankerig, forffaffede 
dette Forbund er Held, hvorpaa man feer fun faa 
Exempler i flere Magters Forening mod een, Denne 
| Koalition fif en Overmagt, ſom ved ethvert Felttog ” 
"Dev forøget med 'ligefaa hæderlige fom gavnlige Seier- 
vindinger. Snart havde diſſe tvende Kroner hverken 
Styrke eller Agtelſe mere tilbage. For at toppe Ulyk⸗ 
ken, ſaa var deres Uheld Maalet for den almindelige 
Glæde, Alle Hierter vare lukkede for Medlidenhed. 
Efterat Engelland og Holland havde bortodſlet 


deres Blod og deres Skatte for Keiferen, maatte Dev ' 


endelig tænfe paa deres eget Tarv, ſom kaldte dem til 
Amerika. Det tilbod dem Erobriuger ſom vare rige 
og lette at gisre. Efterat dets Galioner vare ødelagte | 
i Vigo, havde Spanien ikke et Skib; og Frankerig 
Havde, førend det endnu havde! friftet de græffelige 
Ulykker, ſom førte det paa Randen til Undergang, las : 
Det fin Soemagt forfalde. Grunden til denne feifagtige 
YUdfærd maae føges langt borte. 

Ludvig den fiortende, der i fin Ungdom var gridſt 
paa ethvert Slags Wre, troede at der manglede noget 
i hans Regierings Glands, derſom han ikke ſtabte en 
frygtelig Ssemagt. Snart holdt hans talrige Flaader 
Engellands og Hollands forenede Kræfter Stangen, og 
bragte Gfræffen for hans Navn til Verdens pderſte 
Ender. Snart tabte han dette nye Slags Glimmer, 
Efterhaanden ſom hang utidige Hovmod vakte ham 
nye Fiender, ſom han ſaae fig nødfager til at have et 
ſtorre Antal Tropper paa Benene, ſom Monarkiets 

Grandſer udvidede fig og Fæftningerne formeredes, faae 
man Antallet paa hang Sfibe tage af. Han. oppe; 
biede ikke engang Nodvendigheden i diſſe Bekoſtninger, 

forend han ſtoppede en Deel af de Kilder, ſom ſtulde 
varet beſtemte til at oprette ham en Soe-Magt. Hof⸗ 
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fas Reiſer, unhttige eller alt for prægtige Boghinger, 
hvad der tiente fun til Prunk eller blot til Behag, og 
' faa mage andre — opflugte de Penge, ſom 
Soematen kræovede til fin Underholdning. Fra denne 
Tid af ſpakkedes denne Green af den Franffe Magt. 
Vi Den ſank uformerkt, og tabtes endelig ganſte og alde⸗ 
les i den ulykkelige Krig, der reiſte ſig over den Spanſke 
Arve— Køl ge. 

— Bed denne Tid fandtes diffe tvende Kroners Bez 
ſiddelſer i Veſt-Indien uden Forſpar. De ventede 
Hvert Hieblik at blive et Bytte for Stor; Brittannien, 
og de forenede Pyovindſer, ſom vare de enefte af de 
nyere Folfeflag , der havde grundet deres politiſte 

Styrke pag Handelen. Rigtig nok havde umgadelig 
ſtore Opdagelſer fat Caſtillanerne og Portugiſerne i ude⸗ 
ſukkende Beſiddelſe af de Skatte og Produkter, der fon: 

; tes ar love. dem Herredemmet over Verden, derſom 
Rigdomme kunde give det; men drukne df Guld og 
Blod var det ikte engang faldet diſſe Nationer ind, at 
en nye Verden kulde befæfte deres Magt, i den gamles : 
Overdrivelſe og Misbrug af et Syſtem, der var byg: | 
get paa Den Indflydelſe, ſom Amerika kunde forſtaffe La 

J Europa, braßte Engellænderne og Hollænderne til den 

AA 666 wodſatte —— 
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faaet hoget AØT af R aturen, og den anden Nag 
noget meget maadeligt, vare i god Tid komne efter de 
rette Grundſetninger for Handelen, og havde fulgte 
dem med mere. Stadighed, end de forſkiellige Forfatnin— 
ger, JER de havde befundet fig, ſyntes at kunne til— 
æde: | Tilfaldige Omſtendigheder havde forſt vakt 
Vindſkibel igheden hos den fattigfte; men VRÅ hurtig 
ſaae den fin Rival, der havde et fyrigere Genie og be: | 
tydeligere Hielpekild er, ved Siden af ſige Ju on trie⸗ | 
Krigen, der Dpvat tes af Misundelfen, udarcede KÅL 
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fit. heftige, — og Éfebige Teefningetr Det 
var ikke blot Fiend tligheder imellem tvende Nationer, 
der var Had og Hævn imellem Mand og Mand. Uf 

dodvendigheden i at. forene fig for at holde Styr paa 
Frankerig 03 tæmme der, opfattes diffe Fiendtligheder, 
ser maafkee alt for hurtigt, alt for afgigrende — 
Held oppuſtede Forbittrelſen iblant dem paa nye Af 
Frygt for ar bidrage D den'ene til den andens Forſtorrelſe, 
opgave de begge at giøre Angreb paa Umerifa. Ende: 


lig greb Dronning. Anna der heldige Pieb! ik for at gisre 


Fred for ſig ſelv, Hun lod fig tilftaae Fordele, der 
lode Den med hendes rivaliſerende Nation ſtaage langt 
tilbage. Fra denne Tid blev Engelland - — Alt, og 
Holland — Intet, 


. Megen Driftighed, fom man mærfer paa 
de Amerikanſte Dev efter Fredflutningen til 
Utrecht. 


De Aaringer, der 94 paa — til Utrecht, 
bragte den gyldne Tid tilbage til Verden, ſom altid 
vilde være- temmelig rolig, derſom Europæerne, Det 
have bragt deres Vaaben og deres Had til alle fire 
Verdens Dele, ikke forſtyrrede dens Enighed. Mar— 
kerne bleve ikke mere befirøede med Lig. Man øde; 
lagde ikke Landmandens Hoſt. Soemanden turde heiſe 
ſit Flag i alle Farvande uden Frygt for Soersvere. 


Moedrene faae iffe deres Børn gevne fra deres Arneſte— É 


| der for at udøfe deres Blod efter en fvagfinder Herres 
"eller en ærgierrig Mintſters Luner. Nationerne floge 


fig ikke mere ſammen for at underſtotte deres gienfidige | 


Lidenſtaber. Menneſkene levede i nogen Tid ſom Bro— 
dre, ſaavidt de Herſtendes Stolthed og de Beherſtedes 
Gierrighed kunde tillade det. 

Endſkiont dette almindelige Vel var et Vært af 
dem, der holdte Regierings-Tommerne, havde Menne— 
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4 Philofophien begyndte at tale om Menneſkelighed, ſom 


É 


fle: ——— SAN dog oglaa nogen Deel deri. 


Bedragere fledfe have faldet et Oprors-Strig mod Nes 
ligionen. Nogle Viſes Skrifter vare udvandrede fra 
deres Studere-Stuer, og komne i Mengdens Hænder; 
de havde formildet Sederne. Denne Formildelſe havde 
bragt Gemytterne til at ynde de Konſter, dér vare til 
Nytte eller til Fornøielfe,- og havde i det mindfte for⸗ 
mindffet den Tilboielighed, Menneſkene indtil denne 
Tid havde haft til at myrde! hinanden. Blodtorſten 
ſyntes ſtillet, og med megen Jver og my Oplysning 
fyffelfatte fig alle Nationer med deres Folfemængde,, 
deres Agerdyrkning, og deres Biridffibelighed. 
Denne Virkſomhed var ifær fiendelig paa Antil; 
Terne. Staterne paa Faſtlandet kunne vedligeholde fig, 
ja endog blomſtre, naar Krigs-Luen er antændt i Raz 
boelauget og paa dereg Grændfer, fordi deres fornem⸗ 
meſte Henſigt gaaer ud paa at bearbeide Jorden og Ma⸗ 
nufakturer, paa indenlandſk Underholdning og Forbrug. 
Saaledes er det ikke med de Etabliſſementer, ſom en; 
deel Nationer have anlagt paa den fiore He-Samling 
i Amerika. Livet og Rigdommene ere der lige uſi kre. 
Der høfter man intet af hvad der er nødvendigt til Fo— 
Den; der forfærdiges hverken Klæder ellev de Redffa: 
Der, der bruges til Agerdyrkningen. Alt hvad der dyr⸗ 
kes ev beſtemt til Udførfel. Det er kun en ſikker og let 
Forbindelſe med Afrika, med den nye Verdens nordlige 
Kyſter, og ifær med Europa, der fan forſkaffe diſſe Her 
et frit Omlob af det Nodvendige, de modtage, og det 
Overflodige, de yde. Jo mere diſſe Kolonier havde 
lidt af den langvarige og gyſelige Krigslue, der havde 
fortæret alt, jo mere ffyndte de fig med at iftandfærte: ” 
de Rifter, der vare giorte i deres Velſtand. Endog 
det Haab, man havde, at den almindelige Udtømmelfe 
vilde give Roligheden Varighed, giorde endog de for; 
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figtigfte — driſtige til at give Koloniſterne 


Forſtud, uden hvilke — al Flid uagtet — Forbedringen 
nodvendig vilde have gaget meget langſom for fig. 
Bed diſſe Underſtottelſer ſikredes og forøgedes Velſtan— 
den paa Herne, da man 1739 ſaae en Skye briſte, 
fom længe hadde trakt fig —D og fom —— 
——— MDR: g 


y 


38, De Amerikanſke Der gave Anledning til i 


— 1739. Begivenhederne i den og 
Enden paa den. | 


Med de Spanſke Beſiddelſer den nye Verden 


havde de Engelffe Kolonier, ifær Jamaika, aabnet en 
Gnig: Handel, der ved lang Vane var bleven betragtet 


ſom tilladelig. Hoffet i Madrit, der var blever oplyſt 


om fin Tarv, giorde Anſtalter til at ſtandſe, eller i det 
mindſte at formindffe, denne Forbindelfe. Anlægget 


kunde være flogt, men Udførelfen deraf maatte ogfaa 


være retfærdig. Derſom de Skibe, der vare beftemte 
til at hindre Smugleriet, havde indſkranket fig til at 


- anholde de Fartøier, der dreve det, vilde de have for: 


tient fig Berommelſe. Misbruget, der er uadffillelig 
fra ethvert voldſomt Middel; det Loffende ved Gevinſt, 
" maaffee ogſaa Lyſt til Haon, giorde, at man under 


Paaſkud af Smuglerie anholdte, endog langt fra de 
mistankte Kyſter, Skibe, ſom havde en lovlig Be⸗ 


ſtemmelſe. 


Den Engelſte Nation, der fætter fin. Sikkerhed, 


ſin Styrke, fin Ære i Handelen, havde med Utaalmo— 
dighed feer fine Anmaſſelſer hemmede, og blev opbragt 
over de yderlige Fornærmelfer, ſom overſtrede Folfes 
| Nettens Grændfer. Y$ London, i Parlamentet, hørte 
"man fun Beklagelſer over den fremmede Magt, der 

udøvede dem, og Grovheder mod Miniſteriet, ſom 
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taalte dem. Robert Walpole, fom i lang Tid. | 
» havde beſtyret Stor/Brittanien med en Karafter og 
Sinds-Gaver, der paffede fig mere til Fred end til 
Krig; og Kabinettet i Spanien, ſom jo mere Stor: 
men nærmede fig, vifte desmindre Kiekhed, ſogte begge 
eenſtemmigen Midler til Forlig. | De, der bleve ud; 
fundne og undertegnede i Pardo, vare iffe efter en Nas 

tiong Smag, der var ligefaa ophidſet af fine Fordele, 

fin Forbitrelſe og Partiſthed, ſom ifærdeleshed af po: 

litiſte Skrifter, der i ſtorſte Fart fulgte paa hinanden. 

Overalt, hvor der ikke taales, at man udlader 

ſig frit over oekonomiſke og politiſke Matetiet lader det, 

ſom man derved giver. ef Slags authentiſt Vidnesbyrd 

om fin Tilbøielighed til Tyrannie og Feilene i fine 
Operationer, Det kunde anſees, ſom vilde man ſige: — 

„Vi vide ligefaa godt fom I J, at hvad vi have beſluttet, 

„er tvertimod eders Frihed, eders Rettigheder, eders 
„Fordele, eders Rolighed, eders Velfærd, men vi lide | 

itke, at knurre derover. Vi ville derfor aldrig til: 

. „ſtede, at man oplyſer eder, fordi vi ſynes bedſt om, 

„at J ikke forſtage eder paa at ffille vore Luner, vor. 

Stolthed, vore gale Foredelſer , vor. Pomp, vore 

yH»offolk, vore Yndlingers Rapſerier, vore ødelæggende 

„Morſkaber og vore endnu mere. ødelæggende Lyfier, fra 

„det almene Bedſte, ſom aldrig var, aldrig er, og als 
drig vil blive, ſaavidt det ſtager til os og vore Efter⸗ 
„kommere, andet end et ſtiont Paaſkud. Alt hvad vi 
„giore, maa være eder vel giort. Enten I J troe det 
„eller ikke, ligemeget, men tier file. Bi ville paa 
malle de ufornuftigfte og gruſomſte Maader overbevife 
meder om, at vi Ati for og ſelv, og hverken ved eder 
„eller for eder. Derſom nogen er ſaa ubetankſom at 
„ſige og imod, da omkomme han i et mork Fængfel 
seller og færte ham Silke; ;Gnoren for beftandig ud. af 
„Stand til at begaae en: flig Mforftandiged & to Ganges 
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Gadlive” er idet vor. Belbehag.” Som én. Følge 
heraf, vilde man da ſee Snillet bragt til Taushed eller 
qvalt, og en Nation hildet i ſin Religions, ſine Loves, 


fine Skikkes og ſin Regieringsforms Barbarie; i Bats 


fundighed om de Ting, der ere de vigtigſte for dens 
arv, dens Magt, dens Handel ; dens Unfeelfe og 
Dens Vel: midt imellem Nationer, ſom rundt omkring 
blive oplyſte ved deres gode Hoveders forenede Beſtre⸗ 
belſer og frie Udarbeidelſer over de eneſte Gienſtende, 
der virkelig fortiene at (nfrelfætte dem. En — 


Beſtyrelſes Logik feller i alle Henſeender. Man ſtand⸗ 


fer iffe Oplysningens Fremgang, man forfine den 
ikkun til ſin egen Skade. Forbudet tirrer fin; og” 


bringer Oprors Mand i Gemptrerne. og Libel;Tone i 


Gfrifterne; og man gior uſtyldige Undergibne alt for 


megen re, haar man har et par hundrede iufende 


Bodler under ſin Befaling og dog er bange før nogle 
trykte Blade. 

Engelland feer daglig en Mængde Bøger uͤbklak⸗ 
kes, hvori alt, hvad der vedrøter Nationen, bliver De; 
handlet med Frihed: Blant diffe Skrifter ere. det 


nogle grundige, ſom ere ſammenſktevne af gode Hover. 


Der, af underrettede og nidkiere Patrioter. Deres Un— 


derretninger tiene til at oplhſe Publikum om dets For⸗ 
dele og dede Regieringen i dens Operationer. Man 


veed i Staten Fun af faa. nyttige Indretninger i den 
indenlandſke Oekonomie, ſom ikke ere blevne angivne, 
forberedede, eller bragte til Fuldkommenhed ved et eller 
andet af diſſe Skrifter. Uheldigt der Folk, der beføvev 
fig ſelv denne Fordel 

„Men — vil maaſkee nogen fige — mod cen klog 
Mand, der udbreder Lys, gives der utallige Skriblere, 
„ſom, være fig enten af Misfornøieifermed Pladsmæns 
„dene, eller for at ſmigre Nationens Smag, eller af 
„perſonlige Grunde, finde Fornoielſe i at ophidſe Gemyt— 
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„terne. Det Middel, de ſædvanligſt anvende, er at 


„drive deres Lands Fordringér over deres rette Grend— 
„ſer; at fremſtille de ringeſte Forſigtigheds Forhold, 
„ſom andre Magter tage til af vedligeholde deres Des 


„ſiddelſer, ſom aabenbare Indgreb i dets Rettigheder. 


„Partiſte og falffe Overdrivelſer udbrede Meninger, bes 
„fæoſte Fordomme, hvis fædvanlige Virkning er, at 
„holde Nationen i en beſtandig Krigs ; Forfatning mod 


„ſine Naboer. Derfom endog Regieringen — fom 


„gierne ſage at den funde holde en paa Retfærdighed 
„grundet Ligevægt imellem fine Underfaatter og Frems 


„mede — undflaaer fig for at følge Almuens SAN, 


ke feer den. fig dog tvunget dertil.” 
Jreſſens Frihed frembringer viſt nok diſſe Uleiligs 


heder, men Forfatteren forſikrer at de ere faa flaue, faa 


flygtige i Sammenligning med Fordelene ved den, at 
han ikke engang anfeer det Umagen værd, at opholde 


| 


| 


fig ved dem. Sporgsmaalet, figer han, indffrænfer 
fig til diffe faa Ord: Er der bedre af en Ratiom 


bliver beftandig i fin Vankundighed, end 


at den. undertiden fommer'i Opbrusning? 
og til Spar derpaa mælder han: Ville Regieringsfol⸗ 
kene være flette, de lade da ffrive; der vil altid findes - 
flette Menneſker, fom vil gaae dem til Haande i deres 
ſlette Anlæg og bringe dem til Fuldkommenhed i Tibe— 
rernes Konſt *. Bille de være gode, ogfag da lade 
de ſtrive; der vil findes velrænfende Mænd, fom ville . 
bringe dem til Fuldfommenhed i Trajanernes Konſt. 

Hvor mange Ting behøve de iffe at vide for at blive 


ftore ſaavel idet gode ſom i det onde. 


X 


*Man giore ſig da bekiendt med Tibers Son af Sdetonius 

"pg Tacitué, og man fige da, om man ikke hellere 
maatte onſke den for evig begravet end ved Preſſen bragt 
til ſtorre Fuldkommenhed. 











Underſtottet af en 20000 unge Menneſker af Fa⸗ 


milie, der ere opdragne i Handels-Faget, beleirer 


Londons Pobel — den lumpneſte af al Pøbel i hele Ver— 
den, ligefom det Engelffe Folk, politiſt betragter, er 
det førfte i Verden — Nationens Senat med Skrig og 
Truſler, og beftemmer dets Raadflagninger, Ofte 


blive diſſe Skrigere ophidſede af en Faktion i Parles 
mentet ſelb. Naar diſſe foragtelige Menneffer een 


Gang ere komne i Bevægelfe, beffiemme de den beſte 


Borger, fom man har havt Held til at gisre mistænft 


hos dem, færte Ild paa hans Huus, og haane ffiæns 


digen de helligſte Hoveder. De holde ikke op, forend 


de have faaet Minifteriet til af vedtage dere raſende 


Indfald. Denne Handelens indivefte men vedvarende 
Indflydelſe paa de offentlige Beflutninger var maaſkee 


aldrig faa udmærfet, fom i den Tidspunkt, vi her 


have for os. 

Engelland begyndte Krigen med den ſtorſte Over⸗ 
legenhed. Det havde et ſtort Antal Matroſer. Dets 
Arſenaler vare propfulde af Krigs-Fornoedenheder og 
dets Verfter vare fulde af Liv. Alle ders tilruſtede og 


" af erfarne Officerer kommanderede Effadrer ventede kun 


paa Befaling for at bringe dets Flags Skrek og re 


til Verdens Ende, Man vil iffe laſte Walpole for at 


" have forraadet fit Fædreneland ved at lade faa flore 


Fordele gane unyttede bort. Han maa være over af 


Hans Adfærd blev dog iffe-fri for Daddel. Frygt for 


at ſtyrte fig i Forlegenheder, der vilde bringe hans Ad; 
miniſtration i Fare; Nodvendigheden i ar anvende 
de Summer til Krigs-Udruſtninger, der hidtil havde 
varet beſtemte til at kiobe ham Tilhæengere; Nodven— 
dloheden i at paalægge nye Skatter, ſom maatte bringe 








Mistanke, fiden han iffe ev bleven beſtyldt for at have 
ladet ſig beſtikke i et Land, hvor man ofte har giort 
diſſe Beſtyldninger, uden at de ere blevne troede, 
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Ekrakken, man habde for hans Fer og hans Grund⸗ 
fætninger ; , til dens hoieſte Svidfe: alle diſſe Betragt⸗ 
ninger, tillige med nogle andre, bragte ham i'en forder— 


koſtbar, men iſer åfgiørende i Operationer til Soees. 


Ejrerat Vernouns Flaade havde ødelagt Bortor 


belo, forfeilede den fit Auſſag paa Catthagena ; mere 


formedelſt Klimaets Uſundhed ig Chefernes Uenighed og 
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y velig Raadvildhed. Han ſpildte en Tid, der altid er, 


Uduelighed end formedelſt Beſcetningens Tapperhed — 


Anſon ſaae ſin Flaade edelagt bed Forbierget Hori, 


fom Dan nöogle Maaneder, iforveien ſtulde være kommet 
forbi uden Fare. At ſlutte fra der han giorde med et 
Stib; til hvad han vilde have udrettet med en Eſtadre, 


kan man formode; at hån i det mindſte vilde have 
ſtet Spaniernes Herredomit (i Sød: Havet: — Et 


Ertabliffement ;. fon man hadde giort Anlæg til pad 
Den Cuba; fik en førgelig Ende: De; fom der bilde 
lægge Grundvold til en Bye; fandt fun deres Grav: — 
General Oglethorpe bled efter 38 Dages dabne Lobe— 
gtave nødt til at ophæve Beleiringen for Faeſtningen 
St. Auduſtin i Florida, der blev dappert forfvaret af 
Manuel Montiand, ſom man havde givet god Tid til 
at fondet rede ſig. 

Enoſtiont Eugellaͤndttnes forſte Angreb paa det 
Spanſke Amerika havde værer frugteslsſe, var man 


"dog ikke rolig ders Eudnu havde de deres Søemagt, 


deres Karakter, deres Regierin gsform — tre ſtore 
Midler, der bragte dem: fil at ſticlve. Forgiæves for; 
enede —6 Verſailles ſin Soe Magt med den, fom 
Hoffet i Madrit kunde færte i Virkſomhed. Denne 
Zorening formindſtede ikke den falles Fiendes Driſtig⸗ 
hed og beroligede ikke de af Frygten alt for gedflagne 
Gemytter⸗ Til Lykke for diſſe tvende Nationer og for 
denne Deel.af Verden; hadde Keiſer Karl den ſiettes 
Dod antænde en heftig Krig i Curopa, hvor den Brit 
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tiſke Sthrke for meget —— Fordele — blev 


holdt tilbage. Fiendtlighederne, der vare begyndte. 


med faa megen Bram i faa langt fraliggende Egne, 
bleve uformærft indſtrenkede baade paa den ene og 
den anden Side til nogle Kaperier. ” Der tildrog fig 
ingen vigtig Begivenhed, uden Indtagelſen af Isle⸗ 


Royale, der udfatte Frankerigs Fiſterie, Handel og 


Kolonier for de ſtorſte Farligheder, Dette Rige fik 
ved Freden denne koſtbare Beſiddelſe tilbage; men den 


Traktat, der gav det den, blev net mindre alminde 


lig dadlet. 


Stedſe — af del Ridderſkabs— Sand, der i 
faa lang Tid har udgiort hele Europas glimrende Daar: 


ſkab, anfee de. Franffe deres Blod for betalt, naar de 
have udvidet deres Fadrenelands Grændfer, det er at 
fige, naar de have fat deres Fyrſte i den Nødvendighed 
at vegiere dem flertere, og de troe, at deres Wre er 
tabt, derſom deres. Befiddelfer blive fom de vare. 


Denne Erobrings-Raſenhed, ſom man maa tilgive de 


barbariſte Tider, men ſom de oplyſte Sekler ikke burde 
have at rodme over, giorde, at man forkaſtede den 
Aachenſte Traktat, der giengav Hſterrige Alt hvad 
man havde frataget det, Nationen, der er alt for fys: 
lende med UÜbetydeligheder, alf for letfindig % til at 


” Dette var, i det mindſte i forrige Sekulo, den alminde— 


lige Mening om den Franſke National ; Karafter. Det 


fremmer endog paa en vis Maade overeens med det, 
Caſar ffriver om Gallerne til fn Tid, Kun Sterne 
tr, ſaavidt jeg veed, den enefte, der hav yttret den 
modfatte Mening. Han ſiger i fin folſomme Reife gig 
fin Grev B...: at derſom de Franſte bavde nogen 
Feil, da vare de alt for alvorlige, Dette falde 
Greven faa befynderligt, at han erklærede det for 
hand Spog, at derſom det iffe var det, vilde det blive 
ham yderſt vanſkeligt at bevife det, fordi han havde 
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bære politiſt, vilde ikke (66,3 at ved at oprette et Etab⸗ 
liſſement i Italien, det være hvilket det vilde, for I In⸗ 
fanten Dom Philip, forſikkrede man fig Alliance med 
Spanien, ſom man derved gav-vigtige Anliggender af 
drifte med Hoffet i Vien; at man ved åt garantere 
" Kongen af Preuſſen Sleſien oprettede tvende: rivaliſe⸗ 
rende Magter i Tydffland, hvilket var en koſtelig Frugt - 
af tvende Sekulers Ponſen og Unftrængelfer : at man 
ved atgive Freybourg og Flanderens Feſtninger ſloi⸗ 
fede tilbage, forffaffede fig Erobringer, der vare lette 
at gisre, derfom Krigens Radſler ffulde begynde paa 
ny, og tillige den Bekvemmelighed, at funne til alle 
Tider formindſte Land: Tropperne en 50,000 Mand, - 
hyvilken Befparelfe funde og maatte anvendes paa Soe⸗ | 
dagten. 

Derſom Frankerig end derfor ikke havde havt no— 
dig at fyffelfærte fig med fin indvortes Forfatning, der ' 
var yderlig forfalden ; derſom dets Kreditjog ders Jans 
Del ikke havde været ødelagt; derſom nogle af dets meeſt 
indbringende Provindſer ikke havde værer bragte til at 
lide Mangel paa Brød; derſom det ikke havde tabe 
Yndgangen til Canada; derfom dets Kolonier iffe havde 
været truede med es ufeilbarlig og nær foreftaaende ” 







































































heri den hele Verden imod ſig. Den fiere Pori 
figer, at han lagde ſin Haand paa fit Bryſt og for⸗ 
fifrede ham med ſtreng Alvorlighed, at det var hané 
faſteſte Mening. Var dette nu” virfelig meent 
ſom ſagt, faa ſynes de Franſtke ved fidfte Revolution 
at have beviſt, at Sterne hav feer dem dybere i Hier— 
tet end alle andre, og dømt vigtigere om denne Nas - 
tions Karakter end hele Verden. Skulde det ſandes 
endnu mere, ſaa veed Europa omtrent hvad det fan 
belave fig paa, derſom ikke mellemkommende Omfæns 
digheder gior en Tverſtreg deri, 
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Indbrud; derſom dets See⸗ Magt ikke havde været i 


den Grad ødelagt, at den ikke havde et eneſte Skib at 
feride til den une Verden: derfom Spanien ikke havde 
ftaaet i Begreb med at indgage Forlig for fig felv med 
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Engelland; faa ffulde dog Fredſlutningen vade fortient 


de eftertæenkſomſte Hoveders Bifald. 

Den lette Sag det havde værer for Marftalken af 
Saren at trænge ind i det Inderſte af de forenede Pro— 
vindſer, var det, der meeſt flog de Franſke. Man vil 
uden Moie bilka af intet ſyntes umyeligt for eN 
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tende Ludvigs ſeierrige Vaaben; men vilde det vel 


være et Paradox at ſige, at de oplyſte Engellændere 

onſtede intet hellere end at dette maatte fee, Derſom 
Republiken, ſom det var umueligt at rive ſig los fra 

fine Allierede, var blevet erobret, ſkulde vel da dens 
Beboere, der havde: gamle og nye Fordomme mod des 
res Overvinders Regiering, Love, Sæder og Religion, 
ſkulde de vel have villet leve under hang Herredom? 
Vilde de ikke ufeilbarlig Dave bragt deres Folkemengde, 
deres Kapitaler, deres Vindſtibelighed til Stor; Brit⸗ 
tanien? og hvo kan tvivle paa, at Fordele ſaa vigtige 
vilde have havt langt mere Værd for Engelland end 
Alliance med Holland. 

Til denne Anmarkning ført vi lægge en Evan 
ſom, ſkiont ligeſaa ny, vil maaſkee ikke ſynes at være” 
mindre paafaldende fand. tan har fundet, at Hoffet 
i Bien har været meget heldigt eller meget dueligt til 
at fane ved Underhandlingen Franteri; afvriſtet, hvad 
det ved Krigens Ulykker havde miſtet. Skulde det ikke 
have været mere dueligt eller mere heldigt, derſom det 
havde ladet fin Fiende beholde en Deel af hans Erob⸗ 
ringer. Den Tid er forbi, da der Hſterrigſte Suns 
ſtod ved Siden af, maaffee endog overgik det Bour— 
bonſkeſi Styrke, Dets Politik maa derfor være, af 
drage de andre Magter ind i dets Skiebne, endog ved 
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fit Tab. DEN tiiige det have giort ved at giore 
Frankerig tilſyneladende Opoffrelſer. Urolig over dette 
Monarkies Forftørrelfe, ſom man er tilbøielig til ae 
hade, misunde og: frygte, ſtulde. Europa vare blevet af 
ſamme Sindelag mod det, ſom forhen mod Ludvig den 
fiortende, og Koalitioner, der vare langt frygteligere 
end nogenſinde tilforn, vilde være blevet en nødvendig - 
Følge af dette Sindelag. Denne Gemytternes almin⸗ 
delige Stemning, var mere ſtikket til at reiſe det. nye 
øfterrigffe Huus i Veiret, end at det fik en Land-Strak— 

. ning igien, der ligger det langt borte, er ib Renter og 
altid aaben. 
Man 1 maa rigfig nok have faa gode Tanker om 

den franſte Befuldmagtigede, ſom ledede Underhand— 

lingen, og om Miniſteren, der foreffod den, at man: 
maa troe, de vare komne efter. Snaren. Vi betænfe 
os ikke engang paa at forſikre, at diſſe tvende Stats⸗ 

… mænd iffe havde lagt nogen Plan til Udvidelſe. Men 
"Vilde de vel, have fundet den ſamme dybe Politik hos 

der Raad, fom de ffulde giøre Regnſkab for deres Oper 
rationer? Det tør vi ikke fige faa beſtemt. J Almin— 
delighed ere alle Regieringer i Verden tilbøtelige til af 
udvide fig, og den Mankke af Naturen til ar tvagte 
derefter. 

Men bonlees det fn har Fa med diffe Betragt” 
ninger maa man tilſtage, at de tveude franffe Mi; 
niſtre, der havde afgiort Freden, bleve bedragne i de⸗ 
veg Haab. Den fornemmeſte Gienſtand for de Skridt 
de havde giort, havde været at frelſe Kolonierne, ſom 
bare truede, og. man tabte denne grendſelsſe Rigdoms⸗ 
Kilde af Sigte, faa ſnart Faren var forbi. Franke— 
rig beholdte utalige Tropper i Sold, underhandlede fig 
Alliancer nord og. ſyd i Europa; beſoldede en Del af 
Tyſkland, opforte ſig ſom om enny Femte Rarl.truede 

ders Grændfer eller en ny Anden: Philip hadde kunnet 
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omſtsde Landets indvortes Forfatning ved fine Rænfer. 
Det fane ikke af det havde en afgiort Overbægt paa 
Faſtlandet, at der var ingen Magt, ſom allene turde 
angribe det, og at Begivenhederne i fidfte Krig, og 


Foranſtaltninger ved ſidſte Fred, havde giort det umue— 


ligt for mange Magter at træde i Forening paa ny. 


Det udmattede ſig med ugrundet Frygt for tuſende 


Smaating. Dets Fordomme hindrede der fra at ind; 
fee, af der. vår fun een Fiende, der virfelig fortiente 


dets Opmarkſomhed, og at denne. Fiende iffe funde 


holdes i Skranker uden af talrige Flaader. 


Engellæenderne, der ere mere tilbøielige til at ſorge 


over Andres Velſtand end gt giøre fig tilgode med de; 


res egen, ville ikke allene være rige, men de ville være 


Det allene. De fætte deres 2Ere i art fFrabe ſammen, 
ligeſom Romerne deres i at herſte. Egentlig føge de 
ikke at udvide deres Herredemme, men deres Kolonier. 
Alle deres Krige have deres Handel til Formaal, og 
Higen efter af gisre den udelukkende har bragt dem til 
at fuldføre frore Foretagender og ſtore Uretfordigheder, 
og fætter dem i den gruelige Nødvendighed, at vedblive 


med at fuldføre. ſtore Foretagender og ſtore Uretfardig— 


heder. Vilde Nationerne da aldrig blive kiede af dette 


Tyrannie, ſom trodſer dem og fornedrer dem? Ville 


de beſtandig forblive i den Svagheds-Forfatning, ſom 
nøder dem til at taale en Deſpotisme, fom de intet 
smaa ønffe hellere end' at tilintetgiøre? Derſom der 


nogenſinde fom er Forbund i Stand imellem dem, hvor: 


ledes. funde da en enefte Nation holde dem Stangen 
uden ved HDielv af idelig Gunſt af Skiebnen, fom det 
vilde være uforſtandigt, at giøre Regning paa. Hvo 
har lovet Engellenderne en evig Velſtand? Vare 
de endog ſikre paa den, vilde den da ikke vare alt 
for dyrt betalt ved Tabet af en Rolighed, ſom de aldrig 
kom til aft nyde; og for haardt ſtraffet ved den Misun— 
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delſes Bekymringer, der ne — deres urolige 


Dine vaagne over de. mindſte Bevægelfer af andre 
Magter? Er det vel hæderligt,. er det. vel behageligt, 


ev det vel fordelagtigt, er det vel ſikkert for em Nation, 
at herſke midt iblandt de. andre Nationer, fom en Sul: 


tan imellem fine Glaver? Bliver vel en farlig; Tilvext 


af Hadet udenfor, tilſtrækkelig godtgiort ved en for— 
fsriſk Tilvext af Rigdom inde i Landet ? Engellændere ! 
Gierrigheden har ingen Grendſe, men Taalmodighe⸗ 
den har ſi fin, der næften altid bliver til Ulykke for den, 
fom driver den til det yderſte. Men Handels-Liden— 
ſtaben er "faa ſterk hos eder, at den endogfaa har un; 


dertvunget ſig eders Philoſopher. Den berømte Boyle 


fagde, at man maatte prædike Evangelium for de Vilde, 

efterdi, om man ikke fif dem lært anden Chriſten dom 

end den, der var nodvendig for at faae dem til af gaae 

med Klæder, vilde det være en fat Lykke for de: Ens 

gelſte Manufakturer. 

F SE Fra Ymerifa havde ———— 1755 ſi i” n 
Oprindelſe. 


En ſaadan Plan, ſom Nationen ikke har tabt (on: 
derlig af Syne, gav fig 1755 tilkiende med mindre 
Forſigtighed, end hidindtil var feer. Kulturen i de 
franfte Kolonier, Hvis hurtige Tilvert fatte alle op; 


mærffomme Hoveder i Forundring, vakte den engelffe 
disundelſe. Imidlertid ſtiulte denne Lidenſtab ſig, 


. Undfeelig over at viſe fig, nogen Tid i Hemmelighedens 
Morke, og en Nation, der var kiek eller beſteden nok 
til at give Underhandlinger Navn af ſine Fienders 
Artillerie, forſmagede ikke at benytte ſig af alle de 
Smutveie og alle de Kneb, — ren ſnedigſte Politik 
kunde udklække. 

Forſkrakket over uUordenen i fine! —— ty 
fagt over” fine faa Sfibe og: fine Admiralers Uerfaren— 
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hed, forledet af Lyſt til Hrkesloshed sgl Fredens Zorly⸗ 
ſtelſer, underſtottede Frankerig feld de Beftræbelfer, 
man paatog fig for at more det, Forgigves gientoge 


nogle oplyſte Mænd. uophørlig, at Stor⸗Brittanien 
ønftede Krig, at det maatte onſte den, at det var uødt 
til at føre den, førend dets Rivals Orlogs— Magt 


havde giort ſamme Fremgang, ſom hans Koffardie⸗ 
Fart, Diſſe Bekymringer anſaaes urimelige i et Land, 


hvor man hidtil fun havde drevet Hai udelen ved Efter⸗ 


ligning; hvor man havde lagt den alle Slags Hindrin— 


ger i Veien; hvor man uophørlig havde opoffret den 


for Finantſerne; hvor man aldrig havde forundet den 
en alvorlig Beſtyttelſe; hvor man maaſkee var ubvi— 
dende om, "at man havde den rigeſte Dandel i Verden. 
Den Nation, der havde Naturen at talte for et hpper— 
ligt Jordsmon; Hendelſen for vige Kolonier; dens 


livlige og bøielige Folſomhed for Smag paa alle de Kon⸗ | 


ſter, ſom giore Livets Nyodelſer afvexlende og mangfol— 
dige; fine Erobringer, fin videnſtabelige Hader, ja 
felv Proteſtanternes Adſpredelſe, ſom den havde 
været faa ulykkelig at miſte, for den Lyſt, man havde 
"til at efterligne den — denne Nation, der vilde være 
salt for lykkelig, derſom man tillod den at være det, 
vilde iffe fee, at den kunde tabe noget af fine Fordele, 
og lod fig uden Eftertanke hilde af de Forforelſer, man 


brugte for at dyffe den i Søvn. Da Engelland troede, 


at det iffe længere behøvede at forftide fig, begyndte 
der Fiendtlighederne, uden at forudſtikke nogen af de 
Formaliteter, der eve i Brug hos kultiverede Nationer. 


Overlagde da dette Folk, der er anſeet for faa 


kiekt, faa menneſkeligt, faa viiſt, hvad det her giorde? 


at. det nedfatte Nationernes hellige Forbund imellem | 
ſig til en politiſt Trolssheds Renker? ? at det føfte dem 


af dette fælles Baand ved aft træde hiint Hiernefofter 
af Folke-Ret under Fødder? Sane des, ar der ikke 
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Tængere blev mere end een Forfatning tilbage, nemlig 
Kvigs ; Forfatningen ? Ut Fred blev fun en Uroligheds 
Tid, at der iffe mere herffede ander paa Kloden end 
en falſk og bedragelig Sikkerhed? At Staterne bleve til. 
Ulve, der vare færdige til. at opſluge hinanden; at. 
Tvedragtens Herredom blev. grandſelss grundfæftet ; 
åt de gruſomſte Giengieldelfer faa vel ſom de retfær— 
digſte bleve lovmesſige, og at det iffe mere var tilladt, 
at nedlægge Vaaben? Der var da en lille Themiſtocles 
i Minifteriet, men der var iffe en eneſte Ariſtides i hele 
Stor Brittanien; efterdi Engellænderne — längt fra 
at raabe ſom hine Athenienſere, der juſt ikke vare de ſam— 
vittighedsfuldeſte Menneſter iblandt Grakerne: Tin: 
gen er nyttig, men den er ikke ærlig, man 
tale ifte mere til 08 derom — giorde fig 
endog til af en Skiendſel, hvorimod hele Curopa for; 
tvydelig hævede fin Stemme. Fiendtlighed uden Krigs⸗ 
erklæringer, endog hvor ingen Fredstraktater ere, er 
Fremfærd af Barbarer. Fiendtlighed mod Traktaters 
Forſikring, men anmeldte ved en Krigserklering, med 
hvilfet Paaſkud den end var ſminket, vilde være en op; 
rorende Uretferdighed, derſom den ikke havde været 
jaa ofte begaaet og noſten alle Magter havde at rødme 
derover. Fiendtlighed uden Krigserklering mod et 
Naboe? Folk, der flumrer trygt i Tillid til Traktater, 
gienſidig Velvilligheds Beviisning, kultiverede Sæder, 
fælles Gud, fælles Religion, fine Underſaatters Op; 
hold og Beſtyttelſe i det fiendtlige Land, den lonlige 
Fiendes Underſaatters Ophold og Deffyttelfe i dets 
eget, even Forbrydelſe, der blant Staterne burde ag⸗ 
tes ſom Mord paa Landveiene, og mod hvilken, der: 
fom der var en formelig, ligeſom der imellem alle Was 
fioner er en taugs vedtagen og underſtreven Lov, man 
da vilde læfe: Man forene fig mod denne 
gorræder, * mag udryddes af 3 orden. 
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Den, der misundelig, meen og uden und feelfe af 
Egennytte begaaer den, viſer derved, at” den hverken 
kiender til Billighed eller til re, at den: foragter faa; 
ver Samtidens Dom, fom Fremtidens Daddel, at den 
gisr mere af fin Tilværelfe blant Nationerne, end af 
den Rolle, Den fpiller i deres Hiſtorie. Cr den den 
frærfefte, da er den en nederdregtig Tyran — en Løve, 
der fornedrer fig til Rævens foragtelige Rolle, Er den 
den. fvagefte og frygter for fig ſelv, bliver den maaſtee 
mindre forhadt, men derfor ikke mindre nederdrægtig. 
Hvormeget ædlere var ikke Skikken hos det romerſte 
Folk, hvor mange andre Fordele har den iffe? Vi 
”aabne ligeſom det vore Templers Dorre! En Ambas⸗ 
ſadeur begive fig paa den fiendtlige Grændfe, han af; 
ryſte der Krigen af fin Kiole ; Flig ved: SÉrallet af dens 
Trompet, der ledfager ham fom Herold! Vi myrde 
vifte en Fiende ſom ſover! Derſom vi befmitte vore 
Hænder med dens Blod, der anfeer og for fin Ven, vil 
Pletten aldrig kunne aftvættes. Poeten — — vil 
blive et Billede paa ham. 

Derſom endog Krigserklaring ikke ſtulde være 
sandet end en tom Seremonie imellem Nationer, der 
maaſtee ikke fylde hinanden noget, naar de ville myrde 
hinanden, fan man dog ikke undflaae fig for at fee, at 


det brictiffe Minifterium vifte mere end Mistanke om J 


det flette i ſit Forhold. Frygtagtigheden i dets Skridt, 
Forlegenheden i dets Operationer, Ufverlingen i dets 
Retfardiggiörelſe, den Vigtighed det til ingen Nytte 
fatte i, at faae dets Adfærd billiget af Parlamentet, 
" søg hundrede andre Ting røbede en Samvittighed, der 
følte fig ſtyldig. Derſom diffe foage Beſtyrere af en 
flor Magt havde værer ligefaa fræffe til at begaae For: 
brydelſer, ſom de vifte fig fremmede for Retſkaffen— 
heden, ffulde de have lagt en ſtor Plan. Med at lade 


de Franſke Skibe ulovligen angribe paa de nord; ames 
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vifanfre: Syn ſtulde de Habe udftædet — Befa⸗ 
ling for alle Verdens Have. mv Ødelæagelfen af den 
eneſte Magt, der var i Stand til at gisre nogen Mod: 
tand, maatte blive en nodvendig Folge af et faa kraft⸗ 
fuldt Forhold. Dens Fald vilde have ſtrakket de andre . 
Nationer, og det engelſte Flag havde fun behøver at 
vife fig, for at foreſtrive hele Verden Love. Et glim⸗ 
vende og afgiort Held ſkulde have unddraget Trolsshe⸗ | 
den fra den blinde: Mengdes Dine, vetfærdiggiort den i | 
Politikens; og Uvidenhedené- og ASpaternia Delene Skrig | 
— ae gal t de Viſes Stemme. 





JT SK De førte Begivenheder i Krigen. vare 
førgelige for Engelland. 


En foag, men ftedfe uretfærdig Adfærd ——— 
de modſatte Virkninger. Georg den Andens Stats— 
Raad blev forhadt og foragtet af hele Europa. Begi— 
venhederne retferdiggiorte diſſe Folelſer. Skisnt over⸗ 
rumplet blev Frankerig dog feirende i Canada, fil en 
betydelig Fordeel til Sses, erobrede Minorka, truede 
London ſelv. Dets Fiende indfaae da hvad gode 
Hoveder alt” Tænge endog i Engelland havde ſagt, at 
de Franſke havde opdaget den Konſt at bringe Merlig⸗ 
heder ſammen, at de forenede Dyder og Laſter, Trak 
af Svaghed og Styrke, ſom altid havde været anſeete 
for uforligelige; at de vare qvindagtige men kiekke; 
ligeſaa forelſtede i ren ſom i Forlyſtelſer; alvorlige 
i Smaating og Infige i alvorlige Ting; altid færdige 
til Krig og hurtige til Angreb; "fort faget: Born fom 
Athenienſerne, der lade fig færte i Bevægelfe og Liden; 
ſtab for fande og falffe Anliggender, gierne paatage 
fig og fare i Krig, deres Anfsrere være hvilfe de ville, 
og troſte fig veddet mindſte Held over alle deres Uheld. 
Den Engelſke Aand, ſom efter Svifts ſaa forſlidte og 
kraftfulde Udtryk, altid ev enten i Kielderen 
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eller paa Loftet, og ſom aldrig hår kiendt nogen 
Middel⸗Vei, begyndte da "at frygte ſig alt for meget 
for en Nation, ſom den ubillig havde foragtet vor⸗ 
ſagthed traadte iſtedet for Obermod. 

Nationen, der var bleven ſordervet ved den alt 
føj ſtore Tillid, fom den havde fat til fin Rigdom; ned⸗ 


ſlaget ved fremmede Troppers Indforelſe, ved deres 


moralſke Karakter og Uduelighed, der foreſtode Beſty⸗ 
relſen, ja endog foælfet ved de Stød der gaves den af 
Faktioner, den hos et frit Folk vil øve dets Kræfter i 
reden, men betage der dem i "Krigen, beffiemmer, 
forſtrekket og raadvild ſukkede Natinen ligeſaa meget 
over de Ulykker, den havde provet, ſom over dem, den 
forudſage, uden at giobre ſig nogen Umage for enten at 
havne de forſte eller afvende de fidfe. Al Iver for det 
almindelige Forſvar indſtrænkede fig til at betale umaas 
delig. flove Subſidier. Man ſyntes at være uvidende 
"om, at den feige er ſnarere færdig til at aabne fin Pung 
for at afvende Faren, end den Kiekke, og at der i de 
hoiſt betæntelige Omftændigheder, hoori man befandt 
fig, ikke handledes om at vide,” hvo der ſtulde betale, 
men foo der ſtulde flade. i 

Paa "deres Side: bleve de Franſke forblindede af 
nogle lykkelige Udfald, ſom ikke afgiorde noget. De 
toge deres Fiendes Beſtyrtelſe for et Beviis paa hang 
Svaghed, og indlode fig mere end deres Forfatning 
tilſtedede, i de Uroligheder, ſom begyndte ar bringe 
Splid i Tydſtland. 
| En Plan, der maatte overvælde dem med Skam 
derſom den ikke lykkedes, og ødelægge deres Magt, 
| derfom den lykkedes, ſbrhlte Hovedet paa dem. 


Deres Letſindighed * dem til at glemme, at de nogle 


" Maaneder iforveien - havde "giver deres Bifald til en 
oplyſt og kiek Politiker, der, for at afvende en Lands 
Krig, ſom — Miniſtre vilde begynde, fordi de 
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——— Haab om at — Søe: Brig murikabke Å 
med Geniets hele Barme og Tilforladelighed ſagt: 
Lader os, mine Herrer, ſaamangevierei 
Statsraadet, med Faklen i Haandengaage 
henat brænde vore Skibe derſom de ikke 
tiene til andet end til at udfette os før 
Fornermelſer og ikke til at forſpvare os. 
Denne, politiſke Forblindelfe ſtyrtede dem i Afgrun⸗ 
de. Kabinettets Vildfarelſer forøgede de. med. Krigs— 
Feil. Hofrenker havde Forfædet ved Armeernes Fore⸗ 
Mender En idelig Omſtiftning af Generaler drog en 
Rakke af Uheld efter ſig. Dette letſindige og doer— 
fladiſte Folk ſaae ikke, at naar man endog vilde antage 
hvad der ikke var mueligt, af alle de, ſom de Tid efter 
anden fatte til ar. foreſtage Krigs-Operationerne, be⸗ 
ſadde Duelighed dertil, kunde de dog ikke kiempe med 
Fordeel mod en Mand: af; Genie, der blev veiledet af 
en overordentlig Mands» Dets Ulykker forandrede intet 
i: dets Adfærd. —— med Genraler fik 
Atoglte Ende. 
Medeus de Frauſte ſaaledes toge feil AG det — 
Gik Enaelfænberne over fra Forfagthed! til; Raſenhed, 
forvifte en Miniſter, der smed Rette var udſtregen, 
og ſatte i Spidſen for Forretningerne en Mand, der 
havde et lige ſterkt Had: til foage Revolutioner, til 
Konge; Magtens. Fortrin, og til Frankerig. Endſtiont 
dette Valg var et Bærf; af. den Parti-Aand, der gior alt 
i Stor-Brittannien, fandtes det dog at være ſaaledes 
ſom Omſtæendighederne krevede det. Villiam Pitt 
havde en lidenſtabelig Lyſt til ſtore Foretagender, en 
Veltalenhed, der var ſikker pan at henrive, en driftig 
og faft Karakter. Han: ſatte ſin Wegierrighed i at 
hæve ſit Fæderneland op sover Alt og ſig feld tillige 
med dette. Hans Enthouſiasme opflammede en Ra: 
tion, ſom Friheden til Trods for Klima'et altid. vil 











giøre —— Man hefter en Admiral, form havde 
ladet Øen Minorka borttage; man kaſter ham i Len⸗ 
fer; man legger Sag an imod ham, fælder Dom over” 
ham og erklærer ham Forbryder. Hverken hans Rang, 
eller hans Talenter; eller hang Familie, eller hans 


Venner ere iStand fil at frelſe ham fra Lovens Stræeng⸗ 


Hed. Maſten paa hans Skib mage tiene ham til 


Skafot. Hele Europa blev ved denne ſorgelige Begi⸗ 
venhed flagen med en Forbauſelſe der var blandet med 


Forundring og Skrek. Man troede ſig bragt tilbage 


til de gamle Republikers Tider. Bings Død, enten 


han var ſtyldig eller ikke, forfyndte paa en græffelige 


Maade dem, dev var i Nationens Tieneſte, hvad 


Skiebne, der ventede dem, derſom de ſtuffede den Til⸗ 
lid, den fatte til dem. Der var ikke een, hvis Hier- 
tes Inderſte jo tilfagde ham i Kampens Hede: Hel 


flere dge.her end ved'en ſkiendig Straf. 


Saaledes blev een Mands Blod, der var beffyldt for 


Feighed, en frugtbar Sæd til Helte-Daad. ; 
ur "Med denne Drivefiær, hvorved Frygten anvend; 
tes til at overvinde Banghed, forenedes en Opmun— 


tring, der forfyndte Almeen ; andens Oplivelſe. For 


at adfprede, for at fornøsie fig, af Orkesloshed, ofte 


af Forbrydelfe og Sædernes Fordervelſe, indgaaes der 


livlige og hyppige Selffaber i de fleſte Europas Sta— 
fer, Engellxnderne ſamles mindre, leve mindre med 
… hinanden, de have, derfom man faa vil, mindre 
Smag for Selffabeligheden end andre Folfeflag. Men 
et Forſlag, der fan være deres Land til Gavn, forſam— 


ler dem. Da have de fun een Siel, Alle Stænder, 


alle Partier, alle Sekter forene fig da til dets Fremme 
med en WMdelmodighed, der hav intet Crempel i de 


| Lande, hvor man ikke har noget Fadreneland for ſig. 
" Og virfelig, hvorfor fulde man tage fig af en Nations — 


Wre, naar man ikke fan vente fig andet af fine Op; 











*29 


ss” 


V 


offrelſer end en Forsgelſe i Cfendighed? — eee 
vindinger og Nederlage ere lige fordærvelige; Seier 
vindingerne ved de Paaleg, ſom forberede dem, Neder⸗ 
lagene ved de Paaleg, ſom raade Bod paa dem. Uden 
"en Levning af Wre⸗KFolelſe, ſom — uagtet alle de Bed: 
ſtræbelſer, der anvendes for at udſlette den — dog bli" 
ver Gemytterne dybt: indpræntet, og ſom viſer, af 
under Udſugelſer af ethvert Slags, taber Folket dog 
ikke al Folelſe for National-Fornedrelſen, maatte det 
bedroves ligefaameget ved heldige ſom uheldige Begis 
venheder. Euten Staten vinder eller. overvindes, 
erobrer eller taber en Provinds, enten Handelen fore 
falder eller blomſtrer, vil det da blive behandlet med 
» mindre Stranghed? Engellendernes Iver er ifær 
markelig, naar Nationen har en fuldkommen Tillid til 
Miniſteren, ſom ſtaar i Spidſen for Forretningerne. 
Saaſſart Hr. Pitt havde taget Regierings-Tommen, 
opſtod der et Søe; Selffab, fom da det ikke ſaae Jo: 
righed nok til at. tage Tienefte pan Floden og ikke bils" 
ligede den Skik at preffe Borgerne dertil, indbed Børs 
nene af den trængende Klaffe i alle tre Kongeriger at 
gaae ud fom Skibsdrenge og Fadrene at tage Tienefte 
ſom Matroſer. Det paatog fig, af betale deres Reiſe, 
at lade dem pleie, derſom de bleve ſyge, at føde dem, 
klæde dem og forfyne dem med alt hvad der var dem 
fornødent til at holde. fig. friffe paa Sſsen. Rørt af 
dette patriotiſte Træf, gav Kongen 5000 Rigsdaler 
dertil, Prindfen af Vales 2000, og Dronningen hang 
Moder 1000.  AÉtenrerne, ved forfiellige Skueſpil⸗— 
huſe, hvig Talenter denne philofopbiffe Nation ikke har 
været gruſom nok til at fornedre, ſpillede deres beſte 
Stykker til Befte for denne agtværdige Stiftelſe. Al— 
drig havde man feer fan ſtort et Tillob ved Skueſpillene. 
Flere end hundrede af diſſe Drenge, flere end hundrede 
af diffe Mænd, der vare blevne flædte ved denne — 
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16. Engellonderne * ud af deres —— Sige 


og bemægtigede fig de franſke og de ſpanſke 


Der. Stifteren til dette deres Held. 


Denne Ganß Opoffrelſe til Fedrenelaudets 


Tieneſte giorde Hovederne hede, Alte Engeffændere 
anfaae fig for andre Menneffer, De bragte Pdelæeg⸗ 
gelfen paa deres Fiendes Kyſter. De floge ham i alle 
Farvande. De floppede hans Skibsfart. De holdt 


hele hans Magt Staf i Veſtphalen. De fordreve Dam 
af Nord Amerika, af Afrika og Oſt⸗Indien. Ind: 


til Ar. Pitts Miniſterium havde alle hans Nations For 
vetagender i langt" fraliggende Lande havt og maattet 
have et førgeligt Udfald, fordi de havde værer flet 
anlagte, Men han fagde faa kloge og faa nyttige 
Planer, han giorde fine Forberedelſer dertil med faa 
megen Forudfeenhed og Hurtighed, han forbande Dies" 
market ſaa rigtig med Midlerne, han valgte dem, han 
betroede fig til, fan godt, han indførte en faa noie 


Overcensfemmelfe imellem Land; og Søe; Tropperne, 


han hævede det Engelffe Hierte faa høit, at hans Be: 
ſtyrelſe fun blev en Kiæde af Erobringer. Hans endnu 
hoimodigere Hierte lod ham foragte nogle frygtagtige 
Gemytters tomme Snak, der dadlede hans Ødfel hed. 
Efter Kong Philip Alexanders Fader gientog han: At 
hran maatte fisbeSeieren for Pengeogikke 
ſpare Pengene paa Seierens Bekoſtning. 
Med: denne Udfærd og diſſe Forholdsregler havde 


Hr. Pitt altid og allevegne triumpheret over de Franſte. 


Han forfulgte dem lige til deres kiereſte Øer, til deres 
Sukker⸗Kolonter. Diſſe Beſiddelſer, der med Rette 











Mi 
| 
HM 
it 
il 
(ål 
| 
4 
9 
| 
il 
1 || 
J 
"Én 
M 
J 
tit 
"Hult 
ll 
—9 
Et 
|| 
H || 
I | 
tt 
Al 
Øl 
Ll || 
Al: 
MUN 
| 
» | 
9 
ulk 
J 
—M 
| 
tt 
Alt 
—90 | 
—2 
DD 
N || 
—9 
M 
J 
ER 
DH 
ul 
Hi 
— 
hal 
Nl 
(| 
h 
1! 
| 
kv 
É i 
Aj 
MÅ 
M 
J 
4 
i 
i: (| 
ÅH 
J 
H 
6 
ip 

| 
æR | 
⸗ 


—— —— — — 





FR. 


' J 


! 


vare roſte for deres —— , vare derfor ikke des⸗ 
bedre beſtyttede. Man ſage der fun nogle Faſtnings⸗ 
Varker, ſom vare byggede uden Genie og ſom ſtode 
paa Fald. Diſſe forfaldne Mure manglede ſaavel For— 
ſparere ſom Vaaben og Munition. Siden Fiendtlig⸗ 
hedernes Begyndelſe var al Forbindelſe afbrudt imellem 
diſſe ſtore Etabliſſementer og deres Moderland. De 
kunde hverken fane Levnets-Midler fra dette, eller j 
bevige det med deres Produkter. De Bygninger, der 
vare nødvendige til Jordenes Dvift, vare fun Dynger 
"af nedfaldne Stumper. Herrerne og Slaverne, der 
vare lige blottede for Alf, maatte til deres egen Under⸗ 
holdning opoffre de —5 der vare beſtemte til at 
dyrke Derſom der kom nogle gierrige Søe: - 
farere tildem, var det igiennem faa fiore Farligheder, 
' at de til dyreſte Priis maatte. betale dem hvad de ind: 
førte, og overlade dem faa godt fom for intet; hvad de 
fandt for godt at udfore. Det var meget at Kolo— 
niſterne ikke indkaldte en Befrier. Man maatte ikke 
formode, at deres Retſtaffenhed ſtulde gane faa' vidt, 
at de ffulde forfvare fig haardnakken mod en Fiende, 
der kunde giore Ende paa deres Elendigheder. 

— Under diſſe Omftændigheder var det at 10 Linie: 
Skibe med Bombarder; Galioter, Fregatter og 5000 
Mand Landingstropper, der varedragne fra Engelland, 
vifte fig for Guadeloupe. De fode fig fee den 2 2 Januarii 

| 1759. Dagen efter knuſte de Byen Baffeterre med. 
Bomber. Derſom de Beleirende havde vidſt at benyt— 
te fig af den Skrok, de havde udbredet, vilde Byens 
Modſtand være bleven meget fort.  Seendrægtigheden, 
Frygtagtigheden og Uſtadigheden ideres Bevggelſer gave 

- Befætningen og Beboerne Tid til at befæfte fig i en. 

Snavring, fom, er iffun 2 Mile borte fra Zæftningen…… 
Derfra ſtandſede de deres Fienders Fremgang, der leed 
ligemeget af Klimgets Hede og af Mangel. paa Forfriſt⸗ 
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i —— sej: Engellanderne ——— ——— om dt 


undertvinge Kolonien fra denne Side, angrebe de den 


paa den Kant, der er befiendt-” under Navn af . 


Grandterre: Denne Egn 'blev forfoaret af Fæfnins 
gen Lonis, fom giorde endnu mindre Modſtand "end 
Den i Baffeterre, der ikke havde holdet fig i 24 Timer. 
Erobrerne forfaldt. hev til deres forrige Feil og bleve 
firaffede derfor. paa famme Maade. — Udfaldet paa 


deres: Forehavende blev tvivlſomt, da Barrington, 
ſom Hopſons Dod havde ſat i Spidſen for Tropperne, 


forandrede Angrebs- Plan. Han opgav den Plan 
at tvænge fig ind Oplandene, og indſtkibede ſine 
Tropper, ſom efterhaanden gif løg paa de Ablsgaarde 


og Byer, ſom laae rundt om paa Kyſterne. Ødelæg: 


gelferne, de der anrettede, bragte Vaabnene til at falde 
af Koloniftevnes Hænder, Hele Øen overgav: fig, men 


paa meget hæderlige Bilfaar, men efter tre Maaneders 


Forſoar. Det ſtede den 21de April. 

Den Krigsmagt, ſom havde giort denne Eros 
bring, Havde ikke begiver fig derhen, førend efter af 
den forgiæves havde truet Martiniqve. Tre Yar der? 
efter foretog: Stor: Brittannien fig atter dette Unlæg, 
ſom det alt for lerfindig havde opgiver, men det beſtem⸗ 
te fig til at anvende ſtorre Midler dertilog betroe dem 
i bedre Hænder. Den 16de Januarii 1762 lode 18 
Batailloner under General Moncktons Befaling,.og 
ligefaa mange Linie; Sfibe under Admiral Rodneys, 
de forſte dragne fra Europa, de ſidſte fra Nord⸗Ameri⸗ 
fa, fig fee for Hoveds Staden paa Øen. Landgangen, 
ſom gik for ſig Dagen efter, varede hverken længe, og 


war ei heller enten mordiſk eller vanſtelig. Der ſyntes 


ikke ſaa let, at bemægtige fig de befæftede Hoie, der 
bleve forſparede og beherſtede af Fort-Roial. Diſſe Din: 


dringer bleve overvundne efter nogle temmelig hidſige 


Trefninger, og Faſtningen, ſom ſaae fig paa Nippet 
iii Deel. (5) 
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— fil at blive nedſtudt af Bomber, capitulerede den gde 
Februarii. Den hele Koloni fulgte dette Exempel den 
13de. Man maa formode af Guadeloupes Velſtand un: 
der brittiſt Herffab havde megen Indflydelſe paa denne 
Beſlutning, der funde og burde have medtaget længere 


Tid. Grenade og de andre Luvarts-Her, ſaavel fran- 


ffe, fom neutrale, der vare beboede af Franſkmand, 
fløde ikke engang deres Obergivelſe fiøbe med et tinge 
Kanon-Skud. 

Endog Gt. Domingo, den eneſte Beſiddelſe, 
Frankerig havde tilbage i den fore Amerikanſte He— 
Samling, blev truet med Engelſt Aag. Dens Tab 
fyntes ikke engang langt borte. Derſom det. end ikke 
havde varet offentlig bekiendt, at den var det forſte 
Bytte, Stor-Brittannien vilde opfluge, kunde man 
da vel formode, at den ſkulde undgage dets Graadighed? 
En Magt faa. fiolt! ſtulde den vel midt i ſine Seier— 
vindingers Lob af fig felv have ſtandſet dette faa aldeles, 
at det ſtulde have ;opgider en Erobring,” ſom maatte 
"færte Kronen paa dem. Denne Begivenhed var. iffe 
nogen Gaade. Al Verden vidſte at Kolonien var uden 
indvortes og udvortes Forſpar, og aldeles ikke i Stand 

til at giøre mindſte Modftand. Selv var den fan over; 
beviiſt om ſin Afmagt, at den ſyntes beſtemt til at over; 
give fig paa. den førfte Opfordring , ſom kunde blive 
giort den. 

Hoffet i Verſailles blev ligeſaa ſonundre og be⸗ 
finrtfet over de Tab, det havde lidt, ſom dem, det 
forudſaage. "Det, havde giort fig Regning. vaa em 
haardnakken, endog paa en uovervindelig Modſtand. 
Deſcendenterne af de kiekke Lykkefriſtere, der havde 
ftiftet diffe Kofonier, forefam der ſom en Klippe, mod 
hvilfen al den brittiſte Magt maatte ſtrande. Der 
feilede fun lidet i at det jo følte en hemmelig Glæde 
over, at Engellanderne henvendte deres Anſtrangelſer 
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paa denne Side. Miniſteriet havde bibragt Nationen 


J 


"fin Tillid, og det var at være fler Borger, at ville. 


yttre nogen Bekymring derover. 

Mu maa det vel være tilladt at fige, at hvad der 
da fede, vil altid ſtee. Et Folk, hvis hele Formue 
beſtaar i Marker og Grasgange, vil, derſom det har 


Folelſe af Ære, forfvare fine Be ſodelſe med Mod. 


Det vover i det høiefte fun et Aars Grøde, æg et 
Uheld, Hvile det endog er, ødelægger der iffe. Saa: 
ledes er det ikke med dem, der dyrfe diffe rige Kolo— 


nier. Da de ved at gribe til Vaaben, vove at fee alt 


det oedelagt, de have arbeidet for deres hele Liv; ja 
endog alt Haab om at efterlade deres Afkom noget, til— 
intetgiort enten ved Ild eller Hærjing, ville de altid 


overgive fig til Fienden. Vare de endog fornøiede 


med den Regiering, under hoilken de leve, ſaa ere de 
dog mindre deres Land end deres Rigdomme hengivne. 

Exemplet af de førfte Koloniſter, hvis Standhaf— 
tighed aldrig lod fig rokke afde heftigſte Angreb, fvætter 
ikke denne Anmarkning. Da havde Krigen til Henſigt, 
at bemægtige fig Landet og forjage Indbyggerne derfra: 


nu er en Krig, der fores mod en Kolonie, kun en Krig, 


der føres mod Fyrſten. 
Det var Hr. Pitt, der havde lagt Planen til at 
indtage Martiniqve, men han forefod ikke længere 
Sagerne, da den blev erobret. Br" denne. berømte 
Mand traf fig ud, vakte hele Europas Opmarkſomhed, 
og fortiener at eftertæntes af enhver, der føger Aar-⸗ 
fagerne til Virkningerne af de politiſte Revolutioner. 
Uden Tvivl har en Hiſtoriker, der driſter fig til at ſtrive 
fit Sekulums ſielden ſikre Underxretnin— 
ger, Kongernes Kabinetter ere en Helligdom, hvorfra 
Ziden allene drager Sløret med en langſom Haand. 
Deres Miniſtre, der ere Hemmeligheden troe, eller 
have deres Fordele af at ſtiule den, lade fig ikke mærke 
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med noget, uden for at fØiGilDE den i fine Underſogelſer, 
der af Nosglerrighed lægger fig efter. af udgrunde 
"dem. Hvor fnu han end er til.at opdage Oprindelſen 
til og Forbindelfen i Begivenhederne, maa han dog 
lade det blive ved af giette. Naar han endog treffer 
det rette, fan er det uden at han veed det, eller tor 
indeſtage derfor, og denne Uvished er. ikke ſynderlig 
mere tilfredsftillende end en fuldfommen Uvidenhed. 
Man maa altſaa bie, indtil Klogſtaben og Egennytten 
mm løfte af Tausheden — lade Sandheden . komme 
7 frem, intil Døden giver den, faa at fige, Liv og , 
Stemme, ved at betage dem deres Magt, . Der. holdte 
den fangen, indtil vigtige og originale Efterretninger 
afſlore endelig ved deres offentlige Bekiendtgisrelſe 
Spillet i de Drivefiære, ſom afgiorde Nenzne 
Skiebne. 

Diſſe Betragtninger maae ſtandſe den, der kun 
onſkede at følge Traaden i de politiſte Ranker. Den 
gaar itu, naar diſſe knyttes. Man vilde kun ſanke 

enkelte Stumper deraf, ſom man ikke kunde bringe ſam⸗ 
men uden ved vovede Formodninger, der vilde maaſtke 
wære faa meget længere borte fra det rette, fom man 
vilde vife fig frarpfindig deri. Man vilde ofte udfætte 
fig for, med en ſtor Henſigt, med en dybſindig Spefula; 
tion at udfylde et Rift, der blev til af Vankundighed, 
et lyſtigt Indfald, en køierlig Grille, en lille Fortry⸗ 
delſe, en barnagtig Misundelſe; thi her ſeer man de 
beundrings pætbige, Dunkrafter, hvormed man ſaa 
ofte har ſat Jorden i Bevægelfe, og hvormed man 
endnu faa ofte vil fætte den i Bevegelſe. Men derſom 
det da er klogt at tie om de fFinlte Aarſager til Degis 
venhederne, ſaa er det maaffee Tid at rale om Akteu⸗ 
rernes Karakter. Man veed da, hvad de vare i deres 
Barndom, i deres Ungdom, i deres Manddom, i deres 
Familier, i Staten, idea gplioate tin, i Forretninger; 
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hvad naturlige Egenſkaber, erhvervede Talenter, her⸗ 
ſkende Lidenſkaber, Laſter, Dyder, Lyſter, Modbyde— 

ligheder, Forbindelſer, Fiendſkaber, Venſtaber, de. 
"Have habt; hvad der Gar værer dem og deres vigtigt, 


Hvad Gunſt, hvad Ugunſt, de have provet, hvad 


og holde fig i dem; hvad Forhold de have viiſt mod | 


v 


Midler de have anvende for a! 
deres Beſtyttere og Beſtyttede; de Planer, de have lagt, 
SMaaden, hvorpaa 'de have ledet dem; Valget af de 
Mænd, de have brugt, de Hindringer der hade ſtaaet 
Dem i Veien, hvorledes de have overvundet dem, fore 
fagt, det Held, de have havt, de Belønninger, de 
have faaet, naar de have været lykkelige, hvad Straf, 
naar det er gaaét galt for dem, Nationens Roes 


eller Daddel, hvorledes de have fuldender deres 


Bane og den Bersmmelſe de have efterladt ſig DE 


deres Død. . 


Det er i en af Sekulets vigtigfte Perſoners Siæl 
vi føge af læfe, og maaſkee er dette det rette Hieblik 
Dertil. Efterſlagten, der ikke faaer fynderlig, andet 
end de ſtore Zræf, vil blive ſtilt ved tuſende ſimple og 
naive Smagaomſtændigheder, ſom bringe Lys ind i en 
ſamtidig Jagttagers Acnd. 
Efterat Ar. Pitt havde draget Engelkand ud af den 
Art Sfiændfel, hvori Krigens Begyndelſe havde ned; 
ſænket det, opnaaede han et Held, fom fatte hele Ver— 
den i Forundring. Enten, fan havde forudſeet det eller 
ikke, ſaa ſyntes han dog ikke forlegen deri, og beſtemte 
ſig til at drive det ſaavidt, ſom det kunde gaae. Det 
Maadehold, ſom ſaamange Politikere for ham havde 
giver fig Anſeelſe af, forefom Dam fun fom et Navun, 
der var opfunder til at.fægge Skiul paa fin Svaghed 
eller Ligegyldighed. — Han meente, at Rigerne burde 
ville-alc hvad de kunne, og at der var ingen Exempel 
pag, af en Stat havde kunnet forſtaffe fig Overmag— 
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t komme til høie Embeder. 


7 
| 
|| 
| 
| 
Hi 
Hul 
ki | 
FE 
M 
i KN 
|| 
» TØR 
KN || 
MI 
| 
RB 
Ha! | 
WH 
J 
(| 
HHH) 
ANTI 
— 
* EN 
fly! 
—9 
9 
Id 
AR | 
"hl 
i 
[Ht 
Hun 
FH 
—9 
90— 
ll 
"I 
Hatt 
i ll 
Ki 
—9— 
KA. | 
4 
ft 
90 
"lt 
J 
P 
FN 
i 
Ban 
It 
Al | 
90 
Mdl! 
—*1 
ID 
—9 
LA 
Ey 
J 


J. 


— — 


— ——ü— — — — 


pen 


/ 
— 


* 
— 


— — — 


REESE 


— — 


KF 8; — 
— rr 
— — — 



























































































ham i diffe Grundfætninger, 


"4 


ten over en anden, og ikke habde giort det. 


Handel, 
"$ —— med dets Rivals Magt, 


Bragt hele Europa til at ffiælve, 


bliſſementer deri. 


roligere i Henſeende til Magten. 
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Sammen: 
ligningen J— Engelland og Frankerig beſtyrkede 


at hans Federnelands Anſeelſe, der var bygget paa en 
fom det kunde og maatte tabe, var kun lidet 
ſom Natu— 
ren, Konſten, og Begivenheder havde hæver til en 
Grad af Styrke, der under lykkelige Beftyrelfer havde 
Dan faae det og bes 
fluttede fra dette Hieblik af ar ffille de Franffe ved Deres 


Kolonier og bringe dem tilbage til den Forfatning, 


hoori den nye Verdens meer eller mindre hurtige Befri: 
elfe vil ſotte alle de Nationer, 


Midlerne til at fuldføre er Foretagende, der alle; 
vrede var kommet ſaavidt, fyntes ham fibre. Medens 
frygtagtige Menneſkers Indbildning toge ſtore Skygger— 
for Bierge, jævnedes Biergene for ham. Endſkiont 
Nationen, hvis Afgud han var, ſyntes undertiden for: 


Han faae med Smerte, 


ſom have oprettet Eta⸗ 




















ſtrækket over fin ubore ſtore Gield, fatte dette bam dog JA 


ikke i Forlegenhed, fordi Mænd dene Meninger vare. i 
hans Dine fun en, Strøm, ſom han nok ffulde vide at 
give det Løb, hån vilde, 

liden at bekymre fig for Penge, var han endnu 
Hans Held havde 
giort hans Beſtyrelſe nindffrænfer, — Republifaner med 
Folket var han Deſpot med de Store og Monarken. 
Det var at være Fiende af det almindelige Beſte, at 
furde yttre Meninger, der vare .forffielfige fra hans. 
' Denne Oberlegenhed betiente han fig med Nytte 
af til at ophidſe Gemytterne. Kun lidet røre af den 
Philoſophie, der hæver fig over National/rens For: 
Domme for at omfatte Menneſke-Kionnets-Vel i fine 


Planer og bringer ale tilbage til den almindelige For: 


ns —J—— nærede han er hidſigt og vildt 
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Svoermerie, ſom han kaldte og ſom han maaſke anfaae 


for Kierlighed til Fadernelandet, og fom i Grunden 


var intet andet end et voldſomt Had mod den Nation, 


ſom han vilde undertrykke. 


Denne var maaſte ikke mindre nedſlagen over den 
Forbittrelſe, hvorpaa den ingen Ende ſage, end over 


de Uheld, den havde lidt. Dens formindſtkede, fort; 
fede, eller rigtigere ſagt, tilintetgiorte Søe ;Magt 
lod dem fun ſtimte en førgelig Fremtid. De Forhaabs 
ninger, man paa Landjorden fan giøre fig om at give 
Sagerne en anden Forfatning ved en lykkelig Trefning, 
vilde have været Hierneſpind. Om end en af dens 
Flaader have sdelagt en eller flere Flaader, havde Én; 
gelland dog ikke afſlaaet noget i ders Fordringer. En 
almindelig Regel: En Magt, der paa Soen har faaet 
en vet afgiort Overvægt, fan aldrig tabe den under 


den Krig, hvori den har faaét den, endnu mindre ders 


fom den har have denne Overvægt længere, og for: 


nemmelig, derſom den for en Deel hører til Nationens 


Genie, En anden almindelig Regel: Overvagten paa 
er Faſtland beroer ganſke og aldeles paa en eneſte Mands 
Duelighed. Den kan være tabt i et Hieblik. Da 
Magten» til Soes tvertimod er grunder paa enhver 
Statsborgers altid virffomme Fordeel, maa den gaae 
uophørlig frem i det Tiltagende, fornemmelig naar den 
bliver fremhiulpet af National; Conftirutionen, Den 
Fan ikke ophøre uden-ved et pludſeligt Indbrud, n 
Der var fun et almindeligt Forbund, der kunde 
tilvejebringe Ligevægten igien; men Pitt indſaae Umue— 
ligheden deraf, Haun fiendte Hollands Lenker, Fattig: 
dommen i Sverrig og Danmark, Ruſſernes Uerfaren— 
hed; de fleſte af diſſe Magters Ligegyldighed for Fran— 
kerigs Tarv; den. Skrek, Engellands Styrke havde 
indjaget dem alle; den Mistroe, de havde til hinan— 
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— og den Frygt, enhver ifær maatte have for at blive 
: undertrykket førend Den kunde faae Undfætning. 


ur Jid, ſom fortærede de Franſke Kolonier, og ſom daglig 
udbredte fig, kunde let naae ogſaa dets Kolonier. Enten 

Denne Krone ikke faae den Fare, der truede den, eller den 

iikke vilde fee Den, faa vedligeholde den fin fædvanlige 
Ligegyldighed ved diſſe vigtige Begivenheder. Endelig 
forandrede den Herre, og Med åt forandre Herre, foran⸗— 
drede den Plan. Dom Carlos vilde arbeide paa at flute 








| Ilden — han fom for fildig. Dans Yttringer bleve mod; 
J tagne med en haanlig Knipſthed. Pitt, ſom havde meget 
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Forſlag, man giorde ham: Naar Demed Kaar— 
den i Haanden har indtaget Tower i Lon: 
"Don, vil jeg høre vaa dem. Denne Tone fun; 
De have opirret, men den bød Taushed. 
; Saaledes var Tingenes Forfatning, da det fran— 
ſte Dof troede, at det burde giore Engelland Forflag 
til Fred. Saavel ved det ene ſom ved det andet Hof 
var man bange for Pitts Uvillighed dertil, og man be— 
drog fig ikke. Han gav fir Samtykke til at aabne en 
Underhandling, men Udfaldet vifte, hvad ſande Politikere 
havde forudfeer, at det var uden Henſigt at drive den. 
Hans Henſigt var, at forſtaffe fig tilfræktelige Beviſer 



































at overbeviſe fin Nation derom. Saaſnart han hav: 
De giort de Opdagelſer han troede at have fornoden, 


Spanien Krig. Hvad der giorde ham faa driſtig, var: 
åt Engelland var begge diffe Riger overlegen i Soe⸗Magt, 
pg at han var vig paa, at den vilde blive bedre feder. 

Pitts Plan forekom ſtore Politikere ſom den ene 
ſtore, endog den ene fornuftige. Hans Nation havde 









































— Spanien var i en færegen Forfatning. Den 


noie overveiet hvad han formagede, foarede paa alle de 


paa de Forbindelfer fom de tvende Grene af det Bour⸗ 
bonſke Huus havde indganet mod Stor: Britannien, for 


afbrød han Underhandlingerne og foreflog at erklære 
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REDET fig en faa uhyre Gield, at den hverken fin 
de betale den eller fvare Renterne af den, uden at dab: 
ne fig nye Kilder til Rigdomme. —— af de Udſu⸗ 
gelſer ſom Stor-Britannien foraarſagede det, ventede 
Europa med Utaafmodighed paa Leilighed til at fætre 
fin Undertrykker ud af Stand til at fortfætte dem. 
Det var ikke mueligt andet end af det Bourbonſtke Huus 
jo maatte nære en levende Forbittrelſe over de Fornær⸗ 
melſer, det havde doiet, de Tab, det havde lidt, at 


det jo hemmelig maatte forberede og i Mag lade en. 





Hævn komme til Modenhed, ſom det kunde giøre fig 
ſikker Regning paa ved at bringe fi fine Kræfter i rigtig 
Forbindelſe. Af alle diffe Grunde var Engelland, 
ſtiont hae dlende, tvunget til uophørlig at forſtörre fig 
for at funne vedligeholde fig. " Denne gruſomme Nod— 
vendighed følte Tredie Georgs Kabinet ikke faa levende, 
fom Pitt onſtede. Moderations-Aanden forefom ham 
fom en Svaco d, eller en Forblindelſe eller maaſtee endog 
ſom et Forræderie, og han frafagde fig Forretningerne, 
fordi det iffe var ham tilladt at være Spaniens Fiende. 

"Før bi vove en Formodning? Alle Minifterne i 
Engelland ſage Umueligheden i af undgaage en nye Krig, 
Men figefaa fiede af, ſom nedværdigede ved Pitts Her: 
ſken føgte de at indføre den Ligeligheds-Aand, der er 
Sielen i den republifanffe Regieringé; Form, Af 
Fortvivlelſe over at de iffe kunde hæve fig til en faa 
anſeet Mands Hgide, eller fane ham bragt ned til ſig; 
forenede de fig til at ſtyrte ham. De direkte Midler vilde 
have vendt fig mod dem felv, de grebe til de fnildere. 


Man føgte at fane ham opbragt. Hans heftige Karak-— 
ter kunde let lokkes ind i denne Snare; han faldt deri. 


Derſom Pitt forlod fin Poſt af Lune, ”er han at laſte, 
fordi han ikke dempede det eller beherffede det, Derſom 
han giorde det i Haab om at bringe fine Fiender for ſine 
Fødder, vifie han —— at han forſtod ſig bedre paa 
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gForretuiuger end pda Menueſter. Derſom han, FN 
man har fagt, trak fig tilbage fordi han ikke vilde ſtaae 
til Anſvar for de Operationer, ſom han ikke havde 
Magt til at beftyre, har man Lov tif at troe, at han 
ſage mere paa ſin perſonlige re end paa fit Lands 
Bedſte. Men hvad der end var Aarſagen til at han 
trak fig tilbage, ſaa er det fun. der blindefte, det uret— 
færdigſte, det voldſomſte Had der har kunnet ſige: at 


Lykken var ham iſtedet for Retſkaffenhed og Talenter. 


Hvorledes dette end har fig,. faa blev dog det nye 
Miniſteriums forſte Skridt giort efter Pitts Grund— 
ſetuinger, og et Slags Hyolding, ſom man blev nød 
til at vife ham, Man maatte evflære Spanien Krig, 
og Veſt⸗Indien blev Skuepladſen for diſſe nys Fiendt⸗ 
ligheder. Erfaringen af det Forbigangne havde vakt 
Leede til Amerikas Faſtland; alle Planer vendte ſig mod 
Cuba. En oplyſt Fornuft giorde der foleligt, at man 
ved af tage denne Pe, ikke vilde have ſig get at fryg— 
te af de andre Koloniers Hævn. Man forſikrede fig 
Herredommet over den Mexikanſke Bugt; man afſkar 
Fienden alle Hielpemidler, hvis Rigdom fornemmelig. 
beſtod idet hans Toldboder gave af fig; man vilde træt; 
» Fe hele Handelen til fig fra Faſtlandet, hvis Beboere 
" hellere vilde levere deres Guld til deres Fædernelands 
Seiervindere, end. frafige fig de Bekvemmeligheder, 
ſom de vare vante til at fee komme fra Europa; man 

vilde endelig bringe en Magt, der havde lidt et faa be; 
tydeligt Tab, til at modtage hvad Vilkaar man vilde 
foreſten⸗ den. 

I folge dette Overlag blev en Flaade, det beſtod 
af 19 Linie⸗-Skibe, 18 Fregatter, omtrent 150 Trans— 
port⸗Skibe, der. havde 10000 Soldater ombord, til 
hvilke der fulde fløde 4000 Mand fra Rord ; —— 


udrudſtet til Havana. For at begive fig for denne 
frygtelige Plads, valgte man den gamle Bahama-Kanal, 
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der ikke er ſaa lang, men farligere end den — De 
Vanſkeligheder, ſom ſtillede ſig i Veien for: denne. Seis 
lads, der var fun lidet kiendt og alt for meget. forſomt, 
bleve overvundne med et Held, der foarede til Admiral 


Pockoks Berommelſe. Han ankom den 6te Julii 1762 


til ſin Beſtemmelſe, og Landgangen gik for ſig uden 
nogen Modſtand 6 Mile Øften for. de ſtrokkelige Foſt⸗ 
nings-Varker, ſom man ffulde tvinge til Overgivelſe. 

Operationerne til Lands bleve ikke faa-vel beſtyre— 
de ſom de til Søes. . Derfom Albemarle, der fomman: 


derede Armeen, havde beſiddet den, Duelighed, ſom 
krævedes til, det Hrerv, der var ham betroet, fulde . 


han. have begyndt med at angribe Sven. Den ſimple 
nogne Muur, der beſkyttede den, kunde ikke holde fig 
4 24 Timer. Man fan formode, at Generalerne, 
Kollegierne, Regieringen, ſom dette hurtige Held brag; 
te i hans — vilde have afgiort Moros Kapitu— 
lation. Jal Fald, ſtilte han denne Faſtning ved al 


Undſetning, ved alle. de Forfriffninger, den fif fra Byen 


under Beleiringen, og forviffede fig ſelb de bedſte Midler 
til at tvinge den i meget fort Tid. 

Den Beſlutning han tog, at giore rede 
med at angribe Moro, udſatte ham for ſtore Ubeld: 


Det Vand, dev var i Nærheden af hans Leir, var 


uſundt, og han faae fig nødt. til at ſende Folk, for at 
hente det 3 Mile fra fin Leier, da de Chalupper, der vare 
ladede med dette Mund-Forraad, kunde blive forurolis 


gede, maatte han til deres Underſtsttelſe poſtere et Korps 


af 1500 Mand paa Hoien Aroſtigni, en Fierding-Vei 
fra Byen. Diſſe Tropper der vare ganſte afſtaarne 
"fra Armeen, og fom man hyverken kunde træffe tilbage 
eller underftørte uden til Soes, vare beſtandig udfatte 
" for ar blive ødelagte. 


Albemarle, der kunde flutte fig til Fiendens Karak 


fer af den Rolighed, hvori man lod der Korps blive, 
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der var poſteret pan Aroſtigni, burde have ſat et andet 
* Korps paa Lande-Veien til Byen. Derved vilde han 
have ligeſom indſluttet den, meget ſikkert udhungret 
den, hindret den aldeles fra at føre fine Effekter ind i 
Landet og havt en mindre farlig Fordindelfe med Aros 
ſtigni, end ved de Detachementer, han uophorlig var 
nød til ar afſtikke, for af underſtotte et faa BER AMTE' 


* 


— Korps. Ska 


Moro blev beleiret uden. Lebegrabe Soldaten, 


der rykkede an mod Graven, havde blot Læe af nogle 
ſteenfyldte Fade, der endelig bleve aflsſte med nogle 
Bomuld: Sæffe, ſom man tog! fra nogle Koffardi⸗ 
Skibe, dér kom fra Jamaika. Denne Mangel paa 
Forſigtighed koſtede en ſtor Mængde Menneſtker Livet, 
der allevegne ere koſtbare, men uvurderlige i et Klima, 


-… hvor Gygdomme og Strabadſer bortrykke en uhyre 


Mængde af den. 
Da den Engelſke General havde tabt den ſtoͤrſte 


Deel af ſin Armee, og ſaae ſig af Mangel paa Kræf⸗ 


ter nød tilat indſtibe ſig om faa Dage, beſluttede han 


at forføge Stormløbningen ; men man maatte over em 
bred og dyd Grav, der var udhuggen i en Klippe, og ' 


han havde inter. foranſtaltet til at fylde den. : 


Derſom Engellændernes Seif vare uhyre fore, faa | 


bare Spaniernes det endnu mere, Meer end een 














Maaned i forveien underrettede om at Krigen var ber 


gyndt imellem diſſe tvende Nationer, vare de dog ikke 


komne ud af dereg Sove-Syge. Fienden lod fig fee 


paa Kyſten, og der var iffe en Kanon: Kugle,” iffe en 


Karteffe færdig, ikke en Kanon, ja iffe engang en 


hak: i brugbar Stand. 
Den frore Mængde Land: og Soe uren fom 
, befandt fig i Havana, bragte i de førfte Dage af Be: 
feiringen en Uvished i Raadſlagningerne, der ikke kunde 
andet en være de AL SNE til Fordeel. | 


1 
— 





* Tre Krigs; Skibe bleve aedſcenkebe for ig five 


Indlobet til Havnen, ſom Fienden ikke funde tvinge. 


Man. fordærvede. Giennemfarten ved dette Foretagende, 
og man tabte tve ſtore Skibe til ingen Nytte. 
Efter alle den⸗ almindeligſte Klogſtabs Regler bur⸗ 


— man have klargiort 12-Krigs-GSkibe, ſom laae i 
Havana, ſom ikke var Stedets Forſpar til nogen Notte, 


og ſom det dog var vigtigt af frelſe. Man: giorde det 


ikke. Man var ikke engang ſaa forſigtig at brænde- 
dem, da der ikke var mere end dette Middel; tilbage for 


dt hindre dem for at falde i Fiendens Hænders= > 
Det havde voret meget let at odelegge det Engel⸗ 


ſte Korps, der var poſteret paa Aroſtigni. Et heldigt 


Udfald dermed vilde have giort det: vanſkeligt for de Des 
leirende at forfyne fig med Vand, vilde have koſtet dem 


Folk, indjaget dem Skrak, trukket deres Operationer 


i Langdrag og giort de Spenſte Tropper. driſtige. Langt 
fra at forføge en Ting, der var ſaa let, angreb man 


ikke engang paa fler og jævn Mark et eneſte af deres . 
Detaschementer, ſom blot beſtode af Fodfolk endſtisnt 
man havde et Regiment Dragoner 99, meget Rytjerie 


at file imod dem. 

Forbindelſen imellem Byen og Oplandet var næs 
ſten altid frie, og dog faldt det ikke een af dem, der 
havde Deel i Beſtyrelſen, ind, at lade Fyrſtens Zahi⸗ 


"Kaffe. bringe ind i Lander, for at unddrage den fra $ Fien⸗ 


den. * 


"Den. ſidſte Sfisdesløshed Åsnes alle de atibre, 


Man havde midt i Graven ladet en ſpids og: eguftig 


: Klippe Top blive ſtaaende. Derpaa lagde Engellender— 


ne loſe Bræder, ſom naaede paa den ene Kant til Aab⸗ 


"ningen og pad den anden. til Kontreffarpen. Derover 
gik en Underoffiſeer med 15 Mand ved Kl. 1 om Efter⸗ 


middagen, og dukkede ſig ned mellem udſtredne Stene. 
AL Dem fulgte: et Kompagnie Grenaderer og nogle 
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andre Soldater Da de efter ett" Set tolleb fane fig 
nceſten 100 Mand ſtœork, beſtege de ſikkre paa ikke at 
blive opdagede, Aabningen, hvor de ikke fandt en ene; 


ſte til at forføare din "Rigtig nok ilede Valaſco, der 


han blev: underrettet om hvad der ge for fig, til for at 


frelſe Feſtningen, men han blev duebt ſom han kom 


og da hans Død bragte” Hobedet i Forvirring paa” de 
Tropper, ſom fulgte ham, overgave de ſig til en haand⸗ 
fuld Folk. "Den Forglemmelſe at ſatte en Vagt for at 


paſſe paa en Fiendes Bevegelſer, der havde fattet Poſt 


ved Graven; afgiorde denne vigtige Begivenhed. 


Mogle Dage derefter capitulerede man for Byen, for 


alle faſte Steder i Kolonien og for hele Hen. Foruden 


Vigtigheden af denne Erobring i ſig ſelv, fandt Sei— 


ervinderen i Havana for henved rd0 Millioner Rigsda⸗ 
Tet i Sølv og andre Koſtbarheder, ſom holdte ham rige⸗ 
fig ſtadeslss for Omfofinitigerne Aa denue — — 
tion. ———— SL J 


J én 34 rå w å 90 y z — 2086 9 


17 Fordele, FEE reden” J—— — 
land paa Herne. 
Tobet af Cuyba deune Stotte for den ſtore Magt, 
Eyanien” har t den nye Verden, giorde Freden ligeſaa 
nødvendig | for Hoffet i Madrit ſom den kunde være 
for Hoffet Verſailles, hols uhtke vare bragte til det 
yderſte. De Minifire, fom da befivrede Engek and, 
famtyfte” i "at tiftinae" Mn men det fyntes vanſkeligt 
at beſtemme Vilkaarene. Stor Brittannien havde 
havt uhhre ſtore — 2* e i Nord⸗og Syd; Amerika. 
Hvorvidt endog ders Wegierrighed 444 kunde det dog 
ikke ſmigre ſig med ar beholde Alt. Man formodete 
med Grund, at "det vilde afftaae fine fiordlige Erob— 
ringer, der gabe bet fun vidt udſeende, maadelige og 
uviſſe Forhaabninger; og at der vild. holde ſis fil de 


AR? — 


III al] 


rige —— til Sukker⸗Kolonierne der vare foldne 


det i Hænderne, "hvilket dets Finauſers Forfatning 
ſyntes at kræve. ” Forogelſen i ders Told? Indtægter, 


ſom var en nødvendig "Følge: mr denne Platt, blev den 


beſte Synke⸗ Fond, man kunde foreſtille ſig, og den 
maatte være Nationen faa meget mere" Behagelig, fom 
Den vår oprettet van Frankerigs Bekoſtning. Med 


denne Fordeel vilde have fulgt tre andre meget betyde⸗ 


lige. Den førfie: at ſtille en rivaliſerende og" med alle 
ſine Feil frygte! ig Magt ved den rigeſte Gren” af fh 


Handel. Den anden: at udtære den med at forfvare * 


Canada, en Kolonie, ſom ded fin Beliggenhed ér øde; 
Iæagende for en Nation, der er vant til at forſomme 
fit SoeVeſen. Den tredie: ar Moderlandet kunde 
holde Ny-Engelland, der mod en urolig,” virkſom og 


krigerſt Naboe altid vilde have trængt til —————— 


iſen er og ſikrere Afpſengighed. 
Derſom tredie Georgs Kabinet endog havde troet, 
at det burde give fine Fiender et ſiet Land paa Faſtlan— 


der tilbage og beholde de rige Her, vilde dec? maaſkee 


ikke have driſtet fig til at følge em ſaa fornuftig Plan. 


| Under andre Regieringer ere Miniſternes kys kun deres 


eller Fyrſternes, ſom ſtraffer dem derfor.” JEngelland 
er Regieringens Feil neſten altid — „ſom vil, 
at man ſtal rette fig efter dens — —— — end 
kun blot Grille. 

Den Engelſke Nation, der har bellaet ſigl over 
Vilkaarene ved den ſidſte Fred, efterat man Kar viiſt 
den det Tomme i de Fordele, den troede at håbe opnaget 


ved den, habde paa en vis Maade felv foreſtrebet dem 
ved dens Knurren, faavel” for ſom under Krigen. 








Canadierne havde anrettet nogle Odeleggelſer og de 
Vilde begadet mange Gruſomheder i de Engelſte Kol 0; 


nier. Forffræffede over” de Ulykker, de leed ogſendnu 


"mere over dem,” de frygtede for", havde De” fredel ige 
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———— der. — dem, ſtreget faa hoit, at ne, 
ESAK var kommet til Europa. Deres Korreſpondentere, 
fon det var magtpaaliggende, at dem blev ſendt haſtig 
og. betydelig Undſetning, havde overdrevet deres 
egee Stkriblerne, der graadigen gribe alt 
hvad der, fan. giere de Frauſte forhadte, bleve uophor⸗ 
ligen ved at. overvælde dem med Jornærmelfer… Ophid— 
ſet af: Bralleren over de ſtrekſomme Optrin, ſom man 
beftandig. frewmſtillede for deres Indbildning, begierede 
Holtet at, fee en. Ende paa diſſe Barbariſtheder. ja nog 

* Paa den. anden Side vare Beboerne paa Sutter: 
Derne — fornoiede med at drive. dereg og en Deel af 
deres. Fienders Handel — ganſte rolige. Langt frå 
at ønffe deres Naboers Etabliſſementer erobrede, vare 
de bange derfor; efterdi de anſage dette — endſtiont 
fordelagtigt for Nationen — ſom ødelæggende for deres 


egne Anliggender. De franſte Jorder overgaae de 


engelſke ſaameget, at det vilde være umueligt at ude 
holde, Konkurrenſen med dem. Deres Medintereſſen⸗ 
tere bare deris af fanme M ening fom de og traadte. i 
deres Maadeholdenheds Fodſpor. 

Af en. faa modſat Adfærd fulgte der, at Mationert 
blev kold for Sufter: Kolonierne og ønffede heftig at 
faae hvad der manglede den af Nord⸗Amerika. Man 
foreſtille ſig en oplyſt Mands. Stilling, der ind ſeer alle 
Fordelene ved en Plan, ſom den blinde Mængdes urigtige 
Begreber nuøde ham. til at; gide: Slip paa for at overgive 
fortrinlig til ufornuftige Udſigter, ſom firide mod det 
almene Vel, ſom vanære ham, derfom han giver efter, 
foml fætter ham i Fare, derfom han undflaaer fig — bed 
Siden af en Fyrſte, ſom vilaffætte ham, derfom hang 
oprøviffe Underſaatter blive halſtarrige bed at paaſtage 
det; og ſom iffe vilde være. ham Borgen for hans 
Hoved, derfom de drive deres, Raſenhed ſaavidt, at 
de fræve. der — imellem ilde foreſtaget Stolthed, 
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der binder ham til hang Poſt, og en vodbærdig — 
hed, der binder ham til hans re — allene; indſlut— 
tet i fit Værelfe, oberbeiende hoilket Partie han” ſtal 
tage — midt imellem Skrig og Tummel af en Pobel, 
ſom ombringér hang Huus og truer med at ſtikke Ild 

derpaa. Dette er der Alternativ, hvori de, der lede 
Sagerne i frie Stater fad ofre have befundet fig, og . 
hvori de enduu bille befinde fig; Det er naſten ikke et 
Tilfælde i denne Verden, hvor det Gode jo findes imel— 
lem tvende Uleiligheder. Modet beſtaar i år lade det 
komme an paa hvad der kan indtreffe og finde ſig deri⸗ 
men er dette Mod vel almindeligt? 

Miniſtrene, der i Engelland ikke kunde holde. ſig 
mod Folket, eller i det mindſte ikke klempe længe med 
Fordeel mod dets Had, henvendte alle deres Planer paa 
denne Side, og fandt Frankerig og Spanien villige 
til af antage denne Plan. Hofferne i Madrit dg Ver— 
ſailles overlode Hoffet i London alt hvad de havde eiet 
frå Floden St, Laurent til Misſisſipi-Floden. Frans 
kerig overldd desuden Grenade og Tabago. Det gav 
ogſaa fit Samtykke til at Engellenderne beholdte de for 
neutrale anſeete Her St. Vincent og Dominigve i DE , 
Pofito; haar det paa fit Side maatte tilegne fig St 
Lucie. Paa diſſe Vilkaar giengav Seiervinderen de 
tvende allierede Kroner alt hvad han havde erobrer frå 
dem i Amerikas 


18 Det Brittiffe Miniſterium havde ikke ſaa 
vidtloftige Udſigter, ſom Forfatningen 
førte med fig: | . 


É 


Grå dette Sieblik af tabte Engelland en Leilighed, 
ſom der maaſkee aldrig mere vil fåde igien, til år bemeg— 
tige fig Adgangen og Kilderne til alle den hje Verdens 
Rigdomme. Formedelſt Bugten, hvortil det allene 


fri Deel⸗ (8) 
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havde Indgangen, FR det uni i hin Bold. Et 

faa ffisnt Faſtland faldt af fig ſelv i dets Hender. 

Man kunde drage det til ſig enten ved at tilbyde det 

en mildere Afhængighed, eller ved Billedet paa og Daab " 

om Frihed; enten. indbyde Spanierne til at affafte et 
! Moderlands Mag, der fun havde Vaaben til ar under⸗ 
| MA fine Kolonier, men ikke til at forfodre dem”, eller 
dotrke Indianerne til at bryde én tyranniſk Nations Len— 
an Maafkee havde hele Amerika forandret Udſeende, 
og Engellenderne, ſom mere frie og mere vetfærdige end 
monarkiſte Folkeſlag, kunde ikke andet end vinde ved dt 
ſkaffe M enne ſkeſſegten Hævn for den nye Verdens Under— 
irykkelfe og gidre Ende paa de Jornærmelfer, ſom 
denne volder Europa —— 
































J Underſaatfer, der blivetil Ifer⸗ for voren 
haarde, pengeſſugne, voldſomme og ſpigfulde Zordalt 
inger; alle de Fami iliér, der Blive ødelagte ved Sol? 
9* Hoverving, ved Armeernes Plyndren, ved Laan 
Krigen og Udrdholdighed i Freden; alle de Menne⸗ 
ſter, der ere [Tabte til at leve dg tænfe ſom Menuſeſket, 
iſtedet for dt [yde og" træde ſom idet Uméglende; en 
Mrengde Haandvarkere uden Arbeide; Landmænd uden 
"Ford, oplyſte Mænd uden Betieninger; Ulykkelige 
Menn eſter tnfende & Tal vilde have fſlsiet til diffe Lande, 
der fun forlange ret indige og kultiverede Indbyggere 
for at giore dem lykkelige. Fornemmelig funde man 
have. din. faldet de Bonder, der er Slaber af en 
Adel, ſom kun forſtaaer at træde Dem under Fodder, 
de Folk, man bruger ſom Jernet til at lemlaſte det 
menneffelige Lion, iſtedet for at grave Jorden og giøre 
den frugtbar: Upaqatvivlelig vilde et ſtort Antal af 
dem været omkomne ved at fare over diſſe vidtt oftige 
Have til nye Klimaer, men der vilde uden Sammen. 
ligning have været en. langt mindre Plage end dette 




















"4 









































— 115 — 

feipinende då ——— — der oroffrer fad 
mange Folk for fan faa Menneſker. Endel ig ſkalde 
Engellænderne långt hæderligere have arbeidet paa af 
underſtotte og fremhielpe en fan lykkelig Revolution, 
end paa at pine fig ſelb for en Frihed, ſom er dem af 
faa mange misundt, og ſom faa mange føge at under; 
grave baade inden og uden fra. 


Ren af fun forgiæves et dette retſindige ve 


Mentneftetier lige Hnſte! bet efterlader fun Gremmelſe 
idet Hierte, hvor det opſtaar. Skal da den retſtafne 
Mands Sukke efter Verdens Bel blive nopfyldte, me— 


dens Daarens den Wegierriges ſaa ofte bi ide benhorte 


bg underſtottede af Skiebnen. 


Sithden Krigen har anrettet ſaa meget ondt, hvor⸗ 


for giennemlober den da ikke hele AR ghedens Bane 


for endelig at komme til den Grændfe, hvor det Gode 


begynder, Men hvad udrettede SER fioge Krigs-Lue, 


der er en af dem, ſom meeſt har plaget det menneſtke⸗ 


lige Kisen. Den ødelagde alle fire Verdens-Dele paa 
en Gang. Europa allene Foftede den mere end en 
Million af dens Beboere, Selvb de Menneſker, ſom 
ikke bleve et Offer for — ſukke over den, og deres 
Efterkommere ville i lang Bid) ſukke under Byrden af 
de uhyre Paaleg, ſom den blev Kilde til; "Den Nati— 
dn, ſom Seieren fulgte allevegne, ſeer anne je Saar 
bløde, hvormed dén kiobte ſine Triumfer. Dens offent; 
lige Gield, ſom bed Begyndelſen af ——— ikke 
belsb fig til 350 Millioner Rigsdaler, ſteeg ved Freds; 
Slutningen næfen til 700 Milliener Rigsdaler; (2) 


n 
* Dette vat bed Har 1770. Mod Slutningen af 
ſidſte forløbne. Aarhundrede al den; efter Sherldans 
Opgave i Parlamentet, have beløbet fig til 2500 
Millioner Rigsdaler; Guden dette Deſenniums Udlob 
fan man altfaa være vig pag at den er ſteget til de 
3000 Millioner. — 
Pyerſe 


se — — 
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… hvoraf den maae betale en 23 Millioner Rigsdaler 


i Rente. — 

Men det kan vare nok talt om Krigen. Det 
ev Tid at vi fee, hvilke Midler de, Nationer, der have 
mellemdelt fig den ftore Amerikanſte He-Samling, fom 

er Kilden til faa mange Tratter, faa mange Underhand— 
linger, ſaamange Betragtninger, have betient fig af, 
"for at hæve den til en Grad af Rigdom, "der uden 
Overdrivelſe fan betragtes fom det fornemmeſte Driv— 
hiul ide vigtige Begivenheder, hvoraf Kloden tumles 
for Tiden. ing ik ) 






























SE AGE 97/8 reel 
"Europæerne tage til Afrika for at kiobe Menneſker 
til at dyrke Antillerne. Maaden, hvorpaa 
denne Handel drives. De Produkter, der 
frembringes ved Slavernes Arbeide, ban 

Fante ; N ! Gas SØ 
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er De paa de Amerikanſke Her boeſatte Curopæere 
tage til Afrika, for at føge fig Folk til at 
dyrke deres Jord. ip 


P have feer umaadelige Lande erobrede og ødelagte; 
deres uffyldige og volige Beboere enten nedſablede eller 
belagte med Lenker, en gyſelig Udorken træde iſtedet 
for en bortroddet talrig Folkemengde; grufomme Uſur— 
pateurer myrde hinanden og opſtable deres Aadſler paa 
Aadſlerne af deres Offere, Hvad pil der følge paa diſſe 

mange Misgierninger? Samme Misgierninger, Fun. 
afloſte af en anden — mindre blodig maaſkee — men 
mere oprorende; en Handel med Menneſket, kisbt og 
folge af Menneſket, Der ev fornemmelig de Amerikanſte 
Ser, der have egget til denne afſkyelige Handel, og 
man vil her fane ar fee, hvorledes denne Ulykke er ble 
ven fil, ; 


Nogle balſtyrige Omſtreifere, for ſtorſte Delen 
ſkiendede af Lovene eller ødelagte ved deres Liderlighed, 
fage i deres Fortvivlelſe det Indfald, at giøre Jagt 
paa Spanſte og Portugiſiſke Skibe, der vare rigeligen 
ladede med hvad der var plyndret fra den nye Verden. 
Vilde Her, der ved deres Beliggenhed gav dem Sikker— 
hed for et herligt Udfald paa diſſe Søe; Roverier, tiene 
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diſſe Reovere til Smuthul, og blive fnart bereg Fædre: 


neland. Vante tilh at myrde, ponſe de paa at udrydde 


et VRBIDIGE Folk, ſom havde modtaget dem mod Sods 


hiertighed; og de kultiverede Nationer," hvoraf Flibu— 


fliererne vare Udſkuddet, antage uden Betænkning 


Denne afſthelige Plan. Den bliver udført; men det 
Bar nu om at giøre, hvorledes man fulde føre fig alle 
diſſe Forbrydelſer til Nytte. Guld og Solo", ſom man 
endnu iffe havde ophørt med at betragte ſom de eneſte 
koſtbare Produkter, man kunde fage af Amerika, havde 
aldrig været til i endeel af diſſe Beſiddelſer, eller våre 
der nu ikke fængere i en faa ſtor Overflodighed, at der 


kunde være Fovdeel ved at uddvage dem, Nogle Spe— 
kulanter, der iffe vare faa forblindede af Fordomme, 


ſom Mængden, meente, at en Jordbund og et Klima, 
Der vare faa forffiellige fra bore, kunde forfyne os med 


Fødevarer, ſom manglede os til vort Vel, eller ſom vi 


vare nødte til at betale alt for Dyrt; og de foreſatte ſig 
at avle den der, Hindringer, der tilſyne vare uover— 
vindelige, lagde fig i Veien for Udførelfen af denne 


Plan. Landets gamle Indbyggere vare iffe mere til, 


pg derſom de end iffe havde vævet udryddede, ſaa vilde 
Dog deres ſpage Temperament, deres tilvante Rolighed 
Og uovervindelige Afſtye for Arbeide ikke vel have tilladt 
at bruge dem ſom Redſtaber, der kunde være ſtikkede til 
at fyldeſtgisre deres. Undertrykkeres Gierrighed. Selo 
diſſe — ſtiont i et tempereret Klima førte — Barbarer 
kunde iffe udholde der ”møifommelige Arbeide med at 
oprydde Jorden under en brændende og ufund Himmel; 


egn. Egennytten, der altid er frugtbar paa Udveie, 


fandt paa at hente ſig Agerdyrkere fra Afrika, der altid 
har have den lumpne og umenneftelige Skik, at fælge 
fine Indbyggere. . 

Afrika er et umaadelig ſtort Land, der fun hænger 


ſammen med Aſten ved en Land-Tunge paa 20 Mile, 
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ſom man kalder Strimlen ved Guez, der ev et phyüſtt 
Haand og en politik Slag-Bom, fom Havet enten 
"tidlig eller ſildig maa giennembryde, i Folge det Hang, 
det har til at danne Bugter og Stroder «mod Øftene 


Denne Halbe Øe, der af Egpator bliver Fagre i— 
tvende ulige Dele, danner en uregelmesſig Triangel, 


[vis ene Side vender mod Oſt, Den anden mod Word, 
og den tredie mod Veſt. 


2. Afrikas oſtlige Kyſt. 


Den oſtlige Side, der ſtrækker fig fra Suez til 
henmod Forbierget Godt Haab, beſkylles af det 
Røde ; Hav og Oſeauet. Det Indre af Landet er 
fun lidet bekiendt, og hvad man veed derom intereſſe— 


rer hverken Kiobmandens Gierrighed eller den Reiſendes 


Nysgierrighed eller Philoſophens Menneſtkekierlighed. 
Endog Misſiongrerne, der havde giort nogen Frem— 
gang i diffe Lande, fornemmelig i Abysſinien, ere blevne 
affivæffede. ved den Medfart, de erfarede, og have 
overgivet diſſe Folk til deres Letſindighed og Troloshed. 
Kyſterne ere ſom ofteſt fun gvræffelige Klipper, en 
Dynge brændende og gold Sand, sen 


fodte, Araberne, Purtugiſerne og Holænderne, Deres 
Handel, der kun beſtager i lider Elfenbeen eller Guld 
os i nogle Slaver, er forenet med den Oſtindiſte, 


Den nordlige Side, der gaaer fra Strimlen ved 
Suez til Strædet ved Gibraltar, hav Middelhavet til 
Grændfe: Den har 900 Miles Kyſter, fom optages 
af er Land, der i endeel Sekler har bærer bekiendt 
under Navn gf Barbariet; og af Ægypten, ſom ſukker 
under det Ottomanſte Riges Aag, 


hm 


J 


De, der paa nogen 
Maade kunne dyrkes, ere delte imellem Landets Ind⸗ 
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Afrikas vordlige Kyſt og iſer ahypten 8 


Denne ſtore Provinds er —————— mod Oſt af. 
det røde Dav; mod Syd af Nubien; mod Veſt af Or— 
fenerne Barca efter af Lybien; mod Nord af Middel: 
haver, ” Deng Længde: fra Nord til Syd er omtrent 
212 Mile. En Rekke Klipper og en Kiæde af Bierge, 
ſom følge næften eet Strøg, giper den fun C;7 Miles 
Brede indtil Cairo. ra denne Hoved: Stad til Havet 
beſkriver Landet en Triangel, hvis. Fod er Too Mile. 
Denne Triangel omfatter igien en anden, der er bes 
romt under Naon af Delta, og dannet af tyende Arme 
af Nilen, ſom kaſte ſig ud i Middelhavet, den ene — | 
en Miil fra Roſette; ; Og den anden — fø Mile fra Das 
miette. 
| Endſtient dette gand er heedt, ev Klimaet dog 
i Almindelighed! ſundt. Den enefte Sygdom, der er 
Agypten egen, er et alt for almindeligt Tab af Synet. 
Det ſkal — ſom man ſiger — være et fiint Sand, der 
reiſes ved Oſten-Vindene i Maj og Juni, ſom gior fag 
mange blinde, Skulde det ikke være fornuftigere af 
" udlede denne Plage fra den Skik, Almuen har, at ſove 
9 Maaneder af Aaret i frie euft. Det falder panſke⸗ 
ligt iffe.at antage denne Mening, naar man-feer at de, 
der tilbringe Natten i deres Huſe eller under Telte, 
frifte fielden denne fore Ulykke. — 
al Der gives fane Lande paa Kloden faa frugtbare 
fom ZEgynten, Jorden giver der aarlig tre Høfter, 
1 hvoraf hverv fun koſter een Ploining. Pag Korn-Hoſten 
følger Balg⸗ Vad (ånde der afloſes af Kinffen ;Urter: 
nes. Der er Nilen man bar at takke for denne lykke⸗ 
lige Kriigi barber) 
Denne Flod, der har fit udſpring i Wthiopien, 
faar fin Zorøgelfe af Skyer, ſom falde ned i Regn og 
 fornarføge dens periodiſte Tilvere, Denne begynder 
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med Junii Maaned og voxer til Enden af September, 


for fiden efter at tage gradeviis af, Efter at den har 
giennemlobet vidtløftige Strekninger uden ar ffilles ad, 


deler dens Vand fig "5 Mile nedenfor Cairo i tvende 
Arme, fom ikke mere forene fig igien. 


Iuidlertid kunde et Land, hyor intet er faa ſiel— 
dent ſom en Kilde, intet ufædvanligere end Regn, ikke 
blive giort frugtbar uden ved Nilen. Ogſaa gravede 
man fra de'allerældfte Tider, ved Begyndelſen af: Riget, 
80 betydelige Kanaler, og et ſtorre Antal fmaa; ſom 


fordelede deng Vand over hele Wgypten. 


Aile — 


5:6 af de dybeſte undtagne — ere tørre i Begyndelfen 
eller Midten af Vinteren, men da behøver Jorden ikke 
mere at vandes, Hender det fig, at Floden ikke porer 
400 Tommer, blive kun de fave Jorder vandede. De 
andre, ſom deres Vippe⸗ og Tridfe; Brønde iffe ere til 
nogen Nytte, blive anſeete for ufrugtbare dette Har, 


og fritagne for alt Paalæg. 


Jorderne eve delte i tre Klaſſer. For den førfte 


anfeer man den, der udgisr Vakoupernes, eller Mos: 
keernes og andre gudelige Stiftelſers Ciendom. Det 
er den ſletteſt dyrkede, og den, der er meeſt ſtaanet for 


Paalag af en vankundig og overtroiſt Regiering. 


De fornemmeſte civile og militaire Betiente i Sta⸗ 


ten have Brugsnytten af den anden. 


De overlade 


lider af den til, Vornede, ſom væde den med deres 
. Gved, og give ſielden Fiſtus de Afgivter, ſom de ſkulle 


grlægge deraf. 


Den tredie er deelt imellem en ſtor Mængde ſim— 
ple Borgere, ſom fade deres mindre eller ſtorre Eien— 


domme drive ved driftige og kyndige Forpagtere. Diſſe 


Marker udgibre Ægyptens Rigdom og blive Indtagts— 


Kilden for det offentlige Skatkammer. 


Endſtiont Trediedelen af Jorderne ligger udyrket, 


er Landet dog ikke folkefattigt. 


Man tæller der 56 
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dillioner Indbyggere. Oeſtalrigſte ere, Eopterne, ſom 


have deres Herkomſt fra de gamle Wgyptere, hvilke de 
ligne temmelig vel. Nogle af dem ere komne under 


Alkoranens Aag, de ovrige ere ſorblevne under Cvans 


geliet. De indtage naſten alle Ødre: og hape uds 
bredet ſig meget i Nedre: Ægypten, Endeel af dem 
ere Ablsbrugere, langt flere drive Haandværbere DE 
Kyndigſte af dem beftyre de rige Familiers Anliggender, 


eller tiene ſom Sekreterer hos Pladsfolkene. J diſſe 
Poſter, der anſees for hederlige, tiltage de ſig ſnart 


bet meeſt uindſtreukede Herrebomme over» deres — 
ved Klimaet og Vellyſter udmarvede — Herrer. Dette 
Slags Voldgiven lader dem ſnart komme til Rigdom, 
ſom de ſedvauligen forsde paa lumpne Udfoævelfer, 
Derſom de af Gnieragtighed have negtet fig; Fornaiels 
ſer, blive: de gierne forend Enden af et tummelfuldt 
Liv ſtilt ved deres Skatte af de Thranner, ſom de have 
ſnydt. Intet er ſaa ſieldent, ſom at fee Been: arve 
deres Faders Formue: me 


Efter Copterne ev —— — * talvigftes 
Diſſe Defæendentere af et fordum erobrende Folk leve alle 


i den: ſtorſte Foragt. J denne haanlige Forfatning ære 
de alle modloſe, og aldrig harman ſeet dem tage 
mindſte Deel i nogen af de Revolutioner, der faa ofte 
omtumle defte Land. J deres Herrers Pine ere de fun 
Dyr, ſom ere nødvendige: til Agerdyrkningen. Man 


diſponerer felaraadig ober dereg Gods og deres Liv, 


uden at diſſe Uvetfærdigheder elfer Gruſomheder have nos 
genfinde oppakt Regieringens Hævn. Diſſe Ulykkelige 
have en færegen Klædedragt, beboe Markerne, gifte fig 
imellem fig ſels og nære fig ikke af fynderlig andet end 
Balgfrugter og Melkemad. De, der kunne tilftede fig 
nogle Bekvemmeligheder, tør ikke, af Frygt for at tils 
træffe fig en Opmarkſomhed, ſom tidlig eller 
vilde blive dem ſorgelig. 
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Det er Thrker, Joder, Armenier, Menneffer af 
forſkiellige Lande, af forſkiellige Sekter, ſom Tid efter 
anden ere komne til Waypten, der udgiore Reſten af 
dets Folkemensde. Diſſe Udlændinger efterlade ſielden, 
hvad der endog er Aarſagen dertil, en talrig Afkom, 
og deres Deſcendenter ere ikke —— lykkeligere. 


Imidlertid angaar denne ydmygende eller Ergelige 


Ufrugtbarhed ifærdeleshed, MamelufTerne, 


Forgieves ere diffe Circasſier, dige Seorgier blevne 


i deres Ungdom valgte blant deres Provindſers fundefte 
Menneffer; forgieves giver man dem deres Lands ſtion⸗ 
neſte Fruentimre til Selſtaberſter; forgieves lader man 
dem begge leve i en Overflødighed, ſom bortfierner 


Trang og forebygger al Bekymring; der kommer dog, 


ingen Born af diſſe ſaa vel parrede ring og 
De faa, ſom fødes, døe famme Aar. Man kiender 
Fun tvende Familier, ſom nedſtamme fra, dette Blod, 
og diſe ere endda kun i andet Leed. 

degieringsformen i Woypten ligner ikke nogen 


anden. Førend Tyhrkernes Indbrud havde dette Land | 


en Høvding, der var valgt af Soldater, ſom alle vare 
fødte Slaver og ſom delede Myndigheden med ham, 
Viſt nof havde Selim ønffet at fætie denne nye Eroz 
Bring under ſamme Deſpotisme, ſom hans andre Pro: 
vindſer; men Omſtandighederne tillode iffe denne Her— 


ſken. Hau maatte lade fig noie med den aftronede 


Sultans Rettigheder og fade fine fiolte Vikarier beholde 
de Herligheder, ſom de faa længe” havde været i Befids 
pelfe af. For at holde denne frygtelige  Kvrigémagt 
Stangen, led Gultanen 14,000 Mand af fine befte 
Tropper trælfe ind i Landet, Langt fra at: tage fig af 
Portens Tarv, arbeidede dette Korps fun for fig ſelv. 
Det bragte det faa vidt, at alt blev afgiort efter ders 
Luner, og det vedligeholdte denne Overmagt, indtil 
det, forkiglet br Amaen fane denne Valde, der ikke 
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mere havde nogen Grundvold, gaae ud af fine foage 
og afmægtige Hænder, Den gif — ſtorre endog end 
nogenſinde før — tilbage til Mamelukkerne. 

Dette færegne Dynaſtie beftaar af 1o-til 12009 
Slaver, fom ere bragte derhen i dereg Ungdom fra 
— eller Circasſien. De gaae i Tieneſte hos de 


Store af deres Nation, ſom alle have baaret Lenker 


forend de, og ſom give dem deres Frihed lidt tidligere 


eller lidt fildigere, Fra Grad til Grad ſeer man diſſe 


Frigione flige til Bey, ober hvilfen der ingen gives. 
Diſſe Beher befale over 24 Provindſer i Riget. 
De ere dog ſielden flere end 36717; efterdi de Diær: 
veſte iblant dem have mere end gen; og nogle fmaa Di— 
ſtrikter i Pure: Ægypten blive fra umindelige Tider be; 


groede til Arabiſte Cheifer, Endſtisnt de alle (fulde: 


pære, lige, tiltager Hoved ; Stadens Bey fig dog als 
mindelig Herredømmet over de andre, med mindre det 
bliver ham betaget af en af hans Kolleger, der ere vis 
gere, mægtigere eller liftigere end han, Men enten Lis 
gevægten vedligeholdes eller forſtyrres, fane de feie 
Tyrfer dog aldrig andre end civile eller geiſtlige Betie⸗ 
ninger, De militaire Vardigheder, Regierings⸗ Wad: 
fene og; alle høie Hederspoſter ere ene og alfene for 
Mænd, Dev ere fomne af Trætte: Slægten, Divanet, 
der befiaar af Beyer og deres Kreature, ev den virkelige 


— Gouperain. Pacha, en; ſom foreftiller Sultanen, mods. 


fager Underdanigheds-Beviisningerne. Forordninger⸗ 


ne blive endog udſted i hans Navn, men de foreſtrives 


"Ham af overmodige Slaver. — Undflaaer han. fig for 
hvad man fordrer, bliver han afſat og fever i privat 


Stand, indtil Serailet forlanger hang Hoved, eller. 


Falder ham: tilbage, 


" Egyptens ſande Styrke vefiderer i MamelnÉferne, i 


Da de alle ere fødte tinder en barſt eller tempereret Him; 
melegn, pg have faaet en firæng Opdragelſe, have 
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deres Arme deres fulde Kraft og deres Siæle ere 
uſpakkede. — De udgiøre forffiellige Tropper Rotterie, 
der ere delte imellem Beyerne efter den Styrke eller 
Stolthed, ſom diſſe meer eller mindre anſeete Hopdin⸗ 
ger beſidde. Diſſe magtige Menneſker raade næfenlis 
geſaa uindſtronket for det Tyrkiſte Infanterie. Dette 
ev qoindagtigt, har ganffe tabt al Krigs ;Hand, og 
beſtaar gierne ikke af andre end fredelige Haandvarker, 
ſom lade ſig indffrive deri, for at nyde de PMestigheders 1 —9 
der ere bundne tif Soldater: Navner: Men hvorledes FEE 
det end er, faa. ftåae dets Officerer aldeles inder Send GET VM 
erne, uden hvis BefEyttelfe de ikke "vilde kunne opnaa 
nogen Forfremmelfes — SP 
Foruden det, der erlegges in naͤtura, det, Stor— 
herren ſender i Foraring til Mekka og Medind, eller 
lader uddele (blant Tropperne, hæver man endeel Paa— 
læg i Penge: Jorderne betale en Afgift, og de Krifiné 
en Koy ; Skat. Monopoliet paa Casſia, Sennes, 
Huder dg Salmiak fælges temmelig dyrt. Man trak 
fer meger af Told-Staderne. Diffe Artikler ſtige fam; 
lede til i der mindſte noget over 2 Millioner Rigsdaler, 
og der gaar fielden mere end en Fierdedeel deraf ti 
- Cønfåntinopel. Den fornemmefte Bed beholder Reſten, 
eller deeler den med fine Kolleger, derſom der iffe er 
ham miieligt at beholde Alt: Pacha'ens Indtægter blive i 
ikke agtede meer end Sultanens. Selv Soldateſken 
faar aldrig ſin hele Sold, og Borgerne af enhver Klaſſe 
blive ideligen plyndrede— 
Det er kun Tilſtodet af en meget fordelagtig uden⸗ 3 
rigs Handel, der fan udholde alle diſſe Ud ſugelſer. 
Endeel Havne ſtaae den aabne. Alexandrien har tvende, 
ſom fordum, efter Sigende, gif i hinanden, og ſom 
for Tiden ere adffilte ved en meget ſmal Land: Tunges 
Den oſtlige eller den noe Havn har et lettere Indlsb 
end den anden, men den er næften fyldt med det Sane; 





x * = * 
——— ——— 


— 



































. font Seen driver derind, og med Sanlåf: af Skibe, 
ſom man er kommen i Bane med at udkaſte der. Det 
er ikke hundrede Aar ſiden man ſurrede Skibene faſi til. 
Bryggen; Hu ligge de meer end 200 Favner derfra. 
Den Strakning, de kunne ligge paa, er ſaa ſmal, at 
man, paa det de ikke ſtulle ſtode paa hinanden, er nodt 
fil at. lægge dem for endeel Ankere. Denne Forſigtig⸗ 
hed er ikke engang altid tilſtrækkelig. Temmelig ofte 
kaſtes diſſe Skibe i Stormveir paa de Skibe, der 
ligge ved Siden af dem, og drive dem hen paa Lav 
grunde, hvor de forgage ynkeligen med hinanden 
Den veftlige eller den gamle Havn er meget rum— 
melig og bekvem. Krigs: og Koffardie-Skibe ere der ilige 
Sikkerhed; men, Europeerne ere udelukkede fra dens 


Misundelſen har bragt de tyrkiſte Sfippere til at ops 


Digte en Spaadom, ſom ſiger, af Byen vil falde i dé 
Kriſtnes Hænder, naar deres Skibe faae kob til at 
lægge ind i denne Havn. 

Fire Mile fra dette Sted er Beqpuies, ſom ikke 


driver nogen Handel, og hvor man ikke lægger til, 


uden naar Vindene ikke tilſtede at vinde op til Alexan— 
drien, eller løde ind i Nilen. Havnen er: meget liden, 
men ypperlig og Krigs-Skibe vilde ligge deri uden 
are endog om Vinteren. 

Rozette modtager. en Miil frå Nilernes veſtlige 
Udlob de Fodevarer, ſom komme ned ad Floden paa 
ramme, ſom man kalder Mads; og ſom gåde op 
ad den til den ſidſte Fos, eller den ſydligſte Ende af 
Wsypten. Denne Bye ſender ſelb Produkterne til 
Skibene, ſom ligge fun et lidet Stykke derfra, paa 
ſtorre Pramme, der eve befiendte i Landet Mlber Navn 
af Germer. 

Et lignende, men langt bethdel igere Svag Sted, 
har dannet ſig ved den oſtlige Munding i Damiertes 
Den var maaffee fordum én Havn. Nu omſtunder ere 


— 



























4 


"am ALE ne 





DE 


Skibene suøpflgibe til at fafte Anker rum Soe, 2 


Nile fra Kyfen, men paa en god Grund: Derſom 


Stormveir, ber! er temmelig fædvahlige om Vinteren 
i diſſe Farvonde,en nøde dem ril at begive fig bort, tage 
de deres Tilſtugt til Cyperens Reeder, hvorfra de kom— 
me tilbage til deres Plads, naar Karen er. forb 
db Aarlig kommer der 7 til 800 Tyrkiſte, Dar 
bareſt eller Krißne Skibe, fon: ſeile for diſſe Nationer, 
SØLLE Nogypten. En 140 til 150 komme fra Syrien; 
en 70 til go fra Conſtantindpel; en 50 fil 60 fra 
Emyrna, en 30 til 40 frå Salonika; en 25 til 30 
fra Candia, og allé de øvrige frå nogle mindre vige og 
mindre frugtbare Øer eller Steder paa Faſtlandet. 
Deres Laͤdninger blive anflaaede den ene i der anden til 
noget over en 6000 Rigsdaler boer” Bed af antage 
750 Skibe forbruger Landet da for en 4,500,9000 Rig: 
daler Produkter, ſom bringes ved diſſe Soefarere. Men 
i Riis, Kaffe, Hør, Lærreder, Korn ; SYRE MATE 
og andre Artikler leverer det for bob helt mn denne Sum 
Det ev altfaa en 4,800,5000 Rigsdaler, ſom mang 
komme ind i Helge 
Europeernes Hand els⸗Forbindelſer tes elen 
ere ikke faa levende, "De af dem, der drive nogen, 
ſelge Klæde, Gyldenſtykker, Silke Toier, Jern, Blye, 
Tin, Papiit, VE Iſenkram, Glasſstei. J 
Tuſt fade be Riis, Kaffe, Safran, Elfenbeen, Summi, 
Kattun, Sennes, Casſia, ſpundet Traad og Salmiak. 
AMaret 1776 beløb fig det, Venetianerne ind— 
forte, til hen ved en 160,000 Rigsdaler, og det de UD; 
pære, til lidet over en 170,000 Rigsdaler. Det der 
indfortes af Toſtanerne bg. Engellenderne, ſom drive 


deres Handel over Livorno, overſteeg ikke 430,000 


Rigsdaler, eller det, de udførte, over — Rigs⸗ 
daler. Det, de ZFranſtke indførte, gik ikke over 
800,000 Rigsdaler, eller det, de udforte, over 
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640, 0008” det — der bleg be vat — 
ikkun 1,390000 Rigsdaler, og beg D det blev alger 
fun 4230, 600 Rigsdaler. 


Alle de Handelsvarer, ſom E beerne ſin då 
alle de, ſom de kisbe, betale 3 Wrofent. Denne Af— 
gift ſtiger til 6 6 Profent af Kaffeen og 10 Profent af 
Riſen, ſom det er dem forbudet at udføre,” Dette 
Plunderie ér til Fordeel for tvende Skibe, ſom hvert 
Aar ſendes fra Dardanellerne for åt beſtierme JEgny: 
tens Kyſter fra Søerøverie, Ødelæggelfer ; og fom ikke 
gisre andet end undertrykke de Handlende eller frem— 
hitlpe Smugleriet. 


Europa anvender et 100 Skibe til denne SEE E 
men der er fun en 50 til 60, fon komme lige tilbage 
til de Havne, hvorfra de ere uddaaede. De andre bes . 
gide fig i Tienefte hos alle de Nationer; ſom vilte give 


… Dem Beffiæftigelfe i Levanten. 


Sommeren er den fordelagtige Aarstid til at 
gaͤde fra Europa til JEgypten. Norden- og Veftens 
Vindene, fort då ere næften begandige , gibre Reiſerne 
korte. JF Foraaret og Hoſten mage Tilbagereiſen gio⸗ 
res. AR Vinteren er Skibsfarten meget farlig paa 
Kyſter, der ere faa lave, at man, ber mindſte Veiret 
er morkt, elle Himmelen overtrukket med Skher, ikke 
feer Land paa 2 Miles ' 

…, SSerfom Egypten nogenſinde kommer ud af det 
Anarkie, hvori det er hedfæntet; derſom der oprettes 
én uafhængig Regiering dert, og den nye Konſtitution 
bliver bygget paa viſe Love, vil dette Land atter blive, 
hvad det har været, et af de vindſtibeligſte og frugtba⸗ 
reſte paa Jorden. Det bilde vare urimeligt åt love 
Lyblen, det for Tiden er beboet af Barbareſtene, den 
ſamme Velſtand, 
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i fer Revolutioner, der ere gaaede for fig & 
Lybien. * 9 


* 


Intet er mere ſkummelt end dette ——— ſtore 
Lands Forfatning i dets førfte Tidsaldere. Det begyn⸗ 
der førft at klare lidt op ved Carthaginenſernes Ankomſt 
dertil. Diſſe Kiøbmænd, der våre af Phoeniſiſt Her: 
komſt, bhogede 137 Aar førend Rom blev anlagt en 
Stad, hvis Territorium var i Forſtningen meget ind— 
ffrænfer, men ſtrakte fig i Tidens Længde over hele det 
"Land, der i vore Dage er befiendt under Ravn af Sta: 
ten Tunis, og fiden efter endnu videre. Spanien og Å 
de flefte Der i Middelhavet kom under dens Herredøms 
me. … Det fyntes, fom "en Mængde andre Stater 
maatte endnu forøge Maffen af dens uhyre Magt, da 
dens Wegierrighed kom i Strid med Romernes. Ved 
denne Tid, da dette ſtrakkelig Sammenſtod— ffede, 
reiſte der fi fig en faa forbittret og, vafende Krig imellem 
diffe tvende Nationer, at det var let at fee, at den 
ikke vilde ende fig uden med den enes ellev de andens 
Undergang. Den, der havde fin Styrke i fine Sader, 
fif efter de klogeſte og haardnakneſte Trefninger en af— 
giort Overvægt over den, der var fordærvet ved fine 
Rigdomme. Den ——— Nation blev Slave af den 
krigerſte. 

Sejerherren forblev i Befiddelfe af hvad han 
havde erobret til henimod Midten af det femte Aar— 
hundrede. Vandalerne, ſom af deres førfte Heftighed 
bleve drevne paa hiin Side Spanien, hvilfet de havde 
bemegtiget fig, gik over ved Herkules's Støtter Dog 
udbredte fig fom en Strøm i Lybien. Udentvivl ſkulde 
diffe Barbarer have haandhæver de Fordele de ved deres 
Indbrud havde forffaffet fig, derſom de dare vedblevne 
den Kriger-Aand, ſom deres Konge Genſerik havde 
vakt hos dem. Slappelſen i deres, Difsiplin, der 

II Deel. —— (9) 
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"fulgte paa denne Mands Død, brød Kraften i en Regie— 
ring, dev fun ftøttedeg paa denne Grundvold. Bellis 
far overrumplede diffe Folk i denne Forvirring, ud: , 
ryddede dem, og indfatte Romer; Riget i fine gamle 
Rettigheder; men det var fun for et Hieblik. De ſtore 
Mænd, der kunne danne en. tilvoxende Nation og 
bringe den til Modenhed, ere ikke iſtand til at gigre en 
"forældet og nedſiunken Nation ting igien. 
Dertil fremftilfe fig en ſter Mængde Grunde, ſom 
alle ere lige folelige. Den, der ſtifter en Nation henvender 
fig til en friff Yngling, fom føler fin Ulhkke, hvis idelige 
Mindelſe fremmer ham til Lærvillighed. Han behøver 
fun at viſe et velvilligt Anſigt ogen velvillig Karakter for 
at blive hørt, adlyder og elſket. Daglig Erfaring ffaffev 
hang Perſon Tillid, hans Raad Vegt. Man bliver ſnart 
nod til at erfiende hang ſtore Overfægenhed i Kundſta-⸗ 
ber. Han indffierper Dyden, der altid vil fane et 
faa meget fiørre Herredom, jo enfoldigere Diſciplene 
mær, Det bliver ham ikke vanffeligt at lægge Laſten 
for Had, hvilken den Laftefulde felv bliver der førfe 
Offer. … Han griber Fun, de Fordomme med Heftighed | 
ſom han fan vente fig at fane kuldkaſtede ſtrax; han ans 
vender Tidens Haand til at afjtiære Roden paa de ans - 
Dre, og Vankundigheden, ſom ikke er iſtand til at fomme 
efter Henſigten med hans Planer, giver ham Sikkerhed 
for et lykkeligt Udfald. Dans Politik rokker ham hundre— 
de Midler til at færte i Forundring, og man vil fnare — 
vife ham Wrbedighed. Han befaler da, og hans Befa— 
lingev ville efter Omftændighederne blive underſtottede 
med himmelſk Myndighed. Han er Ypperſte-Præéſt og j 
Lovgiver, medens han lever, efter hans Død faaer han " 
Ultere, bliver han tilbeder, bliver "han en Gud! — 
Dens Forfatning, der vil rette en fordærver Nation, 
er meget forſkiellig. Det er en Bygmeſter, der lægger 
Plan til at opføre en hy Bygning pag pande Ruiner; 
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det er en. dahe ger forføger paa at helbrede et ilt K 
raadent Legeme; en Viismand, der præfer Omvendel: 
ſe for Forhærdede. Han fan fun vente fig. Had, og 
Forfslgelſer af den nærværende Slægt, og den kom— 


mende Slægt vil han ikke faae at ſee. For megen 
Moie vil fan fun bhøfte faa Frugter, medens han 
fever; og efter fin Død fun faae ufrugtbare Beklagel—⸗ 
ſer. En Natiou gienfødes ikke, uden: i et Blodbad. 


Et Billede derpaa er den gamle Jaſon, fon Medea iffe 


funde gisre ung igien, uden ved aft ſtiere ham i Styk— 
fer, og kaage ham op. Naar den er nedſiunken, ſtager 
der ikke i eet Menneffes Magt, at bringe den paa 
Fode igien. Det ſyntes at være et Værk af en lang 


Rakke Revolutioner. Manden af Genie fuldender fin 
Bane for hurtig og efterlader fig ikke Afkom. 5 
Frygtelige ved deres Indretninger og deres Lykke, 


vabnede med Sverdet og Alkoranen, nodte Saracenerne 
i det fyvende Aarhundrede Romerne, der vare fvæftede 
ved deres Stridigheder, til at gaae tilbage over Havet; 


og lagde det nordlige Afrika til det vidtløftige Rige, 


ſom Muhammet nyeligen havde fiiftet med faa megen 
Hæder. Chalifens Vikarier reve fiden efter dette 
rige Bytte fra deres Herre; de til deres Aardaa— 


genhed betroede REE hævede de til ——— 


Stater. 
Denne Deling af Kræftér og Magten gav Tyrs 
kerne Mod. til at bemægtige fi fig dette vidtløftige Lands 


" fab. Deres Fremgang blev maaffee Hurtigere end 
de havde haabet; men fnart nedfatte en nye Revo⸗ 


lution diffe betydelige Erobringer til intet eller lider. 
Pacha erne eller Statholderne, der vare ſatte til 


at beſthre de undertvungne Lande, bragte denne Rover⸗ 
aand derhen, hvorpaa deres Nation allevegne har 
efterladt fig undſlettelige Spor. Det var ikke allene. 


Almuen, der var udfad for idelige Roverier; Under 
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trykkelſen ſtrakte ſig til Tropperne, endſtient de alle 


vare Ottomanſke. Diſſe Soldater, der havde mere 
Sind til at begaae Uretfærdigheder end til at taale 
dem, foreftillede Porten: ar Maurerne og Uraberne 
forbirtrede over de gientagne tyrannife Mishandlinger, 
vare paa Nippet til at giøre Opſtandz; ar Spanien 
paa fin Side lavede fig til af giøre fnarlig Indbrud; | 
og at den ufuldftændige og flet befoldede Armee havde 
hverken Styrke eller Billie til at forebygge diſſe mislige 
Tilfælde. Man faae fun eet virkſomt Middel til at- 
beffierme fig mod faa mange Planer — nemlig en 
egen Regiering, ſom under Serailets Beſtyttelſe og 
mod af betale det en Skat, kunde felv ſorge for fin. 
Bedligeholdelfe og fit Forfoar. Denne foreflagne Plan 


- blev antaget efter nogle Banfleligheder, Algier, Tunis, 
Tripolis ſik en Statsforfatning. Det er et. Slags 


Ariſtokratie. Formanden, fom under Navn af Den 
feder Reonbliten, bliver valgt af Krigsmagten, ſom 
altid er Corti, og ſom allene udgior Adelen i Landets 
Det er ſieldent at flige Valg feer blant Soldater uden 
Blods-Udgydelſe, og det er fædvanligt, at en Mand, 
der bliver valgt ved Blodbad, bliver fiden efter myrdet 
af balſtyrige Folk, ſom enffe at bemægtige fig hang 
Poſt, eller at fælge den for at bringe fig videre frem, 
Keiſerdommet Marokko ev, fFiont arveligt, dog udſat 
for de ſamme Revolutioner. Man vil her faae at'fee, 


"til hvilfen Fornedrelſe dette —— har AMG: en ſtor 


Deel af Kloden. 


5. Tripolis nærværende Forfatning, 

Staten Tripolis, der begrændfes paa den ene Side 
af Egypten, paa den anden af Tunis, har 230 Miles 
Kyſter. Endſtiont de iffe ere yderft frugtbare, vilde 
man dog let funne fordoble Folfemængden' paa den; 


ér 


af Mønten. ) g 


Endſtisnt diſſe Operationer ikke eve meget indbringende, 





faae en maadelig Underholdning. Tredive Dagreiſer fra 


Sand, hvor man fun meget ſielden finder, Vand. 


træerne, af Brøndene paa Landet, af Toldftederne og 


mene haver taget mærkelig af, er denne Reiſe ikke mere 

ſaa fordelagtig. Af alle diſſe Grunde er Handelen, 

ſom man drev over Land, bragt til intet eller kun 
- meget lidet. — 


fleſte ſlutte deres Kibb og; Salg i Hoved-Stadens Havn, 


- 
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efterdi Overflodigheden af Fiſt kunde bode paa det 
maadelige, der hoſtes, og felø dette blive bedre ved 
mere Arbeide. Der Indre af Landet er fun en Orken. 
Der feer man fun nogle vidt ſpredte Mauriſte og nogle 
Arabiſke Familier, ſom ere boefatte paa de faa Steder, 
hvor de have fundet faa meget Jord, at de deraf funde 


—* 


Hoved: Staden ligger det ynkelige og ſtatſkyldige Rige 
Fezen, hvis Indbyggere ere forte. Den liden gors 
bindelſe, ſom begge Landene have imellem fig, fan ikke ; 
vedligeholdes uden giennem Orkener af golde Flyve⸗ 


& - 


Republiken fan have en aarlig Yndrægt af lidet over 
en 400,000 Rigsdaler, der hæves af Walmesx 


Karavanerne fra Gademe og Tombut bragte for⸗ 
dum meget Guld til Tripolis. J nogen Tid have de 
været mindre rige og mindre regelmæsfige, Den fra 
SMaroffo bliver. ved at begive fig derril, naar den gaaer 
til Mekka, og naar den kommer fra dette af Muhame⸗ 
danerne hædrede Sted. Men da Antallet paa Pilegri- 


- andelen tilSøes ev lidt mere betydelig. De Le⸗ 
vantiffe Skippere gaae underriden til nogle af de flette 
Havne, hvoraf der gives faa mange paa denne umaa— 
delig ſtore Kyſt, for der gt tage deres Ladning; men de 


der ev meget bedre end ave de andre, og hvor man fin: 
der baade: Landets og frammede Handelsvarer ſamlede. 
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J 


er Republikkens Forbindelſer med — det dog endnu 
mindre. RL : Å 


Det er kun Toſkanerne og Veneianerne ſom 


—* 


Have en vedholdende Handel med Tripolis. Imidlertid 
blive de forſtes Handelsvarer aarligen ikke ſolgte hoiere 


end til en 30,000 Rigdaler og de andres flige ikke ſynder— 
lig over en 40,000 Rigsdaler, De forſte blive ved at 
ſtage under alle Toldſtedernes Formaliteter; de andre 
have befriet fig derfra, mod at betale aarlig lider over 
en 21,500 Rigsdaler MI! Fiſtus. Dette Handelsſted 
have de Franſke ikke brude fig om, endſtiont deres Her; 
re itte Sat afladet at holde en Agent paa Stedet. 


DIG alle Staterne i Barbariet var Trisponis 
den, hvis Fribytter-Skibe vare de ralrigefte og de bedſt 
ndruſtede. De gik ud fra Hoved-Staden, der berer 
ſamme Navn ſom Riget. 


Denne Bye, ſom man af dens prægtige Ruiner 
pg en meget godt vedligeholde ſtion Vandledning har 
; formodet, at være det gamle Orca, og fom idet minds 
—— maa være en Graftkſeller Romerſk Kolonie, ligger 
pan Strand ;Bredden i en Slette, der fun frembringer 
Dadler, og hvor man hverken finder Kilder eller Floder. 
Det var en af de forſte Poſter, ſom blev beſaͤt af Uras 
berne, da de giennem Xgypten git ind i Lybien. Spas 
nierne toge den 1510 og 18 Jar derefter gav Carl 
den femte den til de Malthefifte Riddere, ſom kun bes 
holdte den til 15517. Den er fiden efter bleven tvende 
Gange bombarderet af de Franſte, uden at diſſe Nevfels 
fer have betaget dens Soerovere noget af deres Driſtig, 


hed. De borgerlige Uroligheder, fom udpbørlig oms, 
tumle dette ulykkelige Land, have værer det enefte, der 


forſt haver ſpekket, og fiden betaget den fin Styrke til 
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6. Tunis's nærværende Forfatning. 


Tunis har ligeledes forfømr fin Søes Krigsmagt, 


ſiden Regieringen har fluttet Traktater med de nordi⸗— 


ſte Magter, og Corſika er faldet under de Franſkes pers 


vedom. Man har indfeet ar Beløbet af Priſerne neppe 


vilde afholde Bekoſtningerne paa Udruftningerne, og man 


har ikke vedligeholt ſynderlig andre Skibe end dem der 
vare nødvendige til at forfvare Kyſterne mod Landgan— 
gen af Maltheſerne. PL RAD SOREN SM 

Land': Magten har ikke lidet nogen Formindſkekſe. 


giorde ſtedſe Republikens faſteſte Stotte. 
Deres Børn udgiore under Navn af Counloris en 


anden Trop. Fra det førfte, de blive fødte, faa de Sold. 
Den førfte Betaling, de fade, ev 2 Aſprer eller omtrent” 


en Skilling. Den ſtiger med Alderen og med Trinnene 


til 29 Aſprer eller en 14/16 Skilling. Man nedfæt; 


ter den til det Halve, naar Sygdomme eller Saar ng; 

de diffe (Soldater til at gane ud af Tieneſte. 
En 7000 Maurer udgiør Statens Rytterie. 

Deres Sold er meget ringe, og de faae den ſom ofteft i 


"En 5 til 6000 Mand Tyrker eller Kriſtne-Apoſtater ud⸗ 


Fodevarer. Deres fædvanligfte Forretning er af hær | 


ve den Skat, der ev paalagt Araberne. | 
Diſſe Tropper have alle en Flint uden Bayonet 
og to Piſtoler i deres Delte. Tyrkerne ere desuden 


Bevæbnede med en Dolk og Maurerne med en mindre, 


Mod og Hidfighed maa tiene De ene ſaavel fom de ans 
dre iftedet for Taktik og Diſciplin. — 

Inntet Land i det nordlige Afrika har en faa betyde; 
lig offentlig Yndtægt, ſom Tunis. Bener 3,750,000 
Rigsdaler, Denne gode Forfatning, der for ganſke 
nyelig har fundet Sted, ev Fotgen af en lykkelig For: 
andring i Regieringen. Delen, ſom herffede med fine 


Tyrker, ev bleven ſtilt ved det meſte af fin Myndighed, 
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indfore de dog aarlig i Republikens Beſiddelſer kun for 
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ger fin Ladning i Land. 


der er gaget over til en Mauriſk Fyrſte, ſom under 
Navn af Bey beſtyrer for Tiden Sagerne med Under: 
ſtottelſe af et mere fiogt og mere ſindigt Raad. Udſu— 
gelſerne ere blevne lidet mindre; man har dyrket Jor⸗ 
derne mindre flet: og Manufakturerne have faaet nogen 
Tilvext. Der var ikke fynderlig Muelighed i at Dans 
delen med dét Indre af Afrika funde blive ſtöͤrre. Den 
bil altid indffrænfe fig til Omtuſtningen af nogle faa 
Artikler mod det Guld-Stev, fom bliver bragt igiens 
nem umaadelige Sandflugter og Udørtener. Men for⸗ 
bindelſerne til Soes ere blevne flere. Levanten har 
faner flere Produkter, og Handelen med Europa hav 
ogſaa giort nogen Fremgang. 


Endſkiont Engelland, Holland, Danmark, Sver⸗ 
tig, Venedig, Ragufa' og undertiden Toſtana holde 
Ronſuler i Tunis, beløber fig dog det, ſom der ſelges 
og kisbes af diſſe Nationer, til meget lider, 


Engelfænderne drive endog ingen Handel der, De 
holde fun en Agent, for at flaffe deres Flag mere 
Sikkerhed i Middelhavet: og for at aabne en UAffætning 
" mere for Heboerne paa Minorka. De Franffe allene 
obergaae alle deres Rivaler famlede, og imidlertid 


noget over en 400,000 Rigsdaler Handelsvarer. Til 
den Gevinſt, ſom denne Nation drager af det, den af— 
ſender, til den Gevinſt, den drager af det, den forer 
"tilbage, ſom altid er betydeligere, maa man lægge den 
Fordeel, ſom dens Skippere giøre fig paa Fragten, 
for at føre Republikens Fødevarer til alle Davnene 
i Levanten, og at bringe den, hvad diſſe Lande levere 
"til dens Forſhnelſe. Ethvert af diſſe talrige Skibe, 
der er i Avbeide ved denne Kyſtfart, betaler en 7 Rigs— 


LA 


daler for fin Anfring, og en lige Sum, naar det brin⸗ 
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—— betaler kun 2 Pro⸗ 


leg uderfom det: kommer lige fra det Land, der leverer 
det. Men Produkterne fra" Norden, eller andenſteds 
fra, ſom have været oplagte i Livorno, betaler 3 Pros 


ſent, ligeſom denne berømte Havns egne Produkter 
betale 11 Proſent, endog naar de blive addreſſerede 
til Jøderne. Regieringen havde tilforn forbeholdet 
fig udelukkende Handel med den Olie, ſom en Deel af 


Europa forſkriver til fine Sæbe; Syderier; Ægypten, 


Algier og Tripolis til ander Brug.” Den har givet 
Slip paa dette Monopol, men den lader ſig denne 


Opoffrelſe betale med meget. betydelige Afgifter. — 
Endffiønt Tunis har forenet en ſtor Deel af 


Handelen inden for ſine Mure, faae dog de audre Repu—⸗ 


blikens Havne, der ere fordeler: paa en Kyſt af J Mile, 


nogle Skibe. 


Den, der ev Tripolis nærme, er bekiendt under 


Naon af Sfax. Dens Bund er leeret. Den har ſaa 


lavt Vand, at de mindſte Skibe ere nodte til at ankre 


langt ude, og drive deres Mandſkaber over Evne, eller 


odelægge fi ſig med Bekoſtninger paa Baade. Omegnen 


tilbyder ikke Fødevarer til Udforſel. Men i Byen, der 


fornemmelig er beboet af Araber, findes der temmelig 


å betydelige Fabriker. 


Suſas Rede, der forſpares af tre Caſteller, 


hvoraf det nyeſte endog forfalder, endſtiont det endnu 


ikke ev færdigt, er meget farlig. Oſten- og Nord-Veſt— 


Vindene, ſom giennemſtryge den, forurolige Skibene 


nophorlig og bringe endog undertiden dem til af Grande, 


ſom ikke have havt Tid til at flygte fil Bugten Monoſter. 


Denne Uleilighed uagtet, ev den Republikens anden 
Plads. Det er Mængden af dens Olie og dens uld, 
ſom den har ſin Virkſomhed at takke. 


Tunis ligger i ſtinkende Moradfer ved Floden eller 


van Brinken af en Bakke. Endſtiont Luften ikke er reen, 
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endſtisnt Vandet er faa ſſet, at man; maae fſkaffe fig 
drikkeligt en 23 Mile derfra, har der dog inden dens 
Mure ſamlet ſig en 150,000 Indvaanere af de mindſt 
barbariſke i Afrika. Denne Bye ſtager i Forbindelſe 
med Havet ved en Søe, hvori der fun fan gane meget 
flade Baade, ſom kaldes Sandaler, Ved Enden af 
Denne Søe ér en ſmal Kanal der fører til Goulette, der 
man anſees fom Hoved; Sradens Rede, Den er over; 
maade flor; ſikker, nalmindelig lige i fin Bund og i 
fir Vand, fun. aaben mod Norden: Bind og lukket ved 
tvende Rader Bierge, der mød Norden fluttes af For; 
bierget Bon og Forbierget Zebib. 

Bizerte var meget berømt, da Staten underhold⸗ 
te en ſtor Mengde Galeier. Det var fra denne Havn 
man udredede dem. Det var i denne Havn de bragte 


Frugten af deres idelige gientagne Gøerøverier tilbage. 
Lidt efter lidt er Kanalen, ſom førte fra Reeden til 


Byen, bleven folde med. Mudder, og den er for Tiden 
fun ſeilbar for de ſaakaldte Sandaler. Andre, endog 
Koffardie Skibe, kunne iffe mere løbe ind i den, og | 
de ere nødte til at kaſte Anker paa en temmelig farlig 
Ankerplads. dn AR 
Vort: Farine, der nag paa Ruinerne eller i Nærs 
heden af det gamle Utica , var fordum, og ſtulde endnu 
under en anden Regiering end Maurernes, være en 
af de rummeligſte, ſikkreſte og Ser amts Havne i 
Middelhavet. Den forfvares af fire Forter, er lukket 
af en ſmal Giennemgang, fom for Tiden neppe er aa; 
ben for de mindſte Sfibe, og fom vil, ifald man ved; 
bliver ar forſomme den, ien fort Tid være aldeles fyldt 
med det Sand, ſom Havet beftandig fafter deri. Dog 
er den Arſenalet og det eneſte Tilflugtsfted for Soe-Krigs— 
magten, der nu tildags er indſtræenket til 3 Halvgalet; 
er og 5 Chebekker. Nogle Mile fra denne Bye ev det 


Sted, hvor Carthago ſtod. Levningerne af en ſtor 


* 
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Vandledning og nogle Vandkiſter, der temmelig godt 
ere vedligeholdte — er alt, hvad der er tilbage af en 
fan berømt Bye. Endog dens Havn er faa aldeles 
tilintetgiort, at Havet nu er en Miil borte derfra. 
Mafſten ved Mundingen af Zaifte, der ſkiller Tunis's 
og Algiers Stater, ligger Øen Galite, der er ſtiult med 


Hiorde og iſer med Muuleſler, ſom ere: ſogte i hele Le⸗ 
vanten. Dens talrige Indbyggere ere alle Ulden-Va—⸗ 


vere, eller Svampe-Fiſkere. Ikke langt fra denne 
He er Den Tabargve, ſom den Lomelliniſke Familie 
havde været i Beſiddelſe af i tvende Sekuler, da den 


1741 blev ſtildt ved, den. Genueſerne fik fra denne 


golde Klippe en Mængde meget ſmukke Koraller. i 


7. Algiers nærværende Forfatning. 


Veſten for Tunis er Republiken Algier, hvis Op— 


lande, der ligeſom alle Barbariets, endes ved Brkenen 


Sahara, ere bredere, folkerigere og mere dyrkede end 


man i Almindelighed troer. Man feer fun faa Byer 
deri, de flefte ligge paa Kyſterne, ſom have en 120 Mi: 
les Stræfning. iv — 975 
Den offentlige, Indtagt ſtaar ikke i Forhold til 
Antallet paa Menneſtene og Mængden af Produkterne. 
Gfatterne tabe fig i Almindelighed i de utroe Hænder; 
der ere fatte til at oppebæredem. De tre Beier eller 
Gjouverneurer i Oſt, Syd og Veft leverede Fiſkus fun 


b 


lider over 250,000 Rigsdaler, og give Tropperne fun 


henved en 24,400 Rigsdaler, — Hoad Statens Udgifter 
fordre mere, bringes tilveie af Toldftederne, af Kron— 
Godſer, af hvad der ydes i Kornvare og i Qvæg, og 
af hvad, mererilfældigt der kommer ind af Priſer, oder 
gisres paa Søen, og af Sfaver, der fælges. 
Tyrkerne og Tyrkerne allene udgiøre Landets for; 
nemſte Krigsmagt. De ſtulde være 12006 Mand, 
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men deres Tal ev aldrig — Uf: bette mægtige Korps 


- er der Deien bliver valgt, hans Naſtbefalende og Med⸗ 


lemmer af Divanet blive tagne. 

Deſcendenterne af diſſe ſaa ſtærkt privilegerede 
Menneſker "falder man Couldris. Antallet paa dem 
belobe fig til 60,000, der alle ere i Regieringens Tiene⸗ 

fie og blive betalte paa ſamme Maade fom i Tunis. 

Rytteriet, der ev omtrent 20000 Mand, beſtaar 
fun af Maurerde have en ringe Sold, de føre Krig 
mod Araberne eller de blive brugte tihat forſvare Provind⸗ 
ſerne, eller de blive fatte tilsat indfræve Skatterne. 

i Foruden faa ſtor en Armee, der altid bliver fjols 


det, kan Regieringen, derſom det giores fornøden, ops. 


yde Maurerne, der beboe Sletterne, og dem, der be— 
boe Biergene. Begge begive ſig ufortovet under Fa— 


nerne, og angribe Fienden med megen Forvovenhed. 


Styrken til Søes kommer ikke Landmagten nær. 
Paa den Tid, Forfatteren ſtrev, indſtrankede den fig 
"til 17 Skibe. I paa 50 Kanoner, 2 Fregatter paa 34 


mæ — 


- 


— 


æg 42 Kanoner, 5 ſtore Pramme, 2 Chebekker, 4 


Halvgaleier og 3 Galioter. Endeel, af diffe Skibe, der 


alle ere beſtemte til Fribytterie, tilhøre Staten, andre 


Regieringens Betiente, nogle endogſaa blotte Private. 
Euhver Reder gior felv Bekoſtningen paa Udredningen, 
og deler Fordelen med, Fiſtus og Mandſtkabet. Sad— 


vanligen fader Deyen fig levere de Priſer, ſom have. 


Byguings-Tommer og Krigs-Forraad inde. Han ſkul— 


de betale Vordien deraf, men Godtgiorelſen ſtaar aldrig 


i Forhold til Opoffrelfen. 

De Skippere, ſom Landet Algier faner aabent 
for, funne lande der paa 778 Stader. ' 

La Calles Havn, der ikke er langt borte. fra Tu: 
nis's Grændfer, ev, temmelig god, men den fan ikke 


rumme uden 576 Skibe. De, der løbe i den, ere 
alle Franſte. Nogle Private af denne Nation fik 
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1560. af den Manriffe- Fyrſte, ſom regierede dette 
Land, i Forfov til at oprette et Etabliſſement deri til 


Koral⸗ Fiſkeriet. Forjagne 8 Aar derefter af Tyrkerne 
bleve de atter boeſatte der 1597, men for” atter at blis 
ve uddrevne. Man faldte dem tilbage paa ny 1637, 


og det blev dem tilladt igien at reiſe et lille Feſtnings— 


Vark, der i gamle Dage havde været opbygt under 


Navn af Franferigé Baſtion. Snart kiede af et Sted, 


der er faa ubefven, forftyttede Intereſſenterne deres 
Loge til Calle, ſom Engellænderne vare blevne nødte 


tibat forlade. Selv bleve de fnart fordrevne, og man 


tillod dem ikke at træffe ind: i deres Poſt igien, førend 
efter de Bombarderinger paa Algier, fom 1682 
og 1684 bleve iverkſatte Let Ludvig den aus 
Befaling. 

J AMaret — fik et magtigere Selſkab end de 


—— udelukkende Handel paa en temmelig vidt; 


løftig Stræfning af' Kyfter ved en Traktat, ſom endeel 
Gange ev bleven fornyet, og ſom Landſynligen vil blive 


vedligeholdt, fordi Vilkaarene i den ere fordeelagtige 


for Krigsmagten ſom den Skat tilhører, der er Grund— 


volden til den. Endeel Kompagnier have Tid efter. 


andan brugt dette Monopol med mere eller mindre For⸗ 


deel. Siden 1741 ev det i et Selſtkabs Hender, der 


i Marſeille har oprettet en Fond paa 250,000 Rigédas 
ler, der ev delt i 1200 Aktier, hvoraf 300 —— 


Denne bersmte Stads Handels ; Kontor, 

Selſtabets førfte Operationer vare uheldige. 
Stzerovernes og de Indfodtes Plyndringer, Konkur⸗ 
renſen med Snighandlere,/ uredelig Forvaltning havde 


1766 nedſat dets Kapital til henved en 119,000 Rigs-— 


daler. Siden denne Tid er dets Handel gaaer faa 
liytfelig, ar der til ſidſte December 1773 havde henved 
940,000 Rigsdaler, foruden uviſt Tilgodehavende og 


Wardien af dets Bygninger og nogle Handelsvarer, 


fram lage uſolgte i dets Magaſiner. 
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Sul det — belob ſig til lidet, og, det w 


fornemmelig med Penge at det gior fine Indkiob af 
Koraller, Bor, Uld, Talg, Huder, og ifær Korn. 


J AMaret 1773 indførte det i Riget 84,336 Ladninger 


Hoede; 16173 Ladninger Byg, Bønner, 
100 til 120 Skibe, fom i Fragt fofie omtrent en 
100,000 Rigsdaler blive aarligen ſatte i. Arbeide med 
diſſe Trausporter. 

Endſkiont det har — i og i i Calle, 
er det dog i Calle Sæder er for dets Oprationer. Det 


er det endog tilladt at have nogle Batterier og nogle 


Soldater i et befæfter Kontor, for at beſtytte fig mod 
Kaperes Plyndring og Naboe— Maurernes Angreb. 

Hoffet i Verſailles er ofte blevet dadlet, 
det har ſammentrangt diſſe Handels Forbindelfer i et 
Privilegies Baand. 
forviſſe Provence Underholoning, 
dette Middel dertil, fordi Korn: Udføvfelen | er ag ſielden 
tilladt i Barbariets Stater. 

Bone ſynes at være det gamle —— Man 
erkiender der nogle ffionne Ruiner igiennem det driftis 
ge i den Mauriſte Smag, Det vilde være fer at fane 


ei magelig Havn til denne Bye, der allerede har en 


ypperlig Reede. Dette nye Tilflugtsſted vilde være tils 
ſtrakkeligen beſtyttet af nogle Faſtningsverker, ſom 
have været der længe under Navn af det Genue⸗ 
ſiſke Fort. 

Bugie er et mane ſtort Oplags Sted af Olie 


og Bur, ſom avles paa Naboe-Sletterne; og ifær af 
Jern, fom bliver bragt dertil fra længere bortliggende 


Bierge, der have Overflodighed af Miner. Endffiønt 
dens Reede ev alt for meget udfat for Norden-Vindene, 


fane Republikens Eſtadrer dog der, førend de der 


bleve —— af Engellxnderne —— SMS: 
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og Hirſe. 


Man hav ikke feer, at man maatte 
og af der var fur 


fordi 


i st har 


De Oldſager, ſom Tedelis indſlutter, beviſe at 


det fordum har været er betydeligt Sted. Man marker 


end paa dens Strandbredder Sporene riflen flor Dem? 


ning, der ſandſynligen gif ud i Haver og dannede den 


Hamp, Frugter, Balg-Frugter, Viinſtokke, der endog 


en Havn. For Tiden er det fun en meget flet Rede, 
hvor der ofte forgane endeel Stibe, ſom gade dertil for 
at indtage Ladning. ; 

Algier, Hoved; Staden i Staten, hæver fig ſom 


et Amphitheater paa Brinken af en Bakke, der er fro 
net med et Kaſtel. Deng —, af S laver meget vel 


dyrkede — Omegn er bedakket med. Korn, Riis, 


ere plantede af de fra Grenada fordrevne Maurer. 
Denne Havns Ind- og Udføb ere meget vanſkelige. 


Den ev meget ſmal og har ikke Band nok til Krigs, 


Skibe. Koffardie-Skibene eve iffe engang i Sikkerhed 


og Nordoſt. Reeden danner en Halv-Sirkel. Bun—⸗— 


ER 


der i haardt Veir. De fiøde ofte paa hinanden og 
brækkes undertiden itu, naar det blæfer, ſterkt fra Nord 


Den i den ev god; men da den ev udfat for de ſamme 
Vinde fom Havnen, ere Stibene ligeſaa plagede der 
i Stormveir. 

En stil 6 Mile fra Algier ligger Sercelles. Denne 


- Bye har en Viig eller en lille Bugt, hvor der anfre en 


"Mængde Baade. Landet er der meger lavt; Landſtrak— 


ningen meget ſmuk, og det er det ————— Sted 
paa Kyſten til en Landgang. 

Arſew, hvis Udenværfer ere deilige, mage være 
de gamles Arſenaria. Man finder dev temmelig ſtion— 


ne Levninger af endeel Mindesmærker, " Dens Reede 


er ſikker, magelig og temmelig ſogt. Der kunde der 
med faa Bekoſtninger indrettes en Havn, ſom kunde 


modtage de ſtorſte Stibe. Den ligger af de Mauriſke 


Steder nermeſt ved Oran, ſom Spanierne bemægtigede 
fig 1509, fom blev dem frataget 708; og fom de toge 
igien 14857 for iffe mere at miſte den. 
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ARON Antallet paa de — Skibe, ſom aarlig 
lobe ind i de Algierſte Stater, afverler efter Omſtæen⸗ 
dighederne. Det er aldrig betydeligt. Den overflo⸗ 
digſte Hoſt bringer ikke over 100 dertil. Et Franſk 


Skib, ſtort eller lidet, ladet eller tomt, betaler for 


fin Ankring 315 Rigsdaler, og denne Cart er endnn 
hoiere for de andre Nationer. Alle uden Forfkiel 
ſtulde de erlægge 3 Proſent af alle de Handelsvarer, 
de føres men denne Afgift bliver nedſat til 2 ved Ind⸗ 
retninger, ſom man treffer med Forpagterne af Told— 
ſtederne. Bed Udførfelen ere Landets Kornvarer ikke 
underkaſtede noget Paalæg, fordi Regieringen er den 
eneſte, ſom handler med dem. 

Endſktont Engellænderne, de Danſke, Hollan— 
derne, de Svenffe og Venetianerne ikke erfare nogen 
Kortrædelighed pan Algiers Reeder, drive diſſe Natio— 
ner dog fun meget liden Handel der, De tre Fierde 
Dele af Handelen ere faldne i de Franffes Hænder, 
hvis aarlige: Salg dog iffe overſtiger 42,000 Rigédas 
ler, eller Indtiob 125,000 Rigsdaler, "2650 Sent; 
ner Uld, 5000 Maader Olie, 16000 Maader Korn, 


—5— Huder, dertil indſtrænker fig hvad de udføre, 


J differ Beregninger indbefattes ikke der Kongelige Afri— 
kanſte Kompagnies Operationer. 


8. Marokkos nærværende Forfatning. 

Marokko har: været ligefaa ofte og ligefaa grue— 
ligen omtumlet , fom det øvrige novdlige Afrika; men 
det er iffe fommer under Tyrkernes Aag. Endog de 
af dets Provindſer, ſom havde værer det frarevne un; 


der Navn af Rigerne Fez, Sus og Tafilet, ere efter⸗ 


haanden bleyne igien forenede med Rigets Stamme. 


En eneſte Deſpot beherſker for Tiden dette umaadelige 


ſtore Land efter fine Luner, og næften altid udfovævende 





& 


— 


— 


bd 


og blodtorſtige Luner. 
hav ladet ham uſurpere, fortſottes uden andre regel⸗ 


mesſige Tropper end en fvåg "Garde af frygtagtige 
Negre. Med diffe af fine Slaver, ſom det i Tilfælde - 
behager ham at falde ind under Fanen, er det hån allene 


. fører Krigen. Hans Styrke til Søes er iffe ſynder— 
lig mere ſtremmende. Den indffrænfer fig til 3 Fre⸗ 


gatter, 2 Halvgaleier, 3 Chebekker og 15 Galioter. 


Sée-Roveriet har hidindtil været deres eneſte Forret 
ning. Man fulde tænfe, at dette Plyndrerie engang 
vilde tage en Ende, derfom det. var fornuftigt at gibre 
ſig Regning paa en Tyrans Redelighed, eller vente fig 


åt hans Eftermend engang vilde” antage menneſtkelige 
Grundſatninger. Frier af Udſugelſer og Nedſablinger 
uophorlig ødelagt Land, maa den offentlige Indtegt 
være liden. " Imidlertid ere Udgifterne endnu mindre. 
Det, man kan fpare, lægges tilen umaadelig ſtor Skat, 


der fra meget gammel Tid er bleven oprettet af hvad 
der plyndredes fra Spanien, -og fiden efter beſtandig 
forøget af en lang Rakke meer eller mindre gruſomme 
Fyrſter, ſoin anſaae Gulder for alt og Nationernes 
Bel for intet. SES NR SE RET | Jr 
Denne brændende Torſt efter Rigdomme har for— 
plantet fig fra Tronen til de private Kaar. Aarlig 
drager der fra Byen Marokko, Hoved; Staden i Sta: 
ten, førend dens Fyrſte havde foretrukket den Mekinez, 
en Karavane, ſom gaar til Over-Guinea for at hente 
Guld. Førend den kommer dertil, maa den giennem— 


reiſe en Strekning af 500 Mile; "200 i Riget fold, 


500 i Ørken Sahara, og 100 efter at den er fommen 

hd af denne Midt i denne Ørken, hvor der er kun 

goldt og opoynget Sand, hvor man ikke kan reiſe uden 

om Natten, hvor Gangen nodvendig er meget langſom, 

hvor man, ſom paa Oceanet, maa lede ſig frem ved 

Kompaſſet og Stiergernes Lob, har Naturen lagt et 
Tit Dele" (19) 


Den ødelæggende Magt; man 
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mindre vildt Landſkab, ber har Overflødighed af — 
og Salt-Miner. . Man belæffer Kamelerne med dette 
Fosfile, der er faa nødvendigt, og det bliver bragt til 
Tombut, hvor man faaer Gud i Bytte. 

Dette koſtbare Metal firfulerer ved dets Ankomſt 
til Marokko kun meget ſielden der» Det bliver nedgra⸗— 
vet der, ligeſom under alle de Regieringer, hvor Rig— 
dommene iffe ere ſikkre. Dette er ogſaa de Penges 
Skiebne, ſom Curopæerne indføre i Riget giennem de 

9 vane der ſtaar dem aabne. 

Den nærmefte ved Algier er Tetua. Den er ſik⸗ 
ker, med mindre det blaſer ſterkt fra Oſten, hvilket 
ſielden ſterr. Floden Bousfega, ſom lober deri, tiener 
til Tilflugtsſted om Vinteren for nogle Korſarer. Be— | 
færtningen i Gibraltar lod der tilforn kiobe de Belgfrug⸗ 
ter, de Kreature og Frugter, der vare den nødvendige 
til Dens Forbrug; men denne Handel er gaaet ind, 
fiden Landers Fyrſte hav villet, at Stor ; Vrittaniené 
Konſul ſkulde vefidere i Tanger. 

Denne Bye, der 14712 blev erobret af Portugi⸗ 

ſerne, blev 1662 givet Engeffænderne, ſom forlode den 
efter at de havde befiddet den i 22 Aar. Ved dereg 
BortgangderfraloddeenDæmning ſprenge, ſom de havde 
anlagt, og ſom fatte de ſtorſte Skibe i Sikkerhed. 
————— af dette ffiønne Verk har giort Adgangen til 
Bugten meget vanffelig. Ei heller ſtulde den være af 
nogen Vigtighed, derſom Mundingen af en Flod, ſom 
man feer i det Inderſte af den, ikke tiente de flefe af 
Rigets Salioter til Tilflugt. Tanger er til Gibral— 
tars Korfynelfe traadt iſtedet for Tetuan. Forbindel— 
fon imellem diſſe tvende mauriffe Byer bliver afſtaaret 
ved Kortet Ceuta, der ikke er ſtilt fra Spanien, fom 
Det tilhører, uden ved et Stræde af 5 Mile. 
Arrache ev der naturlige Uffætnings : Sted for 
Aſcar, en af de ſtorſte og frugtbareſte Provindſer i Ris 
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get. Denne Fordeel, en lykkelig Beliggenhed og dens 
gode Havn maae lidt tidligere eller fildigere give den 
nogen. Virkſomhed. For Tiden er den fun beboet af 
Soldater. Siden det Angreb, ſom de Franſke forſogte 
derpta 1768, har man iftandfat de Feſtnings— Værter, 
der vare anlagte af Spanierne, da de vare Herrer 
af Stedet. 

Sale var for ikke længe ſiden en noſten nafhæn⸗ 
gig Republik tinder en Regent, ſom den fatte fig ſelv. 
Dens Beliggenhed midt i de Lande, ſom ſtaar under 
Marokko, fatte den iſtand til at ſamle en Mængde 
Kornvarer. Deus Indbyggere vare baade Kisbmænd og 
Soerovere. De have næften nedlagt begge diffe Hand— 
- teringer efter at de ere blevne undertvungne, og deres 
Rigdomme berøvede af den nubærende Fyrſte, medens 
hans Fader fad paa Tronen. En Sand-Bank, der 
ſynes beſtandig art tage til, tilſteder ikke andre Skibe af 
løbe ind i Floden, end de, der ikke ſtikke meer end 6 til 7 
Fod dybt; men Reeden er ſikker fra Enden af ——— til 
Enden af September, 

Muley Muhammet vilde anlægge en Handels— 
Stad paa Halv;Øen Fedale, og man havde begynde 
paa de fleffe Bygninger, En Rede, fom er fiffer til 
alle Aarets Tider," endſkiont Haver er der beftandig & 
Opror, havde fadet ham fatte Tanke om dette Anlag. 
Han har opgivet det, ſiden man har giort ham det be— 
gribeligt, at det vilde være en ſpildt Udgift paa en Kyſt, 
"Dér er yet allevegne tilgængeligs . 

J Aaret 1769 forlode Portugiſerne Mazagan, ef; 
ter åt SØ havde nedbrudt alle dens Verker. Siden der 
Tid er Stedet naſten øde: Dets Reede ér magelig om 
Sommeren for ſmaa Skibe; men Krigs-Skibene ere 
endog paa denne Aarstid nødte til at hulde rum Søe: 

Sakhy hår en meget rummelig og en Deel af Aaret 
meget ſikker Havn, men ſom er om Vinteren alt for 
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meget udſat for færfe Vinde fra Syd⸗SydVeſt. Dens 
Beliggenhed midt i en overflødig paa Gods og Menne— 


ſter riig Provinds, havde giort denne fløre Bye til det 
neſten almindelige Handelsſted for alle Rigets Produk⸗ 
ter. Den har for kort ſiden ſeet fig ſkilt ved denne For: 


deel af Mogador, der er bygt paa den veſtligſte Pynt 


af Afrika. 


—* 


Dette nye Oplagsſteds Havn er fur en Kanal, * 


der dannes af en Øe, ſom ligger en 500 Faone fra 


Landet. Man gaaer ind i og ud af den, med alle 


Vinde; men den er ikke dyb nok til at modtage ſtore 
Skibe, og Ankringen deri er ikke ſikker i haardt Veir. 
Strommene ere faa ſtridige, at det ev Krigsſtibene 
umueligt at kaſte Unter paa Kyſten. Endſtkibnt Jord: 
Bunden,» der omgiver dette Sted, ikke lader fig godt 
dyrke, hav dog den Deſpots Lune, der endnu beherſter 
Landet, giort det til det vigtigſte Dandelsfied i, fine 
Stater, endog betydeligere end alle de An rg: ang 
mentagne, 


ES 
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Sainte-Croix, der ligger i — Sus under den 
zote Grads Brede, er der ſidſte Søe; Sted i Reifer; 
dommet. Dens Reede ev bekvem og meget fiffer endog 
- for Linie: SFibe, men fun om Sommeren. Den var 
fordum et temmelig ſtor Handelsſted, hvor Skipperne 
fandt Produkterne ſamlede fra et vidtløftige temmelig 
vel dyrket Land, og hvor alt det Guld, Tarudant faar 
fra Tombut, blev henbragt. Byen gif ud af Portugi⸗ 
- fernes Hender for at gaae tilbage under Maurernes 
, —— uden ganſte at tabe fin Vigtighed. Ce 


Fovrdffielv, .dev 1731 ødelagde en Deel af den, blev - 


den til mere Sfade, end denne Forandring. Den 
ſtulde maaffee være kommet fig af denne Rød, derſom 
ifte Muley-Muhammet i et Unfød af Vrede, hvortil 


man ikke veed Grunden, nogle Aar derefter havde for⸗ 


—3324 
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drevet Indbyggerne fra den, for at ſatte en Kolonie 
Negre i deres Sted,” 

Marokko faar fun faa Europæiffe Skibe. Dets 


Havne ere lukkede for endeel Nationer, og Engelland, 
Holland og Toſkana, ſom have Traktater med denne 


— Maͤgt, giøre fig ikke fynderlig Fordeel deraf. For at 


give denne, maaſkee for meget forſomte Handel, nogen 


Kraft, blev der 1755 i Kibbenhavn oprettet en Fond— 


af omtrent en 250,000 Rigsdaler, der blev delt i 500 
Aktier, hver paa. 500 Rigsdaler. Dette Selffab 
ſtulde vedvare i 4o Aar, men hvad Grunden end har 
været dertil, har det iffe fuldender Det Halve af fin 


Dane”, Endſkiont Franferigs Handel med. dette. 


+ Tor at berettige og fuldtændiggiøre denne Efterretning, 
tilføjer Overfætteren følgende af A. Schyttes Danm, 
og Norg. naturl. og polit, Forfatning S. 482 og følg, 

Handelen med Marokko ev begyndt under Frede— 
rik den ste, Kongen ſendte Oberſtlieutenant Longe— 
ville med tvende Krigs- og 3 Coffardie-Skibe £ For; 


aaret 1751 til det keiſerlige marokkanſte Hof, for 
ſammeſteds at flutte en Handels- Traetat. Det var 
Kongens Henſigt hermed at tilvende Underſagtterne de 


ſamme Fordele, ſom Engellænderne, Hollænderne og 


de Franſke havde i Handels-Gagerne, i Havnene Gaf— 


ex fla og St. Croux. Longebille landede med fin Efgqva- 
dre ved Mogador, der ligger tåbe langt fra Saffia: 
han kom til Landet, lod fig efter en Fortælling af en 
franſk Kiobmand, Joſeph Stephan Rej, og en Jøde 


Bugalgo, forlede fil at forbigaae Keiſeren, Mulei 


Uli, og i dets Sted begynde Underhandlinger med 


Prindſen, hans Son, Sidy Mahomed, Gtatholder i 


diſſe Soe-Havne, af, hvilfen han tilforhandlede fig det 
føgte Nederlag af Varer, ja inſinuerede fig ſaaledes: 
, — at han udvirkede den Ordre, at alle fremmede band: 
[ene Nationer ſtulde retirere fig inden 40 Dage, 
hvornceſt den ovennævnte franſke Klobmand, Sel, blev 








































































Rige ikke frigev høiere end til 1767, faa ere dog denne 
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Krones Operationer i betydelig Grad de vigtigfte, og 


"antaget til Conſul. | Gidy Mahomed bragte vel fin 
Fader fil at ratificere Tractaten, imodtage de fendte | 


ſom ſtreed ganſte imod Engelands og andre Magters 


Tractater, ſogte Leilighed at giore Longeville mis— 
tænft,… ſom den, der under Pratext af at handle, 


vilde gisre fig til Herre over diſſe Havne; „thi hvor— 
for,“ hedde det: „ſkulde han ellers have indfunden 


” yfig med Stigs - Sfibe, der ſaavel vare forſynede med 


J 





„Folk eg Krigs-Ammunition; Keiſeren kunde med 


„Told og andre Paalag forffaffe fig langt ſtorre For— 
udele, end de, han funde haabe af de Danſte.“ Kei— 


feren forlod fig til Foreſtillingens Rigtighed, giorde 


Den fluttede Tractat fil intet, lod Longeville arreſtere 
i Davnen tilligemed 30 til 40 Mænd, der fandtes 
paa Landet af hans Folk. Hans Papirer bleve ham 
fratagne, og de danfe Kobnands-Varer ſeqpeſtrerede. 

Longeville fif omſtder Leilighed til at foreſtille Hof— 
fet fin Uſkyldighed; mén fik intet andet Svar, end 
Dette: Han maatte forblive i Arreſten, indtil man 
ved en Gefandt havde faaet noiere Underretning fra 
hans Konge om hans Henſigter 10. Zumbel Samuel, 
en Portugis-Jode, blev fendt i denne Henſigt til der 
danſke Hof med ci Brev, hvoraf Indholdet var, „At 


Regieringen havde taget Longeville i Beſkyttelſe imod 


Almuen, der ellers havde revet ham i hundrede tu— 
finde Stykker, ſiden de havde ham. mistænkt for at 
ville bemægtige fig Havnene. Og, hvad de danffe 
Barer angik, [da havde man taget dem i Forvaring, 
for at redde dem. for Pobelen ꝛc.“ 

De medbragte Barer, der beſtod [en Caroſſe, 
Chineſiſk Porcellin, Uhrer, Thee, Speile, Brocader, 


Floiel, Perler, Daaſer, Flinte ꝛe., vare I faa ged 


* — 
* 


. &oræringer ꝛc. Men de øvrige Europger, misfor= . 
noiede med. det Privilegium exclusivum, fom de Dan 
" fie havde faaet paa Handelen paa St, Crur og Saffia, 
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imidlertid — det, der aarlig ſelges, ikkke 

ſynderlig over 83000 Rigsdaler; og det der kiobes 
ikke — Rigsdaler. ile 

J——— at Almuen iffe ſkulde beſkadige eller ftiæle 

dem bort; thi de bleve i Procesſion førte tik Slottet. 

"Kongen værdigede ikke Føden af give ham noget 
ſkriftligt Svar til Keiſeren; men ſendte Capitain 
Luzov med nye Inſtruection til Saffia paa Fregatten 
Chriſtiansborg. Luzov var ikke faa haſtig kommen til 
Saffia, førend Tractaten med Kongen af Danmark 
blev bragt i Rigtighed; Longeville kom i Frihed med 
de ovrige Fangne. Ved dette nye Venſtab og ad= | 
ſkillige andre Tractater med Africanerne blev Spa⸗ 
nien, der hav fvoret diſſe Folk ct evigt Fiendſkab, fag 
fortrydelig, at den. brød fin Handel og Venſkab med 
Danmar. 

Sagen blev bragt i Rigtighed ved et mindeligt 
Forlig; herefter blev det Afrieanſte Compagnie befTut: 
tet den 51 Martii 1753, Octroyen var paa 40 Aar. 
Compagniet fik Privilegium exclusivum paa Handelen 
fra den 36te til 22de Grad, og funde føre ſamme van. - 
Gaffia, Gt. Crur og andre Pladfe, Indholdet var: — 
7) Compagniet fif af Kongen Ret til at giere ſaa— | 

danne Reglemens og Foreninger imellem ſig, ſom 
de maatte eragte tienligg til Compagniets Fordel, 

2) Compaguiet blev tilſtgaet Oplag i Kisbenhavn af 
de africanfe Barer, ſom de der tilforhandlede fig. 

3) Tolden blev regelret ſaaledes: At der af det, ſom 
er indkommen og igien udføres til fremmede Stæ: 
der, ſtulde ved Bortſendelſen betales 1. Procento; 
af det, ſom forbliver i Landet, 23; af, hver ind 
gaaende Skibs-Ladning 2 Rolr. til Acciſe. Alle 
Slags fremmede Barer, ſom indkiobes til Hande— 
lens Drift, fEulde være befriede baade i Kiobenhavn 
og Hreſundet fra Told, Conſumtion og Aceiſe. 

Heri ſkeede ſiden nogen Forandring,» f— Er af 
* De trane og uldne Barer, ſom vare fornodne til Silke⸗ 
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: Alt hvad der — i — Stater, og alt 
hvad der udføres derfra, betaler 10 Procent. Ethvert 
Skib maa desuden levere 500 Pund-Krud og 10 Kug— 
fer til 10 — 12 Pundiger, eller en 120 Rigsdaler i 
Benge. De Spanſtke Mønter ere almindeligt i Brug, 

SYN men affe andre bleve tagne efter deres Vægt og deres 
* MAL Finhed. 














9. Oprindelſen til Soee⸗ R — vaa den Mord: 
lige Kyſt af Afrika. Midler til at hem: 
de me det, sg d 


— Det Skilderie, man her har givet over Landene 1-4 
Barbariet, hav ikke kunnet ander end forekomme afſtye— 























og Uldne— Manufakturer, betaltes ingen Told eller 
anden ſlig Afgift; men f Die, Olivers, Capres, 
Roſiner, Mandeler ꝛc., naar de forblive i' Landet, 
ſpares den ſodvanlige Told, omen intet, . naar de 
udføres, 

Kongen lovede ———— en 5— i Krigstider 
— billig Betaling. 

Compagniets Fond beſtod af 500 Actier, hver 
Aetientil 500 Rdolr. Handelen var i Begyndelſen 
fordeclagtig, faa meget mere, ſom der varte i Begyn— 
delſen iffe faa mange Magter, der havde fluttet Trac- 

gter med diffe Folk, ſom fiden efter; og de Danſtke 

"havde Leilighed i følgende Tider at drive en anſeelig 

Fragthandel i Middelhavet, medens de øvrige Euro— 

” ”wæiffe Magter deels havde Krig med hverandre ind— 

byrdes, og deels ſtode ikke i Forbund med diſſe afri- 
kanſte Stæder, 

For nærværende Tid er der lidet at vente ved 
denne Handel, hvorfore Handels: Compagniet blev op— 
hævet, og Handelen frigiven 1768 ved et Proelama 
af 20 Mal, da Intere ſenterne ſtiftede alle ——— 

niets Efferter imellem fig. ' 
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ligt. Den odelagte Forfatning, hvori man har ſeet 


dem nedſankede, er blevet en nødvendig Folge af diſſe 
Nationers Tilboielighed til Søe: Reveriet. Denne — 


i diſſe Lande meget gamle — Smag. tog. meget til efter 


at de havde affaftet et fremmet Aag. Den blev til Li— 
Rak i Anledning af en Begivenhed, ſom gav— deres 
Soe-⸗Magt en hurtig Tilvext. 

Undertvunget i endeel Sekler af Alkoranens Til 


hængere, havde Spanien endelig bragt det ſaavidt, at 


det havde brudt fine Lænfer og igien undertvunget Mus 
hamedanerne. Det vilde have at de ffulde være 


Kriſtne. En novervindelig Modſtand bragte dets Nid— 


Fierhed i Forbittrelſe. Dets Forblindelſe gif faa vidt 


at det affolfede- Staten, for at venfe den fra Underſaat— 
ter, der vare der mistenkte og af en forhadt Religion, 
De flefte af diſſe Fordrebne føgte et Tilflugtsſted i Bar: 
bariet. Deres nye Fædreneland kiendte alt for lider 
til Dandel og Vindſkibelighed, at de der kunde føre fig 


deres Talenter til Nytte eller giøre fig Fordele af deres 


QX 


Rigdomme. Hævnen giorde dem til Fribyrtere, J 

























Forſtningen lode de fig noie med at plyndre deres Un— 


dertrykkeres vidtløftige og frugtbare Sletter. De over; 


rumplede de lade Indbyggere i Valencias, Grenadas og 
Andaluſiens rige Land: Egne, paa deres Senge, og 
bort førte dem ſom Slaver. Siden efter foragtede de 
Det Bytte, de giorde i de Lande, hvilket de forben ſelv 
havde dyrket, De byggede fig fiore Skibe, angrebe 
andre N ationers Flag og paatvang de ſtorſte Magter i 
Europa den Sfiændfel, at giove dem aarlige For erin⸗ 
ger, ſom, hvad Navn man end ſminker dem med, dog 


ev en virkelig Skat. Man hav undertiden fraffer, um 


dertiden jdmyget diffe Sgersvevre, men man har aldrig 
ſtandſet deres Vondringer og dog vilde intet være 
lettere. * 


















































































































ok REP 


— 154 — 


Araberne, der banke om i Srkenerne; — 
gamle Indvaanere, der dyrke Markerne; Maurerne, 
der ere komne fra Spanien, der for ſtorſte Delen ere 
boeſatte paa Kyſterne; ſom man foragter, 
ſom man undertrykker oß fornxrmer; alle Nationer 
paa dette Faſtland forbande det Aag, hvorunder de 
knuſes, og vilde ikke gisre ſig mindſte Umage for at 
" haandhæve dets Vedvarenhed. 


Ingen fremmed Hielp vilde forhale bets Under 
gang et Hieblik. Den enefte Magt, fom man kunde 
formode af onſte der vedligeholdt, nemlig der Ottoman— 
fie Rige, ev alt for lidet tilfreds med den tomme Titel, 
man forunder den af Beſkytter, og ikke paaholden nok 


paa det Navn, man giver den af Religionens Overho— 


ved, at den ffulde' tage nogen virkſom Andeel devi, 
Forgieves vilde man føge ar formaae den dertil ved Af— 
ſtagelſer, ſom Omfiændighederne ſandſynligen vilde af— 
vriſte biffe Rovere. Dette Hnſte vilde iffe give Kreæf— 
ter, JF tvende Seflev hav Porten ingen Soemagt havt, 
og dens Landmagt iler ſamme Undergang imbde, 


Men hyilken Nation er det forbeholder at bryde 
de Lenker, ſom Afrika langſomt ſmidder og, og udrydde 
diſſe Buſſemend, for hvilfe vore Soefarende isne af 
Skrak. Ingen Nation fan forføge det clene, og ders 


ſom den driſtede fig dertil, maaſkee vilde da alle de ans 


dres Misundelſe lægge den lonlige eller aabenbare Hin— 
Dringer i Veien. Det maa derfor blive et Vark af et 
almindelige Forbund, — Alle Ssemagter maa bidrage 
til at udføreet Anlæg, fom er dem alle lige vigtigt. 
Diffe Stater, fom alt inddyder til at afliere fig med 
hinanden, elffe hinanden, forſpare hinanden, maae 
være udmattede af de Ulykker, ſom de volde hinanden 
gienſidigen. Efter at de da faa ofte have forenet fig til 
Deres indbyrdes Ødelæggelfe, gribe de da til Vaaben til 
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Man tor formode, at den ikke vilde blive langva— 
vig, derſom den blev ført med en dertil paſſende Lyn: 


| dighed og Eenighed. Naar ethvert Medlem af Confes 


derationen angreb. til cen Tid den Fiende, han fFulde 
tvinge, vilde han fun erfåre en ſoag Modſtand. Hvo 


veed endog, om han vilde finde nogen. Maaſke vilde 


"Stridigheder, hvoraf det bliver beſtandig ſonderrevet. 
De Statsmand, ſom funde faae i Sinde at lægge | 


det ædelfte, der ſtorſte Foretagende, koſte Europa mins 


Dre Blod og færre Summer, end den mindſte af de 


Plan dertil, vil man iffe fornærme ved at mistænfe 


Dem for, at de vilde indffrænfe deres Wrekierhed til. 


at fylde Reeder, nedbryde Fæfininger, odelædge Kyſter. 
Saa ſnavre Begreber vilde være alt for meget, under 
de Fremffridt, den menneſkelige Forſtand har giort. 


(4 


De undertvungne Lande fulde tilhøre Erobrerne, og 
enhver af de Allierede fulde have Befiddelfer i Forhold 


fil de Anftalter, hvormed han havde underſtottet den 


fælles Sag. Diſſe Erobringer vilde blive faa meget 
ſikrere, ſom de Overvundnes Vel maatte blive en Folge 


' af dem, Dette Soe-Rover-Folk, diſſe Søe; Uhyrer 


vilde blive forvandlede til Menneſter med gode Love og 
Exempler paa Menneſtelighed. Havede uformarkt op 
til os, ved Meddelelſen af vor Oplysning, vilde de 


med Tiden affværge et Sværmerie, ſom Vankundighed 


pg Nød har næver i deres Hierter; de vilde ſtedſe med 
Omhed erindre fig den mærkværdige Tidspunkt, Der 
bragte os til deres Kyſter. 

Man vifde da iffe længere fee dem lade et Land 
ligge udyrket, der fordum var faa ſrugtbart. Afvex⸗ 
lende Korn-Arter og Frugter vilde da. ſtiule denne 
umaadelige ſtore Stræfning, Diſſe Produkter vilde 
blive omtuſtede mod Barer af vor Vindſtibelighed og 





Bedligeholdel fe. Krigen vil da i det mindſte een 
Gang have været gavnlig og retfærdig,” | Ø 
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vore Manufakturer. Curovæiffe Kiobmond , der vare 
boeſatte i Afrika, vilde blive Agentere for denne Hans 
Del til fælles Nytte for begge diſſe Verdens Cane, En 
Forbindelſe, der ev faa na turlig mellem Kyſter, ſom 
vende mob hinanden, og Folfeflag ,- der nodvendigen 
maae fisde paa hinanden, vilde, faa at fige, udvide 
Verdens Grandſer. Dette nye Slags Erobring, der 


- frembyder fig ved forfe Hiekaſt, vilde blive en koſtelig 


Fa 


Sfadeslasholdelfe for dem, der i faa mange hundrede 
Aar have giort Mendeſteſlagten ulykkelig. 
Den ſtorſte Hindring for denne vigtige Revolu— 
tion har altid været de fore Søe ; Magters Misundelfe, 
ſom egenfindigen have vægret fig ved at anvende de ud, 
fordrende Midler til at bringe Roligheden tilveig igien 
paa vore Farvande. Daab om at ſtandſe Vindſktibelig— ? 


” heden hos enhver Nation, der iffe har nogen ſynderlig 


Styrke, har giort dem det til Bane at ouſte, ja endog 
underſtotte Barbareſkernes Foretagender. Det er en 
Gruſomhed, ſom de ffulde have ſparet fig felv Skam—⸗ 


men for, derſom de havde været ligeſag oplyſte ſom 
gierrige. Viſt nok vilde alle Nationer have have For⸗ 


deel af denne Uykkelige Forandring; men de overflodigſte 


Frugter deraf vilde ufeilbarlig være blevet Ssemagterne 


1 


til Del i Forhold til deres Sityrke. Deres Beliggen— 
hed, deres Stibsfarts Sikkerhed, deres Kapitalers 
Mangde og hundrede andre Hielpemidler vilde forviſſe 
dem om denne Overvægt, De beklage fig daglig over 
de Hindringer, ſom National-Misundelſen, Forbuds— 
Galffabet, den udelukkende Handels ſmaa Speknulatio⸗ 
ner uophørlig lægge deres Virkſomhed i Veien. Natio— 
nerne blive hinanden gradeviis ligeſaa fremmede, ſom 
de vare det i de barbaviffe Tider, Der Øde, 5 denne 
Mangel paa Forbindelſe nødvendig. maa frembringe, 
vilde blive udfyldt, derſom man bragte Afrifa til at 
have Fornødenheder og Hielpekilder til at tilfredsſtille 
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dem. ike vilde. da fee en nye Bane aabnet for" 


dens WÆrgierrighed, 
Dog derfom Barbareffernes Undertvingelfe og Af⸗ 


væbning ikke ſtulde blive en Kilde til Velgaaende for 
Dem, ligefaa vel fom for 083” derſom vi ikke vilde bes 


handle dem fom B Brødre,” tragte efter at giore dem til 
vore Venner; derſom vi maae nære og vedligeholde 
Slaverie og Armod iblant dem; derfom Sværmeriet 
endnu fan fornye diffe forhadte Korstog,” ſom Philoſo— 


phien alt for ſildig har overantvordet til alle Seklers 


Uvillie; derſom endelig Afrika fulde blive Skuepladſen 
for vort Barbarie, ſom Aſien og Amerika have varet 


det, og eve det endnu; faa falde det i en evig Forglem⸗ 


melſe — det Korflag, ſom Menneſtekierligheden her 


haver rulſagt. os fil. vore Medmenneſkers Beſte. Vi 
forblive da i vore Havne, Set ev ligegyldigt enten 


det er Keiſtne eller Muffelmænmer , der blive plagede. 
Det er fun Menneſtet, der fortiener af være Menne⸗ 
ſket vigtige. 

Menneſker! J ere alle Brødre, hvorlæange ville J 
da opſctte at 5 hinanden derfor? Hoorlænge 
ville Jlukke eders Oine for ikke at fee, at Natuͤren, 
eders fælles Moder, rakker Paringen uden Forſtiel til 
alle fine Børn? Hvorfor ville J fønderride hinanden 
og idelig farve eders Ammes Bryſter med eders Blod? 
Hvad J vilde oprøres over at fee hos umelende, det 
have J felv giort, næften fra det forſte, J bleve til, 
Frygte F vel for at blive for mange? Ih nu! Overla— 
der fun peſtagtige Sygdomme, de bavrffe Elementer, 
eders Beſocerligheder, eders Lidenſkaber, eders Lafter, 
eders Fordomme, eders fvage Organer, eders forte fer 


vetid Omſorgen for af udrydde eder. Det Vaſens 


Viisdom, fom J have eders Tilværelfe at takke, har 


beſtemt Tallet paa eder og alle levende Arter, fatGrænd: 


ſer, ſom aldrig ville blive overtraadte. Have F iffe i 
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KONEN 


eders Fornedenheder, ſom nophorlig indſtille ſig pad ny, 


Fiender nok, dér have ſammenſvoret fig imod eder, 


uden at Rochebe, at give eder i Ledtog med dem? 


lige Onſte blev bonhort, ſtulde der ſnart kun være eet 
eneſte tilbage paa hele Kloden. 


Menneſket giør fig til af fin Ypperlighed frem for alle 
Skabninger i Naturen, og formedelſt en Grumhed, ſom 

man ikke engang bliver vaer hes Tigerne, er M enneſket 
den gruſomſte Plage for Menneffet. Derſom dets lon⸗ 


10. Indbyggernes Farve paa Afrikas veſtlige Soft, J 


bekiendt under Navn af Guinea. Hvad fan 
være Aarſag til dette Phenomen? * 


Denne faa gruſomme, faa folſomme, ſaa fore. 


hadte og faa intereſſerende Skabning, der ev faa ulyk— 
felig i den nordlige Deel af Afrika, plages med en. langt 
grueligere SFiebne i den veſtlige Deel af dette vidtlof⸗ 
tige Lands" 

Paa denne Kyſt, der ſtrækker fig frå DN, ARD ved 
Gibraltar til Forbierget Godthaab, have alle Indbyg— 


gerne bag Nigeren et aflangt Hoved, en bred, brak og 


afſtumpet Naſe, tykke Læber, et krollet Haar, ſom Ul⸗ 
den paa vore Faar. De fødes hvide og have fra forſt 
af intet brunt uden Negle-Randen, Mie: Sirklen med 
en liden Plet paa Enden af de naturlige Dele. Mod 
Den 8de Dag efter. deres Fødfel begynde Børnene at 
forandre deres Farve,” deres Hud bliver brun, endelig 
ſort, men ffiden — mat — og næften gtiulbrun — fort, 
der med Tiden bliver ſterk og glindſende. 

Imidlertid har Kisdet, Benene, Judvoldene og 
alle de indvendige Dele den ſamme Farve hos de Sorte, 
ſom hos de Hvide. Lymphen er ligeledes hvid og Far: 
Ammernes Melk er allevegne den ſamme. 


Den merkeligſte Zorſtiel imellem dem begge er 
"dt de Sorte have en varmere og ligeſom olieagtig bud/⸗ 


FRR ne — Sa eres EEN Frø 
RER SA ne SENE —— — i 
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ſortagtigt Blod, en meget møre Galde, em hurtigere 


Puls, en Sveed, der udbreder en frærf og ubehagelig 


Lugt, en Uddunſtning, der ofte foærter de Legemer, 
den tvæffer i. En af Uleilighederne ved denne ſorte 
Farve, der ev et Billede pan Natten, ſom ſammenblan— 
Der alle Gienſteende, ev; at den har vaa en vis Maade 


nødt diffe Nationer til at udffiære fig Anſigtet og Brye 


ſtet, at ſpragle dereg Hud med forffiellige Farver, for 


at Fiende hinanden langt fra. Der gives Stammer, 


hoori denne Skik er almindelig; hos andre ſynes den 


at være ét Udmarkelſes-Tegn, fom er de hoiere Klaſſer 
forbeholder” Da man imidlertid dog feer den indført 
hos Nationerne i Tartariet og Canada, og hos andre 
vilde Folkeſſag, kan man tvivle paa, om den ikke ſna⸗ 


rere er deres ompankende Levemaade at tilffrive end des 
veg Huds Farve, 

Denne Farve kommer af en flimagt ig Subſtants, 
ſom danner er Slags Net imellem Yderhinden og Hu— 
den. Denne Subſtants ſom er hvid hos Curopæerne, 
brun hos de Olivenfarvede, beſtroet med rødagtige 
Pletter hos de blonde eller adodede Nationer, ev forts 


agtig hos Negerne. 
Begierlighed efter at indfinde An ſoen⸗ til denne 


Farve har udflæftet en heel Del Syſtemer. 
Dogmatifen, form har bemagtiget fig den menne— 
ſkelige Forfiand ved Meningen, fom har benytter fig af 
Barndommens førfte Rædfier for at præge evig i For: 
ſtanden, fom har giort alt unaturlige, Geographie, 
Uftronomie, Phyſik, Hiſtorie, fom hav villet giøre alt 


forunderligt og hemmelighedsfuldt, for at fane Ret til 


at forflare alt — efter ar denne Dogmatik har giort en 
Stamme Menneſker, der ved Adams Forſeelſe ere 
blevne fyldige og ulykkelige, har den giort en Stamme 
Mennefter ſorte, for at firaffe hang Søns Broder: 
Mord, Der er ſaaledes fra Cain at de forte Menneſfer 
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fkulle nedſtamme. Derſom deres Fader var Morder, 


maa man tiſſtaae, At hans Børn have bodet grueligert 
for hans Forbrydelſe, og at den fredſommelige Abels 
Deſcendenter have tilſtrækkelig hævnet deres Faders 
uffyldige Blod. ( 

Store Gud hvilke udfvævende Gruſomheder til⸗ 
lægges Dig ikke af Skabninger, ſom ikke tale, ikke 
virke uden ved en idelig Virkning af din Magt, og ſom 
lade Dig virke og tale efter deres indbildffe Vankundig— 
heds daarlige Indfald. Er det Diævlené, der ſpotte 
Dig, ellev de Menneſker, der tale ſaaledes? derſom 
man ellers fan falde det Spot mod Dig, hvad der figes 
af ufe Skabninger, ſom fiaae faa langt fra Dig, hvis 
Nøfh fornærme Dig uden at hores, ligeſom Inſektets, 
der knurrer i Græffer under Mennefters Fødder, font: 
gaaer over det og hører det ikke. 

Fornuften har føgt at forklare de Sortes Farbe 
ved Induktioner, der ere uddragne af Phænomenerne i 
Chymien. Efter nogle Naturkyndige er det en Vik— 
triolſt Bædffe i Negernes Lympha, fom er aft for tyk 
til at kunne trætte fig igiennem Svedehullerne i Huden, 
fom derfor kommer i Giæring og forener fig med den 
fiimagtige Materie, fom den farver, Man ſige da; 
hvorfor Haarene ere krollede, hvorfor de Sortes Dine 
og Tænder ere faa hvide, Man lægger ikke Marke til, 
at et Viktriolſt Salt, ſom ſkulde være faa virkſomt og 
kraftigt, vilde tilſidſt forſtyrre ål Organiſation. Imid⸗ 
Tertid er denne Organiſation ligeſaa fuldkommen hos 
Negerne, ſom hos M enneſter af den hvideſte Arts 


Anatomien har troet at finde Oprindelſen til de 


Sortes Farve i Avlings-Saeden. Mere behøvedes 
maafſkee ikke, for at MAN at Negerne ere et færdeleg 
Slags Menneſker. Thi derſom noget gior Arterne eller 


Klaſſerne i hver Art forffiellige, da er det ſikkerlig For⸗ 
ſtielligheden Seden. Men ved mere Opmarkſomhed 
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—* man ertiendt Vildfarelſen og: forladt denne Forkla⸗ 


ring over Negernes Farve. De Folger, ſom man har 


troet, at kunne uddrage af deres og andre Nationers 
Dannelfe, have ikke ſyntes mere overbeviſende. Nogle 
af diſſe Legems-Dannelſer ere Klimaet at tilffrive, de 
flefte, gamle Vedteegter. Man har indfeet, at diffe 
Barbarer havde kunnet giøre fig fære Begreber om 
Skiouhed, at de havde føgt at ffaffe deres Børn diffe 
Yndigheder, at med Tiden havde denne Skik forvand— 
let fig til Natur, og at man da iffe mere behøvede, 
uden meget ſielden, at tage ſin Tilflugt til dette 
Konſtgreb, for at * — vidunderlige Skabe⸗ 


lann 6 


Der gives andre mere aͤtfredsſtillende Aarſager 
til de Sortes Farve. Denne Farve har, ſom man har 
feer; fir Sæde i et Næt, ſom ligger under Pderhinden. 
Subſtantſen i derte Ret der fra førft af er flimagtig; 
forandrer fig ſiden efter til et Bæv af Kar, hvis Dia: 


meter er flor nok tilat tage mod faa vel noget af den 


farvende Deel i Blodet, ſom af Galden, hoilken man 
paaſtaar åt have en færdeles Hang til at føge Huden. 
Derfra kommer hos de Hvide denne mere livlige Farve 
i Kinderue, Hvor Nattet er mere loſt. Derfra lige⸗ 
ledeg den gule eller kobret Anſigtsfarve, *— udmærker” 
hele Nationer, medens den undet er andet Klima kun 
ev enkelt Mentteftes' og grundet i Sygdom: ; Nærheden 
af den ene eller den anden af diſſe Vadſter er nok til 
at give de Sorte deres Farve, naar man desuden læg; 

ger til, at de have tykkere Yderhinde og Net, ſortere 


Blod og morkere Galde, at deres mere overfiodige og 


mindre flydende Sveed maa tyknes under Hinden og for⸗ 
oge det ſterke i Farven. 

Phyſiken kommer end videre til Hielp Den an— 
merker, at de Dele af Legemet, der ere udſatte for Solen, 
ere mere farvede; åt reiſende Landboer, omvankende 


fir Deel. ASE (AT) 
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Folk, og kort alle de „ſom leve SAN i fri Luft og 
under en mere brændende Himmelegn, have en mere 
møre Anſigtsſarve. Den, mener, at den efter diſſe 
Jagttagelſer fan udlede Hoved-Aarſagen til de Sortes 
Farve fra Klima'et og den brendende Soel. Der. 


gives, ſom man ſiger, ikke Negre uden i de varme 


Lande. Deres Farve bliver morkere, efterſom de 


komme Linien nærmere, - Den bliver; mildere eller 


lyfere ved Pderkanlerne af det hede Belte. Hele Mens 
nefteflægten bliver i Almindelighed hvidere ved Sneen: 
og forbrændes af Solen. Man feer. Sfatteringerne af; 
Hvidt i; Sort og Sort i Hvidt faa at fige, betegnede, 


ved de ligeløbende Grader, ſom ffiære Jorden fra Lini⸗ 


en til begge Polerne. Derfom de Zoner, ſom Sphæ: 


rens Opfindere have foreftillet fig, vare blevne betegnede 


ved de rette Delter, vilde man ſee Ibenholts Sort⸗ 
heden tage af —— til hoire og venſtre til de tvende 
Vende-Sirkler; derfra det Brune at bleges og blive lys, 
ſere til Polar-Sirklerne ved Skatteringer sb det. t Hoide, 
ſom altid bliver mere ffinnende. skole: lat g. sål 
Da det Gorte imidlertid er mere mørft — Afru 
kas veſtlige Kyſter end i andre maaſke ligeſaa hede Lan⸗ 
de, ſaa maa der til: Solens Hede komme andre Aarſa⸗ 
ger, der have ligeſag megen Indſiydelſe paa Organi⸗ 
ſationen. De Curopæere, der have opholdt, fig lengſt 
i diſſe Lande, udlede dette. ſterkere Sorte fra ſalpeter⸗ 
ſpovl⸗agtige eller metalliſke Partifler, ſom beſtandigen 
uddunſte af Jordens Overflade eller Indvolde; fra. 
Vanen at gage nøgne, fra. Nærheden. ved. brændende. 
Gand;Ørferer, og fra andre Omftændigheder, ſom 
ikke findes andenſteds i ſamme Grad.— 
Hvad der ſynes at ftadfæfte, at Negernes z 


er en Virkning af Klimaet, Luften, Bandet, Fodemid— 


ferne i Guinea, det ev at den forandrer fig, naar 


man føre dem til andre Nationer, De Born, der fødes, 
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i Umerifa, ere ikke ſaa forte, fom de, der have givet 
dem Livet; efter ethvert Leed bliver Forſkiellen mere 


kiendelig; det var mueligt at efter mange Generationer 


kunde man ikke ſkille de Menneffer, der nedſtamme fra 


Afrika, fra de — — —— de vare blevne Mee 
rede. ! 


ev temmelig almindelig bedraget, har man dog ikke end: 
nu loſt alle de Vanſkeligheder, der kunne reife fig "mod 
dette Syſtem. Det er et Beviis til de tuſende andre 
pad Uvisheden i vore Kundffaber. so møs 

Od hyoorledes kunne vore Kundſkaber andet end 
være. uviſſe og indſtrenkede? Vore Organer ere faa 
fvage, vore Hielpemidler fan kortvarende, vore Stude— 


ringer ſaa forvirrede, vort Liv faa fortumlet, og For: 
maalet for vore Underføgelfer ſaa vidtløftige. — Arbei— 
der uophørlig Naturkyndige! Phyſikere! Chimiſter! Phi— 
loſopher! Jagttagere af ethvert: Slags! efter Seklers 


ſamlede og uafbrudte Befiræbelfer ville dog de Hemme— 
ligheder, .F have afvriſtet Naturen, Sammenligning 
med dens umaadelige Rigdom, fun være en Draabe 


Band fratagetedet ſtore Hav. Den Rige ſover, den 


Lærde: vaager, men er fattig; Dang Opdagelſer ere 
Beſthrelſerne alt for ligegyldige til, at kunne udvirke 


ham nogen Underſtottelſe, eller fade ham haabe nogen 
Belonning. Man vilde blant Franſtmond finde flere 
end een Ariſtoteles, men hvor er den Fyrſte, der vilde 


ſige til ham: Min Magt er til din Tieneſte, tag i mit 
Skatol og arbeid. Siig og ſtere Buffon: til hovilken 
Fuldkommenheds Grad Du vilde have bragt dit udødes 
lige Verk, derſom Du havde levet under Alexander! 
Den grublende Mand fidder inde, og den Reiſende 


er vankundig eller lyver. Den i hvis Lod Suillet er 
falder, lader haant om Erfaringens Smaating, og 





Endſklont den Mening, der — SING et 
Sode: Aarſagen til Indbyggernes Farve paa Guinea, | 








eee en 


— 



















































































































































































Ul 


ufuldkommen. 
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den, der ſamler SÆRT er neſten altid aden Gente 
Blandt den Mængde Virkekrafter, ſom Naturen anven⸗ 
der, kiende vi kun nogle, og endda kiende vi dem kun 
Hvo veed om ikke de andre ere af den 
| eſtaffenhed, at de for beſtandig undgaae vore Sandſer, 
vore Redſtaber, vore Jagttagelfer vore Forføg ? "De 
tvende Væfeners Beſtaffenhed, hvoraf Verden beg aaer 
— Liv og Materie — ville altid blive en Hemmelighed, 
Blandt de phyfiffer Egenſtaber ved Legemerne er 

der ikke en eneſte, ſom jo kræver en heel. Hob Erfaren⸗ 
heder. Ere alle diſſe Erfarenheder endog muelige? Hvor 
lang Tid maae vi-iffe anvende paa Formodninger, ſom 


| 


den ene Dag vil fee blive til og den paafolgende fee for⸗ 


gane? Hvo fan lægge Tomme paa dette næften uover⸗ 
vindelige Hang til at ſlutte efter Rimelihhed — den; 


ne faa forføriffe, faa magelige; og ſaa bedragelige | 


Maade at idømme pan? Neppe have” vi nøgle” Kiends— 
gierninger, forend vi bygge er Syſtem, ſom træffer 
. Mængden til fig og forhaler Sandhedens Cfrerforffning. 
Den Zid, 
og den Tid, der anvendes til at giendrive den, ere næs 
fien lige fpildte Regne — BVidenffaberne der ere 
tilfredsftillende for den. felvftændige, fomsfinder Fornoi⸗ 
elfe i at overvinde Vanffeligheder, og for den rigtigs 
dømmende fom er, for frænge Slutninger, vilde holde 


der anvendes: til at hiemle en Hypotheſe, 


fig, men til liden Nytte for Livet. Andagteriet, ſom far 


-fter Foragt paa Arbeiderne af en Orme-Skabning, og 
ſom lonligen ſkielver for: Fornuftens Fremſtridt, vil: for— 
øge Antallet paa Lediggængerne og finfeden arbeidſomme 
Mand enten ved Frygt eller Betænfelighed +). Efterhaan⸗ 
den, fom en Videnſtab gaar frem, blive Skridtene van; 








ſteligere; Mangden faaer Uffmag for den, og den bli⸗ 
”) Man erindre ſig af Fotfatteren var opdraget ſom Sha bys 
lik. 
Overſ. 
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ver ikke mere dorket uden af: nogle haardnakkede Menne⸗ 


ſter, ſom lægge fig efter den af Bane, eller i det vel — 
eller flet — grundede Haab om at giore fig et Navn, 
indtil t t Latterlige blander fig deri, og man med Fin: 





geren udpæger den,” ſom en Nar eller en Toffe, der ven; 
ter fig at overvinde en" Vanſkelighed, hvorpaa nogle bes 


romte Mend have ſtrandet. Paa denne Maade ſmin— 


ker man fin Frygt for, at det ſkal lykkes ham. 


Tril afle Tider og hos alle Nationer har man feet 
SBidenffaber fomme op, falde og afløfe hinanden. 
Denne Uftadighed 2, denne Træthed findes iffe hos een 


Mand allene, Det evren Feil hos de talrigeſte og 


meeſt oplyſte Selffaber, Det ſynes ſom Bidenffaberne 
og Konſterne have en Tid, da de ere i Mode, - 


, Vi have begyndt med at have Lerde. Efter dem 
havde vi — Poeter og Talere. Efter Taler og Poeter 


— Metaphyſikere, ſom have giort Plads for Geometere, 


diſſe have giort Plads for Phyſikere, ſom have giort 
Plads for Naturkyndige og Chymiſter. Smagen for 


Nafnrhiftorien ev i dens Aftagende. Bi ere nu ganſke 
fordybede i Regierings, Lovgivnings, i moralſte, politis 


"fle, merfantilffe Emner, Derſom der var mig tilladt . 


at vove en Forudfigelfe, vilde jeg forkynde, at Hove: 


derne hu meget fnart ville flaae ind i Hiſtorien — en. 


umaadelig Bane, hvor Philoſophien endnu ikke har 


giort et Skridt. 


Virkelig! derſom man af denne uendelige Mangde 


Bind vilde udrive de Blade, ſom man har beſtemt til 


de ſtore Mordere, hovilke man falder Erobrere, eller 
indffrænfe dem til de faa Sider, ſom de neppe fortiene, 


- hvad vilde der då blive tilbage? Hoad er der vel talt 


til os om Klima, om Jordbund, om Produkter, om 
Dyr, om Fugle, Fiffe; Planter, Frugter, Minera: 


dier, Sæder, Skikke, Overtroe, Fordomme, Biden: 


ſtaber, Konfter, Handel, Regering og Love? Hvad 
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kiende vi: til faa mange. afde, gamle Nationer, ſom 
"Fan være tilnogen Nytte for de nyere Nationer. Er 
ikke deres Viisdom og deres Daarſkab lige tabte for 

os. Deres Aarboger underrette os aldrig om de Gien⸗ 
fiænde, fom ere os vigtige at fiende, om den ſande 
Fyrſte-Haeder, om hvad der er Grundvolden til Na— 
tionens Styrfe, hvad der giore dem lokkelige "og: Faffe 
Regieringerne Varighed. Lad diſſe ffiønne Taler af én 
General til ſine Soldater, i det Hieblik en Trefning ſtal 
gaae for ſig, tiene til; Veltalenheds Mynfire for en 
Skiontaler, jeg tilſtager det; men naar jeg endog kan 
dem pan mine Fingre, vil jeg: dog hverken blive mere 
billigtenkende eller mere kiek, efter mere oplyſt, eller 
bedre. Det Bieblik nærmer.dig,, da Fornuften, Ret— 
færdigheden, Sandheden > ville afvriſte Vankundighe— 
dens og Smigrerens Haender en Yen, ſom de fur alt 
"for længe have ført. Skielver da J, ſom føde 
Menneffene med Løgne; eller fom bringe dem til 
at fuffe under Undertrykkelſe. J J ville blive dømte. 

J Guinea fiender man fun tvende Aarstider. 
Den fundefte og bebageligfte begynder i April og ender 
i October, da regner det aldrig; men ryffe Dunſter, 
ſom bedæffe Horiſonten, optage Solens Straaler og 
formindſke dereg brændende Hede, og hver Nat falder 
Der en Dug, fom ev overflødig nof til at holde Planter; 
ne i Groening. Den ovrige Del af Aaret ev Heden 
heftig og vilde unden Regnen,» der meget hyppig afløs 
ſer hinanden, maaſkee være undſtagelig. Til Uheld 
har Naturen ſielden giort Jordsmonnet godt ſtikket til 
det alt for overflodige Vands Aflob, og Konſten er 

aldrig kommen Naturen til Hielp. Derfra Oprindel 
ſen til faa mange Moradſer i denne Del af Kloden. 
Der ere ſom ofteft mordiffe for fremmede, fom Begier— 
ligheden bringer i dereg Naboelag. Ved at antænde 
Baal hver Nat tæt ved deres Botliger, venfe Landets , 







































































































































































Indfodte Mo dardet Luft, ſom de desuden ere vante 
til fra Barndommen af. De ubetydelige. Forandringer 

| ſom giores Nord og Syd for Linien, per ikke tet; 
agttgheden i diſſe Jagttagelſer. 


* 


SAA TE af bvilken Vefkafenhed er Jordbunden i 


Guinea, Hvorledes ere dens Kyſter? 


Fra det Marokkanſke Riges RENSES til Senes 
gal er Jorden aldeles gold. En lang Rad af Sahares 
— ſom ſtrakke fig fra det Atlantiſte Hav til Wgyp⸗ 


ten, midt imellem alle Babariets Stater, indtager den⸗ 


ne ſtore Strekning. Midt i diſſe brændende Sand: 

Orkener leve nogle Mauriſke Familier paa nogle faa 

Steder, hvor man har fundet — fun lidet overflødige 

— Kilder, og hvor det har været mueligt at plante 

Palmetraer og ſanke Dadler. Deres fornemmeſte Sys— 

ſel er at ſamle Gummi, ſom har fæftet Europgernes 

Opmarkſomhed til dette Land. Til Over; Guinea, 

fornemmelig til Bambouk, føre de en ſtor Mængde Salf, 

der bliver dem betalt med Guld og ———— med Sla⸗ 
ver. 

Breddene af Niger; Floden, af Gambie, af Gierra 
Leona, faavel fom af de mindre betydelige Floder der løs 
be i den fore Stræfning, ſom ſtille diffe Hoved ; Floder 
fra hinanden, vilde være yderft frugtbare, derfom man 

vilde dyrke dem. At tillægge Avæg er næften det ene; 
fie, Indbyggerne give fig af med. De finde Smag 
i at nære fig af Hoppe; Melk og reiſe fun lidet, efter— 
di ingen Fornodenheder tvinge dem til at drage ud af 
Deres Fæederneland. 

De der boe ved Cap Monte, ere fra alle: Gider 
omgivne med Sand-Orkener og udgiøre en Nation, 
der er ganſtke og aldeles afſondret fra det ovrige Afrika. 
Al deres Føde beſtager i deres Moradſers Riis, der 
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er deres enefte Produkt. De fælge noget Tidet deraf til. 
Europœerne, ſom betale DENE det med Brandoiiu og, 
— 
Fra Forbierget Palma til Floden Volta ere Indy 
— Kiøbmænd og Avlsbrugere. De ere Aols— 
brugere, fordi deres Land, ſtisnt ſteenagtigt, rige— 
lig betaler Umagen dermed og de Forſkud, der nødven; 
dig mage giores paa at oprydde det, "De ere Kiebmend, 
fordi de bag ved ſig have Nationer, ſom forſyne dem 
med Guld, Kobber, Elfenbeen, Slaver, og intet 
hindrer en vedholdende Forbindelſe imellem Nationerne, 
der boe inde i Landet og dem, der boe paa Kyfterne, 


i 


Det er den enefte Egn i Afrika, hvor man paa en. 


ſtor Strakning ikke bliver ſtandſet enten af vidtloftige 
Orkener eller af dybe Floder, og hvor man finder Vand 
og Levnetsmidler. 

Imellem Floderne Volta —— er Koſten flad, 
frugtbar, meger folkerig og godt dyrket. Saaledes er 
det ikke med Lander, ſom ſtrakker fig fra Kalabar til 
"Gabon, Naſten ganffe overvoxet med tykke Skove 
frembringer det. fun fag Frugter, inter Slags Korn, 
og er mere beboer af vilde Dyr en af Menneſker. Ends 


AR fiønt Regnen falder overflødig der, hvilket maa ſtee 


under Linien, er Jorden dog faa ſandig, at der et Dies 
blik efter at den er falden, ikke er et Spor af Verſe 
tilbage. 
Sonden for Linien og til Faire diger Kyſten et 
frydende Syn. Lav, hvor den begynder, fremſtiller 
den, ved at hæve fig i en umgrkelig Skakning, dyre; 
de Marker, der ere blandede med altid grønne Skove 
og Græsgange, der ere bevoxede med Palme ; Træer, 
"Fra Zaire til Coanza og endnu længere hen er 
Kyften fædvanlig høi og ſteil. J der indre finder man 


en ophoiet Slette, hvis Jordbund beſtaar af en grov, 


men frugtbar Sand. 
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"11 Paa hiin Side Coanza og de Portugiſiſke Etabliſſe— 


menter bgynder et ufrugtbart Land, fon er mere end 


200 Mile ſtort og endes ved Hottentoterne. J denne 


lange Strakning kiender man ikke andre Indbyggere 
end Cimbeba'erne, med hvilfe man ikke ſtaar i nogen 
Forbindelſe. tel — 


De Forſkielligheder, ſom man anmarker ved det 


veſtlige Afrikas Kyſter, hindre dog ikke, at de jo alle 


have en Fordeel, der er meget fielden og maaffee dem 


allene egen. Ingenſteds paa denne umagdelig ſtore 
Kyſt feer man af diſſe gyſelige Klipper, hvis Syn 


ffræmmer den Søfarende tilbage. Havet er der roligt, 
og Ankringen ſikker. Uden diffe Fordele funde man 
fun vanſtelig befavet det, efterdi det har fun meget 
faa Havne; og — næften idelig fammenhængende 


Sand-Revler nøde ſom ofteft til at anfre i rum 
Soe. "sæ — 
Vindene og Strommene have næften eet Strøg 


ide fer Maaneder af Aaret fra April og til Novem— 


ber. Syd for Linien herfer Syd: Off: Vinden og 


Strommene gaae mod Nord, Nord for Linien her: 
fer Oſten-Vinden, og Strømmene gane mod Nord: 


Of. J de fer andre Maaneder gøre Stormene af og 


til Forandring i Vindenes Strsg, men den blæfer da 
ikke mere faa ſterk. Luftens Kraft ſynes da af være 
appet. Det, der -foraarfager denne Forandring, 


ſynes at have. Indflydelfe paa Strømmenes Strøg, 
Mord for Linien gaar den da mod Syd;Veft og paa 
hiin Side Linien mod Sønder, 

É i ;) 


72. Begreb om de forffieflige i Gninea ind: 
… førte Regieringsformer. sg: 


————— Revolutioner, ſom have maattet gane for fig 


det veftlige Afrika, ligeſom paa det ovrige af Kloden, 
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ere ganſke ukiendte, og der var umueligt, at det kunde 
"Være anderledes i et Land, hvor Skrift har altid været 
ubekiendt. Man har ikke engang der vedligeholdt 
nogen Tradition, ſom funde tiene til Grundvold for 
grundede eller ugrundede Formodninger. Naar man 
ſporger Folk i dife Lande, . hvorfor de have ladet 


Mindet om deres Forfædres Bedrifter forgaae? foare 


de: at der: ligger fun liden Magt paa ”at vide, hvor; 
ledes De Døde have lever, at der Bæfentlige er, at der 
er noget Godt ved de Levende. Det Forbigangne rorer 


Dem faa lidet, ar de ikke engang tælle Aarene af deres ; 


Alder. Det vilde, fom de fige, fun være at bebyrde fin 


Hukommelſe med en unyttig Regning, efterfom der ikke | 
vil hindre dem fra at doe, ei heller give dem nogen 


Oplysning om Maalet paa deres Liv. Bed at tale 


om denne Del af Verden: er man altſaa indſtræenket 


fil de Tider, der have feer Curopæernes Ankomſt paa - 


Strandbreddene. Man maa endog - indffrænte fig 
til Kyfterne, efterdi man ikke kan fæfte nogen ſynder— 


lig Troe tilde Reiſende, der have trængt fig ind i der | 


Indre af Landene, og vore Sfippere ere med deres 
Underføgelfer ikke gaaede fynderlig uden for de Reeder, 
hvor de have indtaget deres Ladninger. 


Alle deres Efterretninger bevidne, at de bekiend— 
fe Dele af dette Land blive vilkaarligen beherſtede; at 
enten Deſpoten kommer paa Tronen ved Fodſels-Ret 
eller ved Valg, ſaa have Nationerne ingen anden Lov 
end hans Villie. 


Men hvad man fan anſee for befynderligt i Europa, 


hvor det flove Antal arvelig Regieringer modſatte fig 
Valg⸗ Redieringernes Rolighed og de frie Staters Flor, 
det er, at i Afrika ere de Lande, der have vedlige; 
holdt deres Ret til at vælge deres Høvdinger, de, hvor 
der ere mindſt Revolutioner. Sadvanlig er det en OL; 
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ding, hois Klogſkab er almindelig declemn Maaden, 
hvorpaa dette Valg ſkeer, er ſimpel, men fan ikke paſſe 
ſig uden paa meget ſmaa Steder. Folket begiver ſig 
efter eget Tykke i tre Dage til den Borger, ſom ſynes dem 
bedſt ſtikket til at befale. Derſom Stemmerne ere deelte, 
udnævner den, der har de fleſte, den fierde Dag en af 


dem, der have havt færre Stemmer end han. Enhver 


fri Mand har Stemme-Ret, der gives endog! Stam: 


mer hvor Fruentimrene have ſamme Rettighed. 


Saaledes er, de arvelige Kongeriger Benin og 
Juda undtagne, Forfatningen i.den Mængde ſmaa Sta⸗ 
ter, der ere Nord for Linien. "Syd for den finder man 
Mayombee og Avilingo, hvis Høvdinger. blive tagne 
blant Religionens Tienere; Keiſerdommene Loango og 


" Congo, hvor Kronen bliver i den mandlige Linie paa 


Ovinde-Siden, hvilfet vil fige: at den forſte Søn af 
Kongens ældfte Søfter arver Tronen, naar den bliver 
ledig. Diſſe Folk troe, at et Garn er langt ſikrere fin 
Moders Son, end den Mands, hvormed hun har gif 
tet fig. De holde fig mere til. Fobſelen, der ſees, end 
til Undfangelſen, der ikke ſees. 


Diſſe Nationer leve i en fuldkommen utyndighed 
om den Konſt, der blandt os er ſaa tilbedet under Navn 
af Politik. Dog efterlade de ikke at iagttage dens For— 
maliteter o og viſſe Belanftændigheder, De ſende jævn: 
lig Geſantſtaber, være fig enten for at udbede ſig Hielp 
mod en magtig Fiende, eller for at forlange Mægling 
i Tviftigheder, eller for at lykonſte ved gunſtige Begi— 
venbeder, ved en Fødfel, ellev ved en Regn efter mes 
gen Torke. Geſandten maa, aldrig opholde fig mere 
end een Dag. paa det til hans rende beftemte Sted, 
ikke heller reiſe om Natten i en fremmed Fyrſtes Sta: 
ter. Han veifer med en Trmmeſlager foran ſig, ſom 
iforveien tilfiendegiver hans Karakter, hrorimod han 
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bliver ledſaget af 56 af ſine Venner. Paade PS 
der, hvor han opholder ſig forat hvile ud, bliver han 
Modtaget med LErbodighed; men han kan ikke reiſe 
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"Derfra førend Solens Opgang, og uden at hang. Bert 


har ſamlet nogle Perſoner, ſom kunne bevidne, at in—⸗ 
tet fortvædeligt er ham tilſtodt. Forreſten kiender man 


iffe meget til de Underhandlinger, ſom have et nogens 


for hvad der er forbi; aldrig noget for Fremtiden; alt 
er for det Nærværende. Deraf fan man flutte fig til 


AR kunde. indviklet Formaal. Aldrig indgaar man noget 


at diſſe Nationer ikke kunne ſiage i nogen vedholdende 


| Forbindelſe med de andre Verdens⸗ Dele ' 


13, Maaden, hobaa man fører Krig Øninea, 


, as Krigen er der ikke mere Samhold end i Politi⸗ 
ken. Ingen Regiering har Tropper i ſin Vold. En: 
å hver fri Mand er Krigsmand. Alle gribe de til Vaa⸗ 


ben for at. beſkytte deres Grandſer, eller for at. giøre 


Bytte, Generalerne blive valgte af Soldaterne og Bal: 


get ftadfæftet af. Forſten. Armeen tager affted og 


— 


og ſom ofteſt ere de Fiendtligheder, der bleve begyndte 


om Morgenen, endte om Aftenen, Indſtreifningen 


varer i det mindſte aldrig længe; fordi, da de ikke 


… have Magafiner, ere de af Mangel paa Underholdning 


nødte til at trække fig tilbage. - Det vilde være: en ſtor 


w - — 


Ulykke for diſe Folk, derfom man lærte dem den Konſt 


at holde Marken i Fiorten Dage efter hinanden. 

Lyſt til at udvide fine Grændfer giver fielden Ur; 
ledning til de Uroligheder, fom temmelig ofte ſynderſli⸗ 
de diſſe Lande. En Fornærmelfe der er ſteet ved en 


Hoitidelighed, et liſtigt eller voldſomt Tyverie, en Pi⸗ 


ges Bortforelſe — diſſe ere de fædvanlige Anledninger 


"til Krigen. "Dagen efter Slaget loskiobes Fangerne 


fra begge Gider, Man tuſter dem bort enten for Han: 
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delsbarer eller for Slaver. Slldrig aſtcebkemnan no⸗ 


get Stykke af Lander, det tilhører heelt og holdent Fol⸗ 
fer, hvis Hovding udviſer⸗ enhver den ——— han 
fra dyrte For at hoſte Frugterne" deraf. hadde 
"Denne Maade at afgisre Tretter paa ar ikke alle⸗ 
we os brugelige i de ſmaae Stater, der have Hov⸗ 


dinger, ſom ere alt for kloge til at forſoge paa at udvide 


deres Grendſer, og alt for aldrende til ikke at elſte 
Fredenv De ſtore Riger ere” fødte til at rette fig efter 
den med Naboer, der ere ſpagere end de Deſpoten 
far aldrig” Krigsfolk paa Benene, og endſkiont han 
diſponerer efter Godtbefindende over ſine Provinds⸗ 
Gouverneurers Lib, foreſtriver Ham dem dog ikke nogen 
Regel for deres Beſtyrelſe Det er ſmaa Fyrſter ſom 
af Frygt for at blive mistenkte får rgierrighed og 
firaffede med Døden, Teve i gud Forftaaclfe med de 
ſmaae Valg⸗-Folk, der omgiver dem. Harmonien 
imellem Magterne af Betydenhed og de andre Stater 
vedligeholdes ved den umaadelig ſtore Magt, ſom Fyr? 
ſten har oder fine Underſatter og den Umuelighed, det 
er ham at betiene ſige deraf ſom han Ayſtede Hans 
Villie er kun et Drag, ſom kun fan flade” eet Slag og 
treffe eet Hoved ad Gangen. Han tan nok befale ſin 
Vikaries Dod, og hele Provindſen vil quele ham paa 
hans Befaling; men derſom han befalede at dræbe alle 


Indbyggerne iſen Provinds, vilde ingen fuldføre deune 


Befaling, og hans Villie vilde ikke være tilſtræktelig 
til at væbneren anden Provinds imod denne” Han 


formaar alt imod enhver iſerdeleshed, men dl formaar 


vans imod alle tilſammen 

En anden Grund ſom er til hinber t at bringe 
—*88 Stater i Weldom under de ſtore, er, at 
diſſe Nationer iffe anſee det for noget hæderlige at gisre 
Erobringer. Det eneſte Menneſke, der har ſyntes ind⸗ 


taget ind —* en Slave; — ſom fra fin Barn ⸗ 
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| dom af havde ſogt de ——— Skibe, 10089 ſom dens 


modnere Alder giorde en Reiſe til Portugals Hvad 


han ſaage og hvad han hørte fortælle, ophidſede hans 


Yndbildning, og lærte ham, sat: man ofte, giorde ſig et 


ſtort Navn vedat ſtifte fore Ulhkker. Ved ſin Tilbage⸗ 
komſt i fit. Jæderneland følte han fig ydmyget ved at ad⸗ 
lyde Folk, der vare mindre oplyſte end han. Ved ſine 
Ranker ſvingede han fig: optil Hovding for Akanierne 
og han opnaade ſit Diemed⸗ at faae dem bevebnede 
mod deres Naboer. Intet kunde modſtaae hans Tap⸗ 


perhed og hans Herredom ſtrakte ſig over meer en Hun⸗ 


drede Mile paa: Kyſterne Par ſom Anamabou var Middel⸗ 
punket for. Han dødes > Ingen driſtede ſig til at træde; 
i hans Sted, og da alle Virkekrafterne i hans Magt 


ſlappedes paa, 30 Gang tog hover Ting: ſin forrige 


æn SMEG — — ———— 9 BEL "Grini 30sffjoni 
vå i — Ki: is 4152. ole sønn 
oubee eve be i Guinea indfern Religionee2« Yi 
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em friftetige Moy uens og den muhamedanſtke 
Religion ſynes at have ved begge Enderne bemægtiget; 


fig: den Deh af det veſtlige Afrika, der ſoges af Euro⸗ 


poaerne. Muſelmendene i Barbariet haves bragtderes 
Lereſaininger til Nationerne ved apr Berd ir ſom ſelv 
have bragt dem endnu videre IJ Forhold ſom diſſe 


Sætninger have fiernet ſig fra deres. Kilde, have de for⸗ 


andret fig ſaameget at ethvert Rige, enhver Bye, en⸗ 
hver Familie har den forſtiellige. Omſkicerelſen undta⸗ 
gen font ere. ialmindelig Brug, ſkulde man; neppe for⸗ 
mode, at det var Nationer, ſom bekiendte en Religion. 
Den har ikke vedligeholdt ſig heaheog holden uden ved 
Cap de Montee, hvis: Beboere ikke ſtage i: ogen⸗ For⸗ 
bindelſe med deres Raboers . 

"Hvad Araberne havde giort Nord for 2 for: Al⸗ 
koranen, det giorde Portugiſerne ſiden efter Syd for tie 


— 
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; Re 
nien fore Evangeliet ” Mod Enden af det femtende: 
Aarhundrede giorde de det til herſtende Religion | fra 

Landet Benguela til Zaire. En Religion, der tilbød: 


lette og ſikkre Midler fil at udſone alle Forbrydelſer, var 


efter de Nationers Smag ſom havbde en mindre troſten⸗ 


de Religion. Derſom den ſiden efter blev: forviſt i en⸗ 


deel Stater, da var det dens Forfremmeres Voldſom⸗ 
heder, ſom tiltrakte den dette Uheld. Man har endog 
ganſke og aldeles vanſtabt den ide Lande, hvor den 
har vedligeholdt ſig. Nogle ſmaa Andagtsovelſer ere, 


alt ere der er, blevet tilbage . ron — 


De Kyſter, der ligge midtveis, have vedligeholde 
mljie, lokale overtroifte-Sætninger, hvortil Oprindelſen 


mad være meget gammel. De beftane isat dyrke den 


utallige Mengde Guddomme eller Feticher, ſom enhver 


ſkaber fig paa fin Viis og til ſit Behov; roen paa 


Varſler, paa Ild⸗ og kogende Vand⸗Proper; paa 
Kraften ved Gris-grislerneX. Der gives endnu fars” 
ligere Overtroe. Det er den blinde; Tillid, man ſatter 
til de Menneſter, der ere denne Overtroes Tienere og 
Udbredere. Den Forſtaaelſe, de mene at have med» 
den onde Aand, gior at man anſeer Jordens Frugt⸗ 
barhed eller Ufrugtbarhed ſom noget, der beroer paa 
dem. Paa den Grund offrer man dem altid de- førftes 
Frugter, Alle andre Vilfarelſer lede, Menneſtet til: et. 

fetffabeligt Hiemeed og gane ud>paa at sigte: det blis 


dere wg mere ſuedaun if —— J 
— Ranonernes Sader, Site. og Syſler 
pan Guineas. — id — HD PKEGR. 
slid "4 CA TÆVE 


"Sandet er i Uimindelighed flet beſolket. Det er 
—S at abe Vaaninger andenſteds deri end bos Flos 


* Stet være ét. Slags ſmaae Nodder af: en tet. — 
Træer, Overf. 
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derne, Sretne og finere F diſſe Sandet: det 
mindre gienſidige Fornodenheder, der bringe Menne⸗ 
ſtene hinanden nærmere end Slægtffabs > Baandet, der 
hindrer dem fra at files "ad." Ogſaa mærfer mam i 
den famme Bye, | undertiden i den ſamme Flekke, nogle 
Klynger Huſe, der ere ligeſag mange Familier, ms 
* foreſtaaes af deres Patriarker. 
Drer er intet i diſſe Etabliſſementer, fom — 
Praget af en nogenlunde fremkommet Kultur. Huſene 
ere: byggede af Grene eller af Siv, der er gide faſt 
paa Pale, ſom ere fatte ſaa dybt ned, at de kunne 
holde ſig mod Vinden Man feer fun. ſielden Vinduer 
idem. Taget paa dem er kun en Dynge Blade, og 
der ſom det fan! lade fig giøre —= Salme: Blade, ſom 
ere mere ſtikkede end andre til at holde fig mod Veir⸗ 
ligets Angreb. Hytterne i Hoved⸗Staden, endog de 
Hyitter, ſom Deſpoten beboer, ere ikke ſynderlig udmæer⸗ 
fede fra de andre uden ved deres Storrelſe Det» er 
ikke fordi Overflodigheden paa ſtionnere og bedre 
TJommer; ikke fordi en Jord? Yen, der er got ſtitket til 
Degl⸗Steen, ſom kunde gaa iſtedet for Steen, der er 
overmaade ſielden i diſſe Lande, jo indbyder difje: Mens: 
neſker til at bygge anderledes,? men det er aldrig faldet 
dem ind; at man fulde sind fig kg megen aflge: ene 
at Miu fig? Bolig. | 
Huusgeraadet ſvarer til: Boligen É cs Bbeme fan 
— Landet, hos Fyrſten, ſaavel ſom hos de ringeſte 
Borgere, indſtranker det ſig til nogle Kurbe, nogle Leer⸗ 
Potter, noget Kiokkentei af Kalabaſſe. Derſom de 
der ere giorte i Landet, 
og de Rige paa — der ere ekomne fra —— 
ſtulde alt væere lige. 
Fodemidlerne ere —— * —— Ris Mar y 
niok, Mais, Ignamer, eller Patater efter Jordbun— 
dens Beſtkaffenhed; Vilde Frugter, Palme-Viin, 
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Vildt og Fiſt, ſom enhver forfaffer fig efter fin Loft, 


diffe ere de Levnetsmidler, fom uden engang at und; 
tage Slaverne, ere almindelige for alle, 


Et Belte lagt over Lænderne, og fom af de Frans | 


ſke kaldes Pagner, tiener iffeder for alt Klademon hos 
begge Kion. Glas-Perler, ſom man bringer dem og 


"fælger dem meget dyrt, udgior de ſleſte Fruentimres 


Prydelſe og de faa Mænds, ſom føge at udmarke fig. 

Haandvarkerne ere fun lidet i diffe Lande. Man 
kiender fun dem, der findes i de begyndende Selſta— 
ber og endda ere diffe i Barndommen, | En Tømmer: 
mands Vidſkab indſkræenker fig til at bygge Hutter. 


Smeden har fun en meget liden Hammer og "Træer 
Ambolter til at giore der lidet Jern i Arbeide, der brins 


ges ham fra Europa. Uden Hielp af Hiulet gior Pot⸗ 
temageren nogle plumpe Leers Kar og Tobaks-Piber. 
En Urt, ſom vorer uden at dyrkes, og ſom iffe behøs 
ver nogen Tilberedning, brugeg alene til af giøre 


Pagner af. Deres Længde er Toiets Brede: Bæver 


ren forfærdiger det paa fine Knæe, uden Bæv, uden 
Skyttel og ved at fiiffe Trenningen med fine Fingre 
giennem enhver Traad af Rendingen, paa ſamme 
Maade ſom vore Kurvemagere giøre deres Maatter. 
De lengſt fraliggende Steder faae deres Salt fra Kyſt— 


Beboerne, ſom ved Hielp af en ſtark Ild træffer det, 
ud af Soe-Vandet. Diſſe ſtilleſiddende Forrerninger . 


ere Glavernes og nogle faa frie Menneffers Arbeide. 
De andre leve i en beſtandig Orkesloshed. Derſom 
et Indfald eller Kiedſomhed bringer dem til at forlade 


denne Uvirkſomhed, da er det for at tage paa Jagt 


eller Fiſterie. Aldrig nedlade de fig til at trygle Jor— 
den for Frugtbarhed. Agerdyrkningen, der anſees 
ſom den nedrigſte Syſſel, ev Fruentimrenes Lod. Man 


tilſtager dem ikke anden Gunſt, end: Forlov til at hvile 


fig en Dag efter tre Dages umaadelige Strabadſer. 
III Deel. (12) 
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Folkeſlagene paa Ghia have mange Ligheds 


Trak i deres Sæder: JF alle Egne af dette vidtloftige 


Land er Polhgamien autoriſeret. Dog maa den være 
meget fielden, efterdi alle frie Mennefter, og de flefte 


Slaver finde Selſkaberſter EDR unge Karle adſporge 
kun deres Smag for at gifte fig. Deres Søfire behøve 


deres Medres Tilftaaelfe, — Derte Baand eri Alminde⸗ 
lighed agter, det er fun Horerie, der fan ophæve det, 
og intet ev ſieldnere end denne Uorden. Kun paa Kys 


. ften Angola have Hgvdingernes Dottre Lov til at vælge 


fig den Sgrefælle, der fiaaer dem an, var han endog 
bundet tilen anden; at forbyde ham at have flere Hu⸗ 
ſtruer, at forffyde ham, naar de ikke ſynes om ham, 
ja endog at ffiære Hovedet af ham, derfom han ev dem 
utroe, Diſſe Prindſeſſer, derſom man fan falde dem 


ſaaledes, benytte fig af deres. Priviligium med et 
haanende Overmod 'og megen Strænghed, ligefom for 


at hæsne paa den Ulykkelige, der er dem undergiven, 
det C lags Trældom, hvortil deres Kion er. fordømt. 
Dets Skiebne er beklagelig. Fruentimrene, bebyr⸗ 


dede med Mark-Arbeidet, ere desuden overvældede med 


Huus-Sorgerne. De allene maae førge for deres Fa⸗ 
milies Underholdning og alle Fornöodenheder. Aldrig 


lade de fig fee for deres Mand uden i en ydmygende. 


Stilling. De opvarte ham altid ved Bordet, og leve 


fiden efter af hvad han iffe har kunnet eller ikke villet 
ſpiſe. "Denne tvrællende og haanlige Forfatning. ind⸗ 
ſtræonker fig ikke blot til Almuen; det ev Fruentimrenes 


Kaar i Staden, de Riges, de Stiores, ſeiv Fyrſtens 


” Derfor kunde den dog finde Sted. Mandfolkene kunne 

være faa fan mod Fruentimrene, eller diſſe faa ufor— 
holdsmesfig mange mod hine, at hver Mand funde 
fane cen, ſtiont endeel havde to eller tre. 

Overſ. 
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—— Deres 2Eotekalers Rigdom Rang giver 


dem ikke nogen — 5 eller nogen Rettighed: for, 
andre. 

Medens diſſe — de faa FRE , Naturen 
har givet dem til deres Tyranners Tieneſte, tilbringe 
diſſe Barbarer deres unyttige Dage i er fuldkommen 
Uvirkſomhed. Sankede under thkke Lov Sale, ſmoge, 
drikke, ſynge eller dandſe de. Diſſe Forlyſtelſer ere den 
ene Dag ſom den anden; aldrig forſtyrres de ved Kiv 


og Strid, der herffer en Velanſtendighed, fom man — 
forhnfrigviis — ii: (fulde vente fig Des ét ſaa lidet PR ; 


lyſt Folk. 
Man bliver ike mindre Fortndtel over at det er 


negennyttigt. De Kyſter undtagne, hvor vore Plyn⸗ 
dringer have dannet Røvere, herſter der allevegne ent 
ſtor Ligegyldighed for Rigdomme. Sielden tænfe — 
endog de klogeſte — paa den Dag i Morgen. Ogſaa er 
Gieſtfriheden en Dyd hos alle. Den, der ikke vilde 
dele med ſine Naboer, ſine Slagtninge, ſine Venner 
"hvad han bragte. hiem fra Jagten eller Fifferiet, vilde 
tildrage fig offentlig Foragt. Bebreidelſe af Gierrighed 
overgaaer alle Bebreidelſer. Man forekaſter Evropeer— 


he den, ſom giver intet for intet, ved år falde dem de 


"Tufte ænder. ) TF 


Dette | er den almidelige Karakter hos Nationerne 
paa Guinea. Endnu er tilbage at tale om de Skikke, 


ſom udmarke Folkeſlagene ten Egn fra dem i en anden. 

Paa Niger ; Flodens Bredder ere neſten alle Fruen— 
timre ffisnne, derſom det ikke ev Farven, men en net 
Skabning der udgisr Skionheden. Beffedné, omme 
og tro herſker der en Uſtyldigheds Mine i deres Aaſyn, 
og deres Sprog hav noget i fig af deres Frygtagtighed. 
Navnene Zilia, Calipſo, Fanni, Zamen, fom de ſy— 
nes at have faaet fra Vellyſten ſelv, udtales med en 


| Boielighed i Stemmen , vig Blodhed og Soedme vore 
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Organer ikke eve i Stand id udtrykke. Mandfolkene 


have en fordeelagtig Skabning, en Ibenholtſort Hud, 


behagelige Træf og et behageligt Phyſtonomie. Deres 


Fardighed i at temme Heſte og føre Krig med de riven— 


de Dyr giver dem en ædel Kiekhed. De, taale vanſkelig 
nogen Grovhed, men eftev de Dyrs Exempel, fom de 


have afrettet, føle de en grændfelgs Erfiendtlighed for. 


den Herre, der behanler dem vel. Man fiender ikke 


Domeſtiker, der ere mere paapaſſende, mere edruelige, 


og af en Hengivenhed, ſom gaaer mere til Lidenſtab; 
men de ere iffe gode til at dyrke Jorden. Deres leges 


mer ere ikke vante til at rumme fig og boie ſig til Jor⸗ 


den for at oprydde den. 


FS: 


| Ufrifanernes Hud: Farve udarter ved at gade mod 
Oſt. Der have Nationerne ſor det mefte et ſterkt, 


— kraftfuld Mine; uſammenhangende Unfigtstræt, 


trykke fig i Panden og paa Kinderne forøge denne na; 
turlige Dæblighed endnu mere, En utafnemlig Ford: 


Bund, der iffe engang vil lade fig bearbeide, har giort 


dem Fifferiet til en Nødvendighed, endſtiont Haver, 
der næften ev ufeilbart, formedelft en Sand-Banke, ſom 


ſtraætker fig langs med Kyſten, ſynes at afdrage dem 
derfra. Forſtudte paa et Slags Maade af diffe tvende 


Elementer hane de ſogt fig Hielp hos Naboe-Nationerne, 
ſom Naturen har viiſt ſig gunſtigere imod. Fra dem 
have de faaet deres Underholdning ved at fælge dem 


omen underfat Legeme; en — ved ſtive Muſkler udtrykte 


hvori der iffe er noget Phyſionomie. De Figurer, de 


Salt. Deres Unlæg til Handel har udvidet fig ſiden 


Coroyæernes Ankomſt, efter ſom Begrebene hos alle 


Folk udvikle fig i Forhold til Tingene, og der er flere 


"Beregninger af giøre ved at omtuffe en Slave mod ens 
deel Sorter Kiobmansvarer, end ved at fælge et Maal 


Galt. Forvæften ere de ſtikkede til alt der Arbeide, 


hvortil der fun udfordres Styrke, men udulige sil af 





elſer. 
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giore Tieneſte inden Dorene ved Huus-Vaſenet. Den— 


one Forfatning ſtrider mod det, de ved deres Opdragelſe 


ere blevne vante til, nemlig at faa Betaling i Stykke— 
viis for enhver af deres Forretninger. Det gienſidige 


i dagligt Arbeide og daglig Betaling er maaſkee noget 
af det bedſte til at nære Vindſtibeligheden hos alle Men⸗ 
neſker. Diſſe hanlende Negres Fruentimre ere hverken 


faa yndige eller faa tilbageholdne eller faa beffedne, eller 
faa ſmukke ſom Fruentimrene ved Niger: Floden; og de 
ſynes at have mindre Folelſe. Ved at ſammenligne 
diſſe tvende Nationer (fulde man friſtes til at troe, af 
den ene var Pøbelen af en kultiveret Bye, og at den 


anden havde faaet en udmerket Opdragelſe. J deres 


” 


Sprog merker man Udtrykket af ders Karakter, Udta— 


len hos den ene er overmaade blid, hos den anden er 


den haard og barfÉ, fom dens Jordbund. Deres Livs 
lighed har noget vredladent i fig endog i deres Fornoi— 


Paa hiin Side Volta-Floden i Benin og de andre 
Lande; der ere bekiendte under der almindelige Ravn 
af Guld: Kyften, have Nationerne en glat Hud af en 
dunkel fort Farve, ſmukke Tender, middel men temme— 
lig velſtabt Statur og kiek Anſtand. Skiont deres 
Phyſionomie ev temmelig behageligt, fulde det dog være 
det meget mere, naar Fruentimrene iffe havde den Skik 


at gigre fig Skrammer i Anſigtet og Mændene endnu, 
ikke forøgede denne Galenffab med at brærde fig i Pan⸗ 


den. En Sicele-Vandring, der er dem egen, udgisr 
Grundvolden til deres Troe. De ere af den Mening, 


at hvad for et Sted, de end reiſe, eller man fører 


dem hen til, maae de efter deres Død,— enten de bibrin; 
ge fig den felv eller de oppebie den — komme tilbage 
til deres Hiem. Denne Overbeviisning udgtør deres 
Lykke, efter ſom de anfee deres Faderneland for det bes 
hageligſte Opholdsſted i hele Verden. En Bildfarelje 
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- fin Handel, 


get, blev Priſen for dem alle. 


Tourneringer i Crindring, med den Forſtieh, 


— Alen Cas AG br RER ES i 
faa ſod tiener tilat giore dem menneſkekierlige. 
mede, ſom boefætte fig i dette Klima, 

Handlede med en Opmarkſomhed, der gaaer til rbøs 
dighed, 
De fomme til dem for der aft blive belønnede for deres 
gode Vandel. Dette Folk har et Anlæg til Munterhed, 
ſom man. ikke merker hos Naboe-Nationerne; Smag 
paa at arbeide; en Billighed, ſom fielden forftyrres af 
Omſtandighederne; 
efter fremmede Manerer. 


Frems 


Det holder mere paa hvad 


Det er kommet i Bane med ved Handelen, endog naar, 
Maaden at handle med dem 


Dette ev dem ugunſtigt. 
paa, blev i lang Sid den ſamme, fom den havde været 
i Forſtningen. Det førfte Skib, der kom, tilendebragte 
førend et andet funde begynde fin. Et— 
hvert havde fin Zonr. Den Priis, der var fafifat for 
fiden, at denne Nation har beſtemt fig til at benytte 
fig af de Fordele, der tilbødes dem ved Konkurrenſen af 
de Eurovæiffe Nationer, fom føgte dens Havne, 

De Nationer, 
ere alle hinanden meget lige. 


De ere velffabte, Deres 


Legems-Bygning er ikke faa ſteerk, ſom deres, der boe 


Nord for Linien, og enſtiont de have nogle Mærker i 
deres Unfigter, faa feer man dog aldrig noget til diffe 


Skrammer, der fløde ved førfte Hiekaſt. Deres Feſter 


ere ledſagede med Krigs-Lege, ſom bringe vore gamle 
at i 
Europa vare de en Dvelfe hos krigerſte Nationer," og 
i Afrika tiene de fun til Morſkab for et frygtagtigt 
Folk, Fruentimrene tage ikke Deel i diffe offentlige 
Forlyſtelſer. Samlede i nogle Huſe tilbringe de Dagen 


hemmelighedsfulde, uden at noget Mandfolk fan frædes 


Adgang til deres Selſſab. Rangs-Misundelſe er den 


ſtarkeſte Lidenſtab hos diſſe af Naturen fredeligſindede 


blive be⸗ 


og en ſtor Lethed til af danne fig 


Det er fun for fort . 


der ligge imellem Linien og Zaire, 

























formedelſt den Overbeviisning, man har, at 
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Folk. Alt ev Etikette baade ved Fyrſternes Hoffer og 


hos private Folk. Ved mindſte Begivenhed flyver man 
fil ſine Venner for enten. at Ivfønffe” dem, eller førge 
med dem, Et Wgteſkab giver Anledning til tre Maas 
neders Beføgelfer, En anfeelig Mands Begravelſes 
Hoytideligheder fan undertiden vare i to Aar. De, 
der paa nogen Maade vare ham paarørende, føre hang 


, førgelige Ledninger om i endeel Provindſer. Folget 


forøges med Reiſen, og ingen forlader det, førend 
Liget ev nedſat i Graven med Kiendetegn paa Den dybe; 
ſte Sorg. En faa beſtemt Smag for Seremonier har 


været Hoertroen gunſtig, ſom igjen ev bleven Kilden 


- til en pdevlig Dorſthed. 


Fra Zaire til Floden Coanza finder man vel de 
gamle Sæder. igien, men deriblant mærker man en for; 
virrer Blanding af Curopæiffe Vedtagter, ſom ikke ſees 
andenſteds. Man fan naturligpiié falde paa, at Por; 
tugiſerne; ſom have fiore Etabliſſementer 1 denne Egn 
pg. fom have villet indføre Kriſtendommen der, have 
indladt fig mere med dem, end, med,de andre Nationer, 


ſom da de fun, have. fimple Kontorer Mord for. Linien, 


have de ikke befattet fig med andet end deres Handel. 

acſeren behøver ikke at underrettes om, at alt 
hvad man her har: ſagt om Folkene i Guinea, bor ikke 
fivængt forſtaaes om andre, end den Kaffe af Menne— 
fler; fom i alle Lande beſtemmer en Nations Karakter. 
De ringere Klaſſer, Slaverne, afvige fra Denne Lighed 
i famme Forhold,» ſom de blive enten fornedrede eller 
nedſatte ved. deres Forretninger, eller deres Stand, 
Dog: have de ſtarpſindigſte Jagttagere lagt, Mærke til 
at der blandt diffe Folk og ve Kaar, ſom ſtille dem fra |, 


hinanden, ikke vare faa udmærfede Torffieligheder, 


fom vi finde i de Stater,” der. ligge imellem. Elpen og 


Tiberen, der udaisre næfen ſamme Köſt Stræfning, 


ſom Nigeren og Coanga. Jo mere Menneſtene komme 
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den. Det er en lige Bei, Hvorfra der fan udſteies 
paa hundrede Maader. De Raad, Naturen giver, 
ere forte og temmelig eens, men de Tilfærninger der 


giores af Smagen, af Luner, af Egennytte, af Om⸗ 
ftændigheder, af Lidenffaber, af Hendelſer, af Sunds" 


hed, af Sygdom, endog af Drommerier ere faa mang 
foldige vg forffiellige, ar de ikke blive og aldrig kunne 
blive udtømte, Der behøves fun et Darre ; Hoved, 
for at bringe tuſende andre i Uorden af Foielighed, 
Smiger eller Efrevabelfe, En Dame af udmærket Rang 
vil ffiule en eller anden Legems Feil, hun udfinder en 
Maade derril, fom be, der ere om hende maae- optage, 
endffiønt de ikke have ſamme Grund dertil; og faa: 
ledes udbreder en Mode fig fra nogle ercentriffe Sirkler 
” fig til andre og bliver national, Dette Exempel er nok til 
at forklare en Mængde Underligheder, ſom man vilde 
trætte fin Skarpſindighed med at føge Grunden til i 
Fornodenheder, i Befværligheder eller i Fornøielfers 
Forſtielligheden i borgerlige og moralffe Indretninger, 
ſom ofte ere hverfen mere overlagte eller mindre tilfær 
dige, bringe ligeledes nødvendigen endeel — i mindre 
indviklede Selſtaber ubekiendte — Skatteringer ind 
iden moralffe Karakter og de phyſiſte Vaner. Des⸗ 
uden ev Naturen mere herffende under det hele Belte 
end under de tempererede; og tilſteder Moraiens Ind— 
flydelfe mindre Virkſomhed. Der ligne Menneſkene 
"hinanden mere, fordi de have alt af den, og intet af 
Konften. J Curopa forøger en udbredet og mange 
haande Handel, der frembringer afverlende og mang: 
foldige Nydelſer, Forfatninger og Kaar, endnu de For: 
ffieligheder, fom Klima, Love og Fordomme have 
indført hos virkſomme og arbeidſomme Nationer. 
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Bort fra Naturen, jo mindre maae de ligne hinan⸗ 
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16. Hvortil indſkrenkede ſig fordum Handelen 
mn CEO D UT SE ene AR ner BRS 


193 Guinca har Handelen aldrig kunnet frembringe 
nogen fiov Forandring i Sæderne.” "Den indffrænfede 
fig fordum til nogle Omtuſkninger af Salt og tør Fiſt, 
der forbrugtes af Nationer, ſom laane langt fra Kyſten. 
J Betaling gave de nogle Stoffer af et Slags Toi, 
der giordes af et Slags Garn, ſom ikke er andet end 


en træeagtig Subſtants, der fidder faft under Barfen& 


af et — diſſe Klimaer egent — Trae. Luften hærder 


den og gior den ſtikket til at veve alle Sorter: deraf 


Man: forfærdiger deraf Huer, viffe Sorter Skierfer, 
Belte⸗Smekker, hvis Skikkelſe afvexler efter den Mode, 
ſom enhver Nation har vedtaget. Garnets naturlige 
Farve er ſtiden⸗-grage. Dugen, ſom bleger vort 
Linnet hvidt, giver dette en) Sitron⸗ Farve, ſom de 
Rige holde af. Den forte Farve, ſom er i Brug blant 
Amuen, faar der af ſin egen Bark, der blot bliver truk— 
ken i Band. i | Sa 
un] De førfte Curopæere,; der ſogte Afrikas vefilige 
Kyſter, bragte Vor, Elfenbeen, Gummi,” Farvetræe 


i Vardie, ſom hidindtil fun havde været i liden Priis. 


Ogſaa gav man deres Skippere i Bytte noget lidet 
Guld, ſom Karavaner, der droge fra Staterne i Bars 
bariet tilforn bortferte. Det kom fra de indre Lande 
og fornemmelig fra Bambouk, et under den 12:13 


Grad nordlig Bredde liggende Ariſtokratie, hvori enz |, 


hver Flekke regieres af en Hovding, der kaldes Farim— 
Dette rige Metal er ſaa almindeligt i Landet, at man 
kan ſanke det næften uden Forſtiel allevegne blot ved at 
ſtrabe Overfladen af en leeragtig, let og ſandblandet 
Jord. Naar Minen er meget riig, bliver den graver 
toge Fod dyb, og aldrig længere: ned, ſtiont man 
har lagt Marke til, at den i Almindelighed gav overflo⸗ 
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digere, efterſom man gravede dybere. Folkene ere alt 
for dobne til at fortfærte et Arbeide, . fom daglig bliver 


mere møifommeligt, og alt for ufyndige til at raade 
Bod paa de Uleiligheder, ſom der ufeilbarlig vil føre 


med fig. Deres Skijodesleshed og Uduelighed gaar: ſaa⸗ 
vidt, af naar de vaffe Guldet for at ffille Jorden ders 
fra, giemme de fun de færge Stykker, de mindre gaage 
eee med Vandet, ſom løber ned ad en heldende Slette. 

Indbyagerne t Bambouk drive iffe tinerne til 


Er. — * Tid eller faar de finde. for godt. De ere "for 


bundne til at. bie indtil enten perſonlige eller offentlige 
Fornodenheder have beſtemt Farimerne til at. forunde 


dem Tilladelfe dertil, Naar denne er forkyndet, begive 
de, ſom om at benytte fig deraf, fig til det ans 


vifte Sted. Naar Arbeidet er til Ende, gaar Delin— 
gen for fig. "Der halve af Guldet tilfalder: Herren, og 
det Øvrige bliver uddelt blant Arbeiderne i lige Dele. 
De, der ouſte ſig Guld til andre Tider, ehd der almin⸗ 
delig graves, opſsge ſig det paa Bunden af Floderne, | 
"Hvor der er almindeligt, 


Endeel Curopæere ſogte at trænge ind i et and SA 


der indeholdt ſaa mange Skatte. Totil tre af. dem, det 
havde været heldige til at komme dem nær, bleve ubarm— 
hiertigen drevne tilbage. Hr. David, Chef for de Fran⸗ 
fle i Senegal, faldt 1740 paa at lade Felemis Bred— 
der, hvorfra Bambouk fik ſine Levnetsmidler, plyndre 
ved en Fyrſte Foule. Dette ulykkelige Land var nær 
ved at forgaae midt i fine Guld-Dynger, da Stifteren 
til diffe Elendigheder lod dem giore Forflag til at. ſende 
Dem Levnetsmidler fra Fortet: Galam, fom ligger kun 
4o Mile derfra;uderfom de vilde give deres Samtykke 
fil at rage imod ham, og tillade hans Folk at drive 
deres Miner: Diſſe Vilkaar bleve antagne, og Opfyl⸗ 


delſen af dem blev paa ny tilſporet ſelve Stifteren tii 


Forſlaget, ſom fire Aar derefter begav: fig til diſſe Pros 
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tir Slave; Handelen. 


"17, Guineås Handel er bleven ſtorre ved Sa 
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vindfer Men Traktaten havde ikke nogen Følge: 
udſtaaet og de man havde frygtet for, Nationerne til at 
ſkaffe ſig Produkter af en Jordbund, ſom ikke havde været 
frugtbar uden” paa Metaller. Det fynes fom man har 


tabt Guldet af Sigte, for eng og allene at lægge fig ef⸗ 
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ſom erfægges i fødte Slaver dg over hvilke man da har 


fri Raadighed efter den ſammme Lobs Bydende 


Fordervelſen ev med fit ſadvanlige Løb: gaaen fra 


de Private til Fyrſterne. De have forfleret Krigene 
for at fane Slaver, ligeſom man oppuſter dem i Euro⸗ 


pa for at fane Soldater. De have indføre den Skik 


at ſtraffe med Trældom, ikke allene dem, der have forbrudt 


Kun beſtemte Erindringen af de Ulykker, man havde 
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fig van Medborgeres Liv og Eiendom, men: ogſaa dem, 
ſom ſaae ſig ude af Stand til af? betale deres Gield, 
—eller ſom havde brudt deres Egteſtabs Lofte. Denne 
Straf er med Tiden bleven den fædvanlige for de minds 
b ſte Forſeelſer, efter at den forhen kun paalagdes for de 
væ grovefte Forbrydelſer. Man har uophørlig ſammendyn⸗ 
get Forbud endug paa ligegyldige Ting, for at forøge 
Indtægterne af Straffene tillige med Overtrædelferne. 
Urerfævdigheden har iffe mere havt enten. Maal. eller 
Grændfer. JF en lang Affiand. fra Kyſterne gives der 
Hoodinger, fom flade opfnappe alt hvad de føde paa 
omkring Byerne. Man kaſter Børnene i. en. Sæf, 
man lægger Mænd og Ovinder en Knebbel i: Munden 
, for at hindre deres Skrig. Derſom Reverne blive ans 
holdte af en overlegen Magt, blive de førte. til Fyrſten, 
ſom altid fragaaer det Hverv, han har givet dem, og 
fom under, Paaſkud af at ſtaffe Ret, fælger ſtrax fine 
Haandlangere til de Skibe, han har ſluttet Handel 
med. TR DESSERT S SON DMEEENER IR 
Diſſe afſkyelige Renker uagtet have Nationerne 
paa Kyſten dog ikke ſeet ſig i Stand til at forſyne Kiob⸗ 
mændene med ſaamange Slaver, ſom de forlangte af 
dem. Det ev hendet dem hvad enhver Nation maa er: 
fare, der ikkun fan handle med fine rede Penge. Sla— 
verne ere for Europæernes Handel i Afrika, hvad Gu, 
Det ev i den Handel si drive i den nye Verden. Neger⸗ 
nes Hoveder foreſtille de Guineiſte Staters rede Penge, 
Hver Dag blive diſſe rede Penge dem fratagne, og man 
efterlader dem kun Ting til Forbrug. Deres Kapital 
forſpvinder lidt efter lidt, fordi den ikke kan gienſtille 
— … fig t Forhold til Forbrugets Hurtighed. Ogſaa ſtulde 
Slave⸗Handelen allerede været ophørt, derſom Ind⸗ 
byggerne paa Kyſterne ikke havde forplantet deres Overs. 
daad til Folkene i det Indre af Landet, af hoilke de nu 
fage de flefte afde Slaver, de levere os. Paa denne 
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Maade ev det, at Europæernes Handel næften har 
Skridt for Skridt udtømt denne Nations Handels Rig: 
domme. — — 


Denne Udtommelſe har i de ſidſte tyve Yar bragt 
Priſen paa Slaverne næften til det firedobbelte og dette 


paa denne Maade. Man betaler dem for frørfie Delen 
med Oftindiffe Bare, hvis Prig er ſtegen til der dobbel⸗ 
te i Curopa. J Afrika maa man give der Dobbelte af 


diffe Barer, De Amerikanſke Kolonier, Hvor der ſidſte 
Kiob om de Sorte ſluttes, ere altfaa nodte til at bære 


diffe forſtiellige Forhatelfer, og følgelig at betale fire - | 


Gange mere end de forhen betalte. ) Gr tg. 
Dog faaer den fiernboende Eier, ſom nu fælger 
fin Slave, færre Handelsvarer, end den fik for 50 
Yar fiden der ſolgte fin Glave nær ved Kyſten. Mel: 
lemhandlerens Fordele, Reiſens Omkoſtninger, Afgif—⸗ 


terne, der undertiden ere 3 Profent, ſom maa betales 


de Fyrfter, hvis Lande man drager igiennem, opfluge 
Forffiels ; Summen imellem det, den førfte Eier faaer 
og det, den Curopæiffe Kisbmand betaler, Diſſe Om: 
koſtninger blive daglig ſtorre, formedelſt de Steders Fra: 


liggenhed, hvor der endnu ere Slaver til Salg. Jo 


længere dette forfte Market rykkes tilbage, jo frørre ville 
Vanſtelighederne ved Reiſen blive. De ville blive faa 
fore, at af der, den Europaiſte Kiobmand funde gide, 
vil der blive faa lider tilbage at byde den førfte Sælger, 
at han vil anfee det bedre, at beholde fin Slave, Da 
vil Handelen ophøre. Derſom man endelig vil fortfæt 
fe den, vil der blive nødvendigt, at bore K&igbmænd, 
kiobe uhyre dyre og i Forhold dertil fælge dem til Kolo— 
nierne, fom, da de paa deres Side ikke kunne levere deres 
Produkter tiden til en uhyre Priis, ikke mere vilde 


finde Forbrugere, Men til denne Tidspunkt, der maa: 


fee iffe er faa langt borte, ſom Koloniſterne foreſtille fig 


"Det, ville de leve volige af Negernes Blod og Sveed. 
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De ville finde Soefarende, ſom ville gage — for 


at kiobe, og diſſe ville ſinde Tyranner ſom ville telse, 


EN Sfaver. 
Menneſtke⸗PPrangerne ſlaae fig ſammen i et Slags 
— ; og føre iſen Strakning af — til — 
endeel Rekker af en 30 til 40 Slaver, ſom alle ere be⸗ 
læffede med det Vand og Korn, Der. ev. nodvendigt til 
Deres Underholdning i de tørre. Orkener, ſom de mag 
drage igiennem. Den Maade, man bruger for at være 
ſikker paa dem, ere temmelig heldig udfundet. Om 
Halſen af enhver Slave lægger man en Træe-Gaffel 
af en &tilg Fods Længde, En Jern Krombolt luffer 
Gaflen til bag paa, ſaaledes at Hovedet iffe fan gaae 
igiennem. Stangen af Gaffelen, der ev af et meget 
"tungt Træe, falder for over og uleiliger den, der er ſluttet 
til den, ſaaledes, at endſtiont han hav Armene og Be⸗ 


nene — kan * dog hverken gaae eller løfte Gaffelen 


op. For at fætte fig i Marſch, rangerer man Slaver⸗ 


ne i en lige Linie. Man lægger og. faftgiør den forreſte 
Ende af enhver Gaffel paa dens Skulder, ſom gaaer for; 
an, og ſaaledes fra den ene til den anden, indtil den 
forſte, hvis forreſte Gaffel-Ende bliver. baaret af en af 
Driverne. Man. paglægger iffe gierne andre Læn; 
fer, uden felv at fole Byrden deraf. Men for at kunne 
ubekymret begive fig til Hvile og Søvn, faa binde diffe 
Prangere enhvet Slaves Arme til den. Gaffel-Stang, 
"han bærer, " J denne Tilſtand fan han hoerken fiye eller 
foretage fig noget til fin Frihed. Denne Forſigtighed 
har man anſeet for uundgadelig, fordi, derfom en Glaz 
ve fan bringe det til ar bryde fine Lenker, er fan frig 
Den offentlige Troe og Love, der forviffer Eieren Beſid— 
delſen af hang Slave og til enhver Tid levere ham tilbag 
ge i hans Hænder, di tier imellem Slaven og Prange; 
xen, ſom * alle Haandteringen driver den MAG 
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Bed at laſe diffe gyſelige Omftændeligheder bliver 
eder da ikke, Leſere! Hiertet fyldt med den ſamme 
Uvillie, ſom den, jeg føler ved at ſtrive det? Styrte I 

eder iffe med Raſenhed ind pan diffe ſtiendige Drivere? 
Sonderbryde Jiakke diſſe Gafler, ſom ſammenkiede denne 
Mængde Ulykkelige? Satter I dem iffe iFrihed igien? 
Sladberne ankomme altid i flor Mængde, fornem— 
melig naar de fomme fra langt bortliggende Lande, 
Denne Jndretning er nødvendig for ar formindſte Bekoſi⸗ 
ningerne, der maa gisres paa at føre dem. Mellem—⸗ 
tiden fra en Reiſe til en anden, der af denne oekonomiſte 
Aarſag allerede er lang, fan blive endnu længere, ; fore 
medelſt færdeles Omſteendigheder. Den fædvanligfte 
veifer fig af Regnen, fom bringer Floderne til at gaae 
over og finfer Farten, Den gunſtigſte Aarstid tilat . 
reiſe i det Indre af Afrika er fra Februari ri Septem⸗ 
ber; og fra September til Marts er, det Slave Pran— 
gerne komme tilbage og tilbyde det meſte af denne Han⸗ 
delsvare paa Kyſten. * | — 


— 





18. Hvilke ere de Kyſter, ſom de fremmede — 
Skippere lægge til, for at fane Slaver. 


— 


Européæernes Slave; Handel drives Nord og Syd 

for Linien, Den førfte Kyſt begynder ved Forbierget 
Blanc. ” Tæt derved ere Arguin og Portendic. Portu— 
giferne opdagede dem 1444, og nedfatte fig det folgen⸗ 
de Aar. derpaa. De blive 1638"ffilte ved dem af PK 
Aollænderne, fom atter maatte overlade dem til Engel: | 
lænderne 1666, men for at tiltræde dem igien nogle 
Maaneder derefter. J Begyndelſen af 1678 fordrev 
Ludvig den 14de dem endnu engang derfra, men lod fig å 
høie med at lade Varkerne nedrive. | 

Veddenne Tid ponſede Frederik Vilhelm, denne flove 

Ehurfyrſte af Brandenborg paa at fætte fine Stater i , 
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Virkſomhed, hvilke hidindtil vare blevne bitterlig odelag—⸗ 
Te ved fielden afbrudte Krige. Misfornsiede med det Mo: 
nopol ſom udelukkede dem fra det veſtlige Afrika, for: 


Ø 


maaede nogle Kisbmænd i de forenede Provindſer ham. 


til at bygge nogle Forter i dette vidtløftige Land, og der 
lade kiobe Slaver, fom vilde blive fordelagtigen ſolgte 


i den nye Verden. Man anfaae denne Plan for gavnlig 


og det Kompagnie, der blev oprettet for at udføre den, 
forſtaffede fig 1682 tre Etabliſementer paa Guld; Kyſten 
og tre Aar derefter et paa Øen Arguin. Det nye Cel: 
ffab blev efterhaanden ødelagt ved de Hindringer, ſom 
bleve lagte det i Veien af de rivaliſerende Nationer; ved 


dets Agenteres Uredelighed eller Uerfarenhed; bed Søer 


Yøvernes Plyndringer. Da der ikke var mere tilbage af 
det end Navnet, folgte Kongen af Preuſſen 1717 det 
Hollandſke Kompagni de Befiddelfer, fom i lang Tid hav; 
de været unyttige. Diſſe Republikaner havde endnu 


ilte taget Arguin i Beſiddelſe, da den 1721 blev paa 


hy angrebet, og paa ny indtager efter Befaling fra det 
Verſailleſte Hof, ſom Traktaten ril Nimvegen hiemlede 
Rettighed til denne Erobring. De plantede ſnart deres 
Flag derpaa, men for ar fee det nedtaget endnu i Aaret 


1724. x 


Siden denne Tid blev Frankerig ikke foruroliget 


i diſſe Beſiddelſer indtil 1763. Der Brittiffe Minifters 
ium, ſom havde afvriſtet det Opoffrelſen af Nigeren, 


paaſtod da at de vare indbefattede Derunder. Denne. 


Paaſtand forefommer og ugrundet. Man behøver kun 
at fee de Oktroier, der ere tilſtaaede de Selſtaber, fom 


Tid efter anden have udøver Monopoliet paa Senegal, . 
for at overbevife fig om, at Argnin og Portendic aldrig 


have været indbegrebne i dette Privilegium. Imidler— 


tid tilſteder Engelland hverken de Franſte eller andre 
Skippere, at nærme fig diſſe Farvande. Selv dets 


egne Underſaatter gaae ikke mere derhen, ſiden den koſt— 
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bare Ginm ſom gav dem oe Bigtighed, Haver . 


/ 


taget Veien til Nigeren. 

Denne Flod, fom man nu lmnndeugere kalder 
Senegal, er meget bethydelig. 
et Lob af mere end 800 Mile. "Hvad der er beviift, 
det ev, at fra Junit til November er den ſeilbar i en 
Stræfning af 320 Mile. 
* Mundingen af Fl oden, tilſteder fun Skibe at gage 

ſom ikke ſtikke mere end 8 til 9 Fod dybt, De 
— ere nodte til at ankre paa en ypperlig Grund 
ſtrax derved. Det er fra Fortet St. Lonié, der ér 
bygget paa en lille He, ſom ligger kun lidet fra Havet, 
at deres Ladninger blive dem bragte paa lette Fartoier. 
De indffrænte fig til Gummi, fom er famlet i det loben— 
de Aar og til en 12 til 1500 Glaver. Gummi kom— 
mer fva den venſtre Bredde og Slaverne fra den hoire, 


den eneſte, ſom man fan falde folferig, efter af Marok⸗ 


kos Tyranner have udſtrakt deres Gruſomhed til diſſe 
Lande. 

Siden Fredſlutningen 1763 har forſikkret Stor: 
Britannien Befiddelfen af Senegal, ſom dens Søe; 
Magt havde erobrer under Krigen,” ere de Franſke 


blevne indffrænfede til den Kyſt fom begynder med For- 


bierget Blancog ender med FlodenGambia. Endfkisnt 


de ikke ere blevne foruroligede i den Paaſtand, de gisre 


paa at funne handle udelukkende paa denne fiore Strak— 


ting, have deres Kontorer Joal, Portudal og Albreda 


neppe leveret dem aarligen 3 til 400 Slaver. Goree, 
der ligger blot en Miil fra Faſtlandet og er kun 400 
Favne lang og 100 bred, ev Hoved: Stedet for diffe 
ynkelige Etabliſſementer. Under Fiendtlighederne, der 
begyndte 1756, var denne Øe, ſom hav en god Heede 
og fom er god at forfoare, kommen under Engellænder; 
neg Aag; men Traktaterne gave den tilbage til fin 
førte Beſidder. s 


TIL Deel. 


er 


Geographer give den | 


Den Sandbanke, der ſtop⸗ 
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Inndtil 1772 havde dette Land ſtaget aabent for 
alle Nationers Sfinpere. Ved denne Tid indbildte et 
"uroligt og hidſigt Menneſke nogle lettroende Borgere, at 
intet vilde være lettere, end paa hidtil ubefiendte Veie 
at komme til Bambouk og andre iffe mindre rige Miner. 
Et vanfundigt Miniſterium underftøttede denne Forbin— 

delſe ved et udelukkende Privilegium, og man ſatte be— 

tydelige Summer til paa at jage efter dette Blendevære, 
To Aar eftev gif Monopoliets Afbenyttelſe over i klogere 
Hander, og man har ſiden efter indffrænfet fig til at 
indkisbe Sorte, fom blive bragte til Cayenne, hoor Sel— 
ſfkabet har faaet en obermaade ſtor Stræekning. 
Floden Gambia kunde i en Strakning af en 200 

Mile beſeiles af temmelig ſtore Skibe, men de lægge 

fig alle en 3 til 10 Mile fra dens Munding ved Fortet. 

James. Dette Etabliſſement, ſom har været erobret, 
indlbſt, Og plyndret en 7 til & Gange i et Sekulo, ligger 
paa en Øe, fom ikke har en Pil i— Omkreds. Engels 
landerne forhandle der aarligen en 3000 Slaver, der. 

for ftørfie Delen ere, ſom ved Senegal, fomne fra de 

indre og længe bortliggende Lande Ar 
Ikke langt fra diffe Bredder bleve henimod Aaret 
. 1449 af Portugiſerne opdagede de 10 Her ved Cap: 

Verd, hvoraf St. Jago er den” fornemmeſte. Denne 

lille He-Samling, ſom ſtiont den ev reblet, biergag— 

tig og har kun lidet Vand, dog kunde frembringe alle 
den nye Verdens Produkter, ernærer neppe og ernæs 
rer meget flet de faa — for ftørfe Delen frie — 

Sorte, ſom ere undgagede 4 Seklers Thrannie. De 

tunge Lenker, ſom fnufede dem, forøgedes endog da 

man overgav dem til et Selſtab, ſom ene havde. Ret 
til at forfyne dem med deres Fernodenheder, ſom ene 
haode Ret til at kiobe, hvad de havde at fælge, Og— 
… faa indſkrænkedes det der udførtes fra deite temmelig 
bidiløftige Jordsomon — for Europa — til en Urt, 
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bekiendte under Navn af, Orfeile, fom bliver brugt de 
Skarlagens Farve; — for Amerika —' til nogle 
HOxne og nogle Muuleſler; — og for den Deel af Afrika, 
der ſtager under Hoffet i Liſſabon — til lidt Sukker og 
en Mængde Bomulds Pagner. Dette ulykkelige Lands 
Sfiebne ſkulde ikke være blevet forandret. Hvo funde 


vel tale til ders Fordeel, da alt fra Generalen til Sol: 


/ 


daten, fraBifpen til Munken fod i Sompagntets Sold: 
Det er endelig blevet ophæver. | 

Flodernes Cazamanres og Cacheos og den ſtorſte 
af Biſſaos Bredder faae ſnart endeel Portugiſere an— 
komme af den, ſom vare gangne til Cap-Verds Øerne. 
Deres Deſcendenere udartede med Siden faa aldeles, at 


de neppe funde ffilles fra de Indfodte. Dog have de. 
altid beholt den Stolthed af anfee fig ſom Beherſtere af 


et Land, hvor de havde bygger 3 Flekker og 2 fmaae 


Forter. De rivaliferende Nationer have fun viift liden 


Ugtelfe for denne Paaſtand, og de have aldrig afladt 
at handle i Konkurrenſe med de Skibe, der komme fra 
Cap-Verds Øerne, Brafilien og Liſſabon. 

Serre - Leone ſtaar iffe under det Britiſke Herres 
— endſkiösndt dets Underſaatter have ſamlet naſten 
alle Handels ; Sager i tvende — fra meget gammelt 
Tid anlagte — private Loger. Foruden Vor, Elfen⸗ 
been og Guld, ſom man der finder, trakke de aarligen 
fra denne Flod eller Naboe,; Floderne en 4 til 5000 
Slaver. 

Paa dette Handels-Sted folge Graines-Dents 
og Qbaqbpas-Kyſterne, der indtage 250 Mile, 
Man. finber der Riis, Elfenbeen og Slaver. Paa 
nogle af diffe Kyfter oprette Skipperne loſe Kontorer. 


Som ofteft ligge de for Anker og vente paa at de— 


Sorte komme af dem ſelb paa deres Piroguer at tilby— 
de dem deres Tuſtnings-Artikler. Denne Skik er, ſom 
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man ſi J— bleben nofert, den Kentegne Grufomheder 
have fre at indſee Faren ved at fætte i Land. 
Engeffænderne have for Fort fiden oprettet et Eta⸗ 
bliſſement paa Forbierget Apollonia, hvor Slave Han— 
Delen er betydelig; men de have endnu iffe der opnaaet 
en udelukkende Handel, 
(fee ventede fig. 
Efter Forbierget Apollonia begynder Guld-Kyſten, 
ſom endes ved Floden Volta. Dens Stræfning”er 
130 Mile. — Da Sandet er delt i en: Mængde ſmaa 


Guinea, ere Europas handlende Nationers Kontorer der 
blevne obermaade mange, De Danſte have fem. 
12 til 13, hvoraf St. George de la Mina er det fov; 
nemmeſte,  tilbøre Hollænderne; og Engellæenderne 
have erobret elfer oprettet 9 til 10, ſom erkiende Cap 
Corfo for Hoved; Stedet. De Franffe, fom med År; 
grelſe fane fig udelukkede fra 
flødigt Land, vilde 1749 tilegne fig Anamabou. De 
befæftede fig deri med de Yudfødtes Samtykke, da 





deres Arbeidsfolk bleve i den dybeſte Fred fordrevne ders 
frajved Kanon: Stud fra Stor Britanniſke Skibe. 
duelig Underhandler, ſom befandt fig i London ved Tidens 


























"Den om denne Voldſomhed, - bevidnede fin Forundring 
over en ſaa uſſsmmelig Udfærd. Min Herre, fags 
de en hos denne oplyſte Nation meget hoit anſkreven 
Miniſter til ham: derſom vi ville være vet; 
færdige mod de Franſte, vilde det om tre— 
Dive Aar være ude med og. Bed denne Tid 
fatte Engellenderne fig faft i i Anamabou, og fiden den 
Tid have de iffe taalt nogen Medbeiler paa dette —— 
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ge Handels-Sted. 

En 8 Mile fra Floden Volte er Kela, 
megen Overflsdighed paa Fødevarer, Der ev der Skip— 
perne begive fig hen for at forfyne fig med. Leonetsmid; 
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ſom de enſtede, ſom de maa⸗ 


Stater og Indbyggerne ere de ſterkeſte Menneffer pad 


et paa Slaver faa overs 


En ” 


der har 
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ler. . Derfra: udrede de deres Kano'er eller Peroger for | 


y 


at ſkaffe fig Underretning om de Steder, hvor de. bedſt 


kunne drive deres Handel. 86 | 
Det lille Popo trækker dem ofte til fig. En⸗ 
gelfænderne og de Franſke føge vel denne Havn; 
men Poriugiſerne ere Der i langt ſtsrre Antal og Aarſa⸗ 
gen er denne —— | 
Denne Nation,” ſom fra forſt af herffede over 
Afrika, blev med Liden bragt i en faa ſvag Forfatning, 


at den, | for at beholde Frihed til at handle paa Guld⸗ 
Kyſten, forpligtede ſig til at betale Syollænderne Tiende⸗ 


delen af ſine Ladninger. Denne haanlige Skat, ſom 
man altid har betalt ordentlig, giorde Handelen faa 
ufordelagtig for Reberne i Bahia og Fernambuc — de 
eneſte, der ſoge denne Kyſt — al de aftalte imellem 
ſig, at der aldrig ſkulde i nogen Havn være flere, end 


get Skib fra hver af diſſe tvende Provindſer. De audre 
opholde, fig i lille Pppo, hvor de vente paa af Baden 


til at handle falder dem til. : 
Juda, der ligger 14 Mile fra lille Popo, ev meget 
beromt for Mængden af og Egenſkaberne / ved de Slaver, 


ſom komme derfra. Det er kun aabent for Engelleen⸗ 


derne, de Franſke og Portugiſerne. Enhver af diſſe 
Nationer har der et Fort, ſom ligger paa Øen Gregoi, 
2-Mile fra Strandbredden. Forſtanderne for diſſe 


Kontorer. giøre aarlig en Reiſe paa 30 Mile, for at 


bringe. Landets Fyrſte de Forgringer, ſom han faaet og 
fom-han fordrer fom en Hylding. KE 
5 En 8 Mile fra. Juda ligger Epee. — Undertiden 
ev der mange Slaver der; fædvanligere, er der ingen. 
Odgſaa er dens Reede ofte uden Sfide, 
idt længere hen ligger Portonova. Handelen, 
ſom ellers drives paa Strandbredden, gaar der for ſig 
7 Mile inde i Landet. Formedelſt denne Ubekvemme— 


lighed flage den længe i Dvale; men for Tiden er den 
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meget betydelig, Lyſten til den Brafilianffe Tobak, 
der er endnu frærfere paa dette Sted end paa den ovrige 
- Kyft, giver Portugiſerne en ſtor Dvervægt. Det er af 
Vraget af deres Ladninger at Ciigelfænderne og de Frans 
ſte ere nødte til af tage deres. 
Badagry ligger fun 3 Mile fra Portonova. Man 
bringer mange Slaver derhen. J den Tid, da alle 
Nationer bleve modtagne der, ſſuttede Skipperne fun 
deres Kiøb og Salg den ene efter den anden Efter at 
Engellenderne og Hollænderne ere blevne udelukkede 
derfra, er det de Franſte og Portugiſerne tifladt at hand: 
' fe i Konfurrenfe, fordi deres Handelsvarer ere ganſke 
forſtiellige. Det er det Sted paa Kyſten, der bliver 
meeſt føgt af de Kranffe Redere. 
50 Mboni, der er ffilt fra Badagry ved en Stræfning 
” af en 14 til 15 Mile, ligger paa Øerne Curamos 
paa en vanſkelig, moradſet og ufund Reede. Dette 
Handels-Sted bliver fornemmelig og næfien udelukken— 
de ſogt af Engellænderne, ſom komme dertil paa ſtore 
Chaluper, og drive deres Handel imellem Øerne og. 
Naboe-Faſtlandet. — 2 UNS MD 
—— ra Floden Bolte til denne Øe Samling er Kys 
Å ſten ikke tilgængelig; En Sand; Bånfe, paa hvilfen 
Havets Bølger brydes med Voldſomhed, nøde de Skip— 
vere, fom af Saab om Gevinſt blive trukne tii diſſe Fars 
vande, til at betiene fig af Piroger; og Landets Ind— 
fødte til at ſende deres Ladninger i Land, og at føre 
fra Land, hvad de fane i Tuffning. Deres Skibe 
ligge uden Fare for Anker paa en ypperlig Bund en 3 
fil 4 Mile fra Kyſten. — 
Floden Benin, ſom har Overflodighed paa Elfen— 
been og Slaver, modtager Skibe. Dens Handel er 
neſten aldeles falden i Engellendernes Hender. De 
Franſke og Hollænderne eve bleven afſtrakkede derfra 
af de Indfodtes Karakter, der ere mindre barbariſke 








































































































end de i Naboe⸗Egnene, menlfaa uftadige i deres Smag, 
at man aldrig fan vide, hvilke Handelsvare de ville 
modtage i Bytte, i; — 
Efter Cap Formoſo kommer det nye og det gamle 
Calbari. Kyſten er lav, overfoommet de fer Maaneder 
om Aaret og meget uſund. Man finder der fun for-⸗ 
dærvet Band, Skibbrudene eve hyppige og hele Mand; 
ſkaber ere undertiden blevne et Offer for Klimaets Uſund— 
hed. Alle diffe Plager have ikke kunnet bortfierne Stor: 
Britanniens Skippere fra diſſe farlige Farvande. De 
kiobe der aarligen, men til.en meget ringe Priis, en 
7 til go00 Sorte, De, Franſke, ſom fordum lagde 
kun ſielden til diſſe Handels-Pladſer, begynde at begive 
fig dertil i førre Mængde, De Skibe, ſom ſtikke dy⸗ 
bere end 12 Fod, ere nødte til at kaſte Anker tæt ved 
Den Panis, hvor Høvdingen for diffe barbariffe Cane 
har: fir Ophold, og hvortil han har truffet en temmelig 
ſterk Handel, | KEN 
Sagerne gaae langt mere levende i Gabon, "Det 
ev en ſtor Flod, ſom vander en umaadelig ſtor Slette og 
fom med en Mangde andre mindre betydelige Floder 
Danner en Mængde mindre eller ftørre Der, hvoraf ens 
hver Gar fin egen Fyrſte. "Der gives neppe noget rigere, 
mere overſpommet og uſundere Land. De Franſte, der 
eve mere flygtige end driftige, gaae fun lidet derhen, 
uagtet deres Trang. devtil, Portugiſerne fra Øerne, 
Prime og St. Thomas fende fun nogle Chaluper dertil, 
Hollenderne faae Elfenbeen, Vor og Farvetræe derfra: 
Engeffænderne figbe der næften alle de Slaver, ſom 
diffe fmaa Nationer, der beſtandigen ere gridſte paa 
deres gienfidige Undergang, tage fra hinanden. Der 
er ikke noget fort Qplags⸗Sted, hvor Omtuffningerne 
gaae for ſig. Curopæerne maae trænge fig frem med 
deres Baade en 50 til 60 Mile i diſſe ſtinkende Mos 
radſer. Denne Fremgangsmaade medfører obermaade 
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megen Seendragtighed, koſſer en. Mængde Matroſer 
Livet, og foranlediger nogle Mord. Diſſe Plager vilde. 
man fee forfvinde, derfom der oprettedes en almindelig 
Handels-Plads paa Perrogvet-Hen, ſom ligger 10 
Mile fra Gabons Munding og hvor femmelig ſtore Skibe 
kunne lægge til, Viſt nok forſogte Stor:Britannien det 
med Plan til at befæfte fig og Daab om at opnaae en tide; 
lukkende Handels men dets Agent blev myrdet 1769, 
og Sagerne ere forblevne fom de vare. rod 
Man vil anmarke, at de Slaver, ſom komme 
fra Benin, Calbari og Gabon, ere meget vingere end 
de, man kisber andre Steder. Ogfaa bliver de leveres - 
de, det meſte mueligt er, til fremmede Kolonier af En⸗ 
"gellænderne, ſom mere end de andre Nationer føge diſſe 
ſlette Handelspladſer. Saaledes er det Nord for Linien. 
Syd for den ere Handelspladſene langt færre, 
omen i Almindelighed mere betydelige. Den forſte, der 
viſer fig efter Forbierget Lope, er Mayumba. Indtil 
Denne Reede er Havet alt for vanfeligt til at man fan 
nærme fig Landet. En Bugt, ſom har en Aabning 
pad to Mile, og ſtikker een Miil Ind, giver ec ſikkert Fils 
flugtsſted for Skibe, ſom fane Vindſtillerne og Strom— 
mene imod ſig, der ere alt for almindelige i diſſe Fars 
"Banden Landingen er let ved en Flod. Det er tro⸗ 
ligt, at Uleilighederne» ved: et alt for moradſet Klima 
har allene holdt Curopæerne og følgelig. ogſaa Afrika— 
nerne borte derfra. Derſom man Tid efter anden fælger 
nogle anger der, blivende kisbte af Engellænderne og 
Hoͤllenderne, der gaae temmelig regelmæsfigen derhen, 
for at modtage Ladninger af et rodt Tre, ſom man an; 
bender i Farverierne. briks | 
Bed Cap-GSegundo er en anden meget ſund, mere 
rummelig og mere magelig Bugt end Mayumbag ſelv. 
Der kan man ſikkert og let forffaffe fig Vandog Bran— 
de Diſſe Fordele ſkulde ſandſynligen have tiltvutter 
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den én ſterk Handel, derfom Tiden og Bekoſtningerne, 
der ere nødvendige til at nage Enden af en lang Landtun— 
ge ikke havde giort Slave-Handlerne kiede deraf. 

De have foretrukket Loango, hvor man ankrer en 8 
til 900 Favne fra Strandbredden paa 3 tib 42Favne Vand 
og ien mudret Bund. Søen er ſaa urolig, af man 
ikke fan lægge til Kyften uden med Piroger. De Euro: 
poœiſke Kontorer: ligge en Miil fra Byen paaren Bakke, 
der er anſeet ſom meget uſund. Derfra kommer det, 
at endſtiont de Sorte ere. der. til bedre Kisb end anden; 


ſteds, og, endſtisnt man der er mindre vanſkelig ved | 


Handelsvarenes Beſkaffenhed, gaae Skipperne dog ikke 


gierne fil Loango, uden naar Konkurrenſen er alt for 


fiov i de andre Havne. — JD 
Bed Molembo maae Skibene opholde fig en Miil fra 
Strandhredden, og Baadene, forat lande, ſotte ober en 
temmelig farlig Banke. Handelen gager for ſig paa ef 
Bierg, der er meget. behageligt, men: vanſkeligt at 
komme til. Slaverne ere der, i ſtorre Mengde og af 
bedre Beſtaffenhed, end paa den svrige Del, af Kyſten. 


Bugten Gabinde er ſikker og bequem. Soen er 


der rolig nok til at man kunde i Nodvendigheds Tilfalde 
give Skibene den Kalfatring, de kunne behove. Man 
ligger for, Anker tæt ved Hufene, og Handelen, gaaer 
for figen 150 Skridt fra Strandbredden. 

Man har længe fagt; og man ophsrer ikke med at 
gientage det, at Klimaet er. mordiſt, meget, mordiſtei 


diſſe tre Havne, fornemmelig i Loango. Vi ville føge 


der ikke fan raades Bod derpaa, —— 
Groſſſet, ſom voxer paa Kyſten, er temmelig als 
mindelig en 4 til 5 Fod hoit. Det faaer om Natten 
en overflødig Dug. De af Curopæerne,, ſoim gage oder 
diſſe Gresmarker i Morgenſtunden, fane en ſterk og ofte 
dødelig Kolik, med mindre man uspholdelig ved Hielp 


at komme efter Aarſagerne til denue Plage og. fee om 
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af Brændeviin ſkaffer Indvoldene „der ſandſynligen ere 
blevne forkislede ved Indvirkningerne af Duggen, deres 
naturlige Varme igien. 
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Skulde man ikke ſatte fig i 


Sikkerhed for denne Fare ved at holde ſig fra diſſe Plan— 
ter, indtil Solen har bortſpredet det Slags Gift, der 


er faldet paa dem. 
I diſſe Farvande er Søen uſund. 


der er gulagtig, er belemret med Tran, maa ſtoppe Sve⸗ 
dehullerne i Huden og ſtandſe Uddunſtningen hos dem, 


ſom dukke ned deri. 


Dette er rimeligviis Oprindelſen 


til de hidſige Febere, der bortrykke faa flov en Mængde 
Matroͤſer. For at afværge dige bdelæggende Sygdomme 
bilde det maaffee være nok at færte Landers Indfodte 


til alt det Arbe 
i Vand. 


ide, ſom ikke kan forrettes uden at gage 


Dagene ere i denne Egn yderſt hede; Natterne 


fiigtige og folde. 


Ufverlingen er ſtadelig. Man vilde 


afværge Uleilighederne ved at giore Varme i Sovekam⸗ 
Denne Forſigtighed vilde bringe de tvende 
Yderligheder hinanden nærmere; og ſtaffe det indſlum— 


meret. 


rede Menneſke, der ikke fan tidakke ſig efterhaanden 
ſom Nattekulden tager til, den paſſende Middelvarme. 


Uvirkſomheden og Kiedſommeligheden dræbe Mand; 


fkaberne paa Skibe, der fædvanlig mane opholde fig 4 
til5 Maaneder paa Kyſten. 


Man bilde befrie dem fra 


Denne dobbelte og beſperlige Byrde, derfom man. vexel— 
biig lod altid en Trediedeel bære i Land, Det lidet 
»befværlige Arbeide, ſom man' i Utide lader Negerne 
disre, vilde ſyſſelſette dem uden at udmarte dem. 
Man vil maaffee finde, ” at jeg kommer beftandig 
tilbage. til Menneſkets Vedligeholdelſe. Men hvad 
Gienſtand gives der, ſom alvorligere bør fuffelfærre 
nogen? Er det Guld og Sølv? er det delene? Et 
genfomt Hierte vilde maaſtkee tænfe faa, ”Derfom det 
havde Driſtighed nok til at tilſtage det i min Rærvæs 


Deres Vand, 


+ 
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em; jeg fige det: jern du er, veed, jeg ikke; 


men af Naturen er du godt ſtikket til af være Deſpot 


Erobrer eller Boddel., thi den har ſkilt dig ved al Vel; 
villie for dine Jævnlige. Skulde der hende fig at jeg 
tager feil af Midlerne til Vedligeholdelſe, ſom jeg fore⸗ 


ſlaar, ſaa beſtride man mig, man MIS 7— 
— og det vil glæde mig. | 


Imidlertid have vi faa megen ſtorre Tillid til de 
Raad, vi her have giver, ſom de eve grundede paa 
Erfaringer, der ere giorte af en af de forſtandigſte 


Soefarere, vi nogenſinde have kiendt. Denne duelige 


Mand miſtede ved et Aars Ophold endog i Loango kun 
een Matros, og endda var denne Matros afveget fra 
den indførte Orden. 


9 tandet Angola finder man almindelig en Stit, 


ſom er temmelig beſynderlig, men ſom Folkene vide 
ligeſaa lidet Henſigten med ſom Oprindelſen til. Kon— 
gerne i diſſe Provindſer kunne hverken eie eller tage mod 


noget af der, ſom kommer fra Europa, untagen Me: . 
taller, Vaaben, udſkaarne Tra— og Elfenbeens⸗ Stykker. 


Det er rimeligt, at nogle af deres Forgengere hade for: 
dømt fig felv til dette Afſavn, for at formindſke deres 
Underſaatters toilelsſe Begierlighed efter diſſe fremmede 


Handelsvarer. Derſom dette har været Bevaggrunden 


til denne Indretning, har Udfaldet ikke ſvaret til For— 
ventningen De laveſte Klaſſer af Borgerne drikke fi: 
fulde i vort Brændeviin, haar de have Leilighed til at 
ſkaffe fig der; og de Rige, de Store, endog IN iniſter⸗ 


ne flæde fig almindelig i vore Lærreder og vore Stoffer, 


Kun bruge de den Varſomhed at aflægge diſſe Prydelſer, 
haar de gaae til Hove, hvor det iffe er tilladt at ud? 


"ramme en Prunk, ſom ev Fyrſterne allene forbuden. 


Fra den ſidſte Havn, hvorom vi have, falet, fin; 


des der iffe mere nogen tilgængelig Stræfning indtil 


Zaira. Ikke langt fra'denne Strøm ev Floden Ambriz, 
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ſom modtager nogle ſmage Fartøier, der expederes fra 
Europa ſelv. Mere betydelige Skibe, der ere komne 
Hei NORMER Loango, Molembo og Cabinde, ſende ligeledes under⸗ 
tiden Baade derhen for at tilforhandle ſig Sorte og 
forforte fig deres Ophold paa Kyfter; men de Søes 
farne, ſom ere anſatte der, -taale ikke altid denne 
Konkurrenſe. — RISE å 
Diſſe Vanſkeligheder ere ikke at frygte for ved 
doſſula, ſom ikke er utilgængelig for Skibe. Engellæn— 
derne, Hollenderne og, de Franſke, ſom drive deres 
andel i de vigtige Havne, ſende frit deres Chaluper 
derhen, og ſielden gane de derfra, uden at bringe nogle 
Slaver med ſig, ſom de have faaet for en taaleligere 
Priis end paa de ſtore Haudelspladſer. ie gine 
ra Moſſula begynde de Bortugififfe Beſiddelſer, 
ſom firæfte ſig paa Kyſten fra den gde til den Ide 
Grad ſydlig Brede, og ſom undertiden gane endog 100 
Mile op i Landet. Man deler denne ſtore Strakning 
- i endeel Provindſer, hois forſkiellige Diſtrikter blive 
beſtyrede af Hovdinger, ſom alle ere ſtatſtyldige til 
Liſſabon. En 7 til8 ſpage Korpſer, hvert paa en 10 
fil 12 Soldater, ere nok lil at holde ſaamange Natio⸗— 
ner i Undergivenhed. Diſſe Negere ere anſeete for frie; 
men den mindſte Feil ſtyrter dem i Treldom. Midt 
deres Skove, paa et Sted, ſom man faldte nye 
Heiras, blev der for faa Aar. ſidem opdaget overflødige 
Miner af et Slags Jern, ſom overgaar det, der fin⸗ 
des alle andre Steder paa Kloden. Grev Souza, ſom 
Da var Gouverneur i Landet, og fiden efter Ambaſſa— 
deur bed der Spanſte Dof, lod dem drive; men de ere 
blebne forladte ſiden Moderlandet er kommet tilbage fra 
Tyranniets Aag under Overtroens. Denne virkſomme 
Kommandant udvidede ogſaa Grandſerne paa der Rige, 
der var ſat under hans Befaling. Han fatte fin Ær: 
gierrighed i at komme tilde rige Miner i Monomotapa, 























































































































— figefom i St. Paul — forsen ſtor Del fordelte |, 
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Man regner i Byen ex 7 til 800 Hvide og omtrent 
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og bane fine Cftermænd Veien til af drive deres Erob⸗ 
vinger tildet Landſtab, ſom hans Nation befidder ved f 
Mozsambigee. —— | 
Andre ville dømme om der Muelige eller Vovede, 
om Unytten eller Vigtigheden ved denne Forbindelſe. 
Vi ville indffrænfe os til at, anmærfe, at det forſte 
Portugiſiſte Etabliſſement ved Oſeanet er Bamba, 
hvis fornemmeſte Forretning indſtræenker fig til at 
fevere det Tømmer, fom Gt. Paul de Loanda fan 
have behov. . ——— —3 Fre F 
Denne Hoved-Stad i det Portugiſiſke Afrika bar 
en temmelig god Havn. Den er dannet af en Sand⸗ 
He, ſom ved fir — meget ſneevre — Indlob bliver 
beſkyttet af regelmæesſige Feſtningsverker og forfoaret 
af en Defætning, der vilde være tilſtrækkelig, derom 
Den ikke beſtod af Offiferer og Soldater, ſom for føre 
Delen ere fældede af Lovene eller i det mindſte forviſte. 


3000 Sorte eller frie Mulatter. | — 
Gt. Philippe de Benzuela, der tilhører den ſamme 
Nation, har kun en Reede, Hvor Havet ofte er meget 
ſtormigt. Byen, der er langt mindre betydelig end 
Gt. Paul, bliver beſkyttet af er flet Fort, ſom ved at 
kanoneres af Skibe lettelig kunde lægges i Uffe. Man 
vilde iffe erfare megen haardnakken Modſtand af en 2 
til 300 Afrikanere, ſom vogte det, og fom endog ere 





paa temmelig fraliggende Poſter. 

En 10 Mile længere borte end St, Philippe er 
der endnu en Portugiſiſt Loge, hvor der tillægges tal: 
rige Hiorde, og hvor det Salt bliver ſamlet, der er 
nødvendigt for de Nationer, fom fiaae under denne 
Krone. " Længere frække fig iffe Europeernes Etablis— 
ſementer og Handel pan Afrikas veſtlige Kyſt. 
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De Portugiſiſke Skibe, ſom ſoge diſſe Farvande, 


begive fig alleſammen til Gt. Paul efter St. Philippe. 


Diſſe Skibe forhandle en ſtorre Mængde Slaver i det 
førfe af diffe Handels: Steder Og i det andet ſtarkere 


Slaver. Det er iffe fra Moderlandet, de for føre 


— 


Delen ere expederede, men fra Braſilien og næften als 
lene fra Rio Janeiro, Da deres Nation har et ude; 
lukkende Privilegium, betale de diſſe ulykkelige Sorte 
Mindre dyrt end man fælger dem andenſteds. Det er 
med Tobak og Caurifer, fom de forſtaffe fig paa Steder: 
he ſelb, at de betale dem paa Guld; Kyften; paa An: 
golas er det Tobak, Sukker — Brændeviin og nogle 


grove Lærreder, ſom de give i Bytte. * 


19. I hvilfen Mængde, til hoilken Priis — 
for hvilke Handelsvarer blive Slaverne 
Fiabte Ak oe. SERENE Er mg 

IJ de førfte, Tider, ſom fulgte paa Opdagelſen 

af det veſtlige Afrika, fane denne ſtore Del af Kloden 
ikke fin Folfemængde formindſtet i nogen mærfelig Grad. 
can havde da inter Arbeide af give dens Beboere. Men 
efterhaanden ſom Erobringerne og Aolsbedrifterne for⸗ 
merede fig i Amerika, maatte der flere Slaver til 
Denne Trang forøgedes gradeviis og fiden Fredſlutnin—⸗ 
gen 1763 har man hvert Aar afvriftet Guinea en 80000 
af fine ulykkelige. Alle diſſe ynkelige Menneſter ere 
ikke komne til den nye Verden. Efter Tingenes fæds 
vanlige Lob maa der være omkommet en Ottendedeel 
Deraf pan Overfarten, De to Trediedele af diffe bekla— 
gelige Offere for vor Gierrighed ere komne fra Landene 
Nord for Lønien og Reſten fra Syd for den. Sa 
Fra forſte af fif man dem allevegne for meget 

godt Kisb. Priſen pan dem er ſtegen Tid efter anden 
og mere mærkelig i de ſidſte 15 Aar *. J Aaret 177% 
” Alt tegne fra den Tid, Forfatteren ſtrev. Priſen er ſtegen 

meget ſiden den Tid, g Overſ. 
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har en Franſk Kiobmand ladet kiobe i i Malembo 530, 


fom uden af regne Omkoſtningerne paa Udredningen, 
Dave foftet ham, den ene i den anden, en 1213 Rigs: 
daler. Til ſamme Tid har han ladet tage i Portonove 
521, fom han far faaet for en 96 Rigsdaler. 


Denne Forſtie! paa Priſerne, der kan anſees ſom 
idelig, reiſer ſig ikke deraf at Slaverne fra det nord— 


lige eve flettere, De ere tvertimod ſtarkere, arbeide 


ſommere, forſtandigere end de fra det Sydlige. Jen 
Kyſten hvor man faaer dem, ev mindre bekvem og mere 
farlig — men man treffer dem ikke ordentlig der, og Re⸗ 
deren er udſat for at ſpilde ſin Reiſe — men for at for— 
fyne dem med ſundt Vand, maa man tage Forfriſkning 
ved Herne Prince og St. Thomas — men der omkom— 
mer mange af dem paa en Overfart, ſom har Vindene, 
Strommene og Vindſtillerne imod, fig — men deres Las, 
rakter Driver dem til Fortvidlelfe eller Oprør. Af alle 
diffe Aarſager maa man betale dem mindre dyrt i Afrita, 
endſtiont de blive folgte lidt dyrere i den nye V Verden. 


Bed at antage, at der ev bleven kiobt 80,000, 
Sorte 1777 og ar Middelpriferne for hver har værer en 
110 Rigsdaler, ev det da 8,800,000 Rigsbaler, Ny 
de Afrikanſte Kyſter ON AVA for den grueligſte O 
ofvelfe. | 


Slave⸗Handleren faner ikke denne hele S Sum De 
Afgifter, der ere paalagte af Fyrſterne i de Havne, 


hvor Handelen gaaer for fig, opflugerendeel deraf. En. 


Regierings-Agent, der er fat til at overholde Orden, 
har ogſaa fine Rettigheder. — Der er Mellemhandlere 


"mellem Salgerne og Kisberne, hvis Forretninger er | 


bleven dyrere efterhaanden fom de Europaiſte Skipperes 
Konkurenſe har tager til og Antallet paa de Sorte får 
taget af, Diſſe Omkoſtninger, der ere Handelen uved— 
kommende, ere ikke noiagtigen de ſamme paa alle Dan: 





9 
| | 
9 

| 














å £ 
— 


PU rar ås 





























f 
1 


delspladſer, men Forandringerne i dem ere ikke vigtige 
og de ere allevegne alt for betydelige. — - io 
Det ev iffe med Metaller man betaler, men med 
vore Produfter og vore Handelsdare. Portugiſerne 
dg undtagne give alle Nationer næften de ſamme Bare, ſom 
beftaaer i Sabler, Bøffer, Krudt, Jern, Branveviin, 
Iſenkram, Tepper, Glastoi, Uldentsier, og fornem⸗ 
melig Oſtindiſke Katuner, eller dem, ſom Europa forfcer— 
diger og trykker efter dette Mynſter. Nationerne Nord 
for Linien betiene fig til Mønt af en liden hvid Muſt— 
ling: Sfal, ſom vi bringe dem fra de Maldiviſte Her. 
Syd for Linien har Curopæernes Handel denne Omtuſk—⸗ 
nings-Artikel mindre. Til Vardie-Tegn forfærdiger 
Man der et lider Stykke Straae; Tøi paa 18 Tommers 
Loarngde og 12 Tommers Brede, ſom foreſtiller omtrent 
Saf vore Skillinger. 














20. Hvilke ere de Nationer, der kiebe Slaver? 








"De Europaiſke Nationer have troet, at det var 

fil Fordeel for deres Handel at have Etabliſſementer i 

det veftlige Afrika. Portugiſerne, ſom efter den almin⸗ 
delige Mening vare forſt ankomne dertil, dreve længe 

; andelen med Slaver uden Konkurenſe, fordi de vare 

de enefte der havde anlagt Avlings-Bedrifter i Amerika— 

Ulhkkelige Omftændigheder bragte dem under Spanien, 
og de bleve i alle Verdens Dele angrebne af Hollænder; 
ne, fom havde brudt de Lænfer, hvorunder de ſukkede. ; 
De nye Republikanere ſeirede uden ſtore Anſtrengelſer 

over et undertvunget Folk og lettere i Guinea end an— 
denſteds, da man ikke havde giort nogen Anſtalt til For⸗ 
fvar der, Men ſaa ſnart Liſſabon havde faaet fin Uafs "| 
hangighed igien, vilde det igien erobre de Beſiddelſer, 
ſom man under dets Traldom havde berøvet der. Det" i 

Held, de havde havt i Braſilien, giorde deres Sofare⸗ 
re driſtige til at vende deres Seil mod Afrika. Der⸗ 
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ſom der iffe lykkedes dem at giengive deres Fædreneland 


, « 


alle dets gamle Rettigheder, lagde de dag i det mindſte 
1648 den ſtore Stræfning "af Landet Angola, ſom det 
fiden efter er vedblevet at foreffrive Love, paa nye 
under dets Herredom. Portugal befidder desuden i diſſe 


vidtløftige Have nøgle mere eller mindre betydelige Der. 


Diffe ere de Levninger, der ere blevne Hoffet i Liſſabon 
tilbage af det Herredom, ſom det havde oprettet, og 
fom ſtrakte fig fra Ceuta til det røde, Hav. | 
Benyttelſen af det, ſom Hollænderne havde ti. 
revet fig af dette rige Efterladenſkab, "blev af Republi⸗ 
ken overdraget det Veſtindiſte Kompagnie, ſom havde 


bemagtiget fig det. Monopoliet byggede Forter; det 


hævede Skatter; det tiltog fig Ret til ar fiende i alle 
Toiſtigheder; det driftede fig til af ſtraffe alt det med 
Døden, ſom der anfaae for firidende mod ders Tarv; 
Det tillod fig endog fiendtlig Behandling mod. alle Euro: 
væiffe Søefarere, fom det traf i diffe Farvande, hvor; 
fil det tilegnede fig udelukkende Handels ; Ret, Denne, 


Adfaerd ødelagde faa ganſte det priviligerede Selſkab, 


at det 1730 faae fig nodt til at opgive de Erpeditioner, 
ſom der indtil denne Tid havde giort uden Medbeiler. 
Kun forbeholdte der fig Ciendomé Ret tilgorterne, hvis 
Forfvar og Underholdning koſter det ovdentlig en I 28,000 
Rigsdaler. Til deres Korfynelfe expederer der hvert 


"Mar et Sfib, med mindre de Koffardie-Skibe, ſom 


ſoge diſſe Farvande, ville paatage fig at føre Krigsfor⸗ 
raadet for en taalelig Fragt. Undertiden betiener det. 
fig endog af den Rettighed, det har forbeholdt fig, at 


ſende 12 Soldater paa ethvert Fartoi, mod at betale 


16= Rigsdaler for enhvers Overbringelfe og Undevs 
Holdning. — NE dre Se SEND 

Direkteurerne for de forffielige Kontorer kunne 
kiobe Slaver mod atbetale noget over 9 Rigédaler af 
hver til der Selſtab, fom de flade under. Men de ere 
TT Øsel. (14) 
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forbundne til at fælge dem i Afrika ſelb, og Loven for⸗ 
bonder dem, at ſende dem for deres egen Regning til 
"St den nye Verden. Ab SE | ik 
| Diſſe Landffaber ſtaae for Tiden aabne for afte 
Republikens Underſaatter. Hvad de ere Komvagniet 
pligtige indſtrænker fig til at betale det en 10 Rigsdaler 
af enhver Kommers; Tønde, deres Sfibe ere drægtige, 
og 3 Procent af alle de Fodevarer, de bringe tilbage 
fra Amerika til Europa. ' Sk 
I de koörſte Frihedens Tider ſatte Handelen med 
Guld, Elfenbeen, Vor, røde Træe og et Slags Weber, 
Der er befiende under Navn af Malaguette, endeel 
Skibe i Arbeide. Man erpederer ikke mere noget for 
diſſe Artikler, hvoraf nogle Partier blive ladede paa de 
Stibe, der bortſendes for åt kiobe Negre. 3, ) 
J Antallet paa diſſe Stibe — for ſtorſte Delen af en 
- 200 Zønders Drægtighed og fra 28 til 36 Mands Be: 
manding — ſteeg fordum aarlig til en 25 til 30, fom 
forhandlede en 6 til 7000 Slaver. Det er blevet meget 
formindffet, fiden den lave Priis paa Kaffeen har far 
Kolonierne ud af Stand til at betale diſſe Ladninger, 
Provindſen Holland tager nogen Sel i denne ffiendige 
Handel, men det ev Zeland, ſom fornemmelig driver 
den —— J 
De beklagelige Offere for denne gruelige Gierrig— 
hed bliver adſpredte i de forffiellige Etabliſſementer, ſom 
de forenede Provindſer have anlagt paa Amerikas Her 
eller Faſtland. Der ſtulde man udfætre dem offentlig 
og ſelge dem Stykkeviis, men denne Anordning bliver 
iffe altid iagttaget. Det feer endog temmelig ofte, 
at en Neder, naar han fælger en Ladning, aftaler 
Priſen, Hvortil han ffal levere Slaverne til næfte Reife. 
| : Det var 1552 af det Eugelſte Flag for forſte 
| Gang vifte fig paa Afrikas veftlige Kyſter. De Kiob— 
mand, ſom handlede derpaa, oprettede 38 Aar deref— 
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fer et Selſtab, ſom man — efter en da mn ad eu 
Stik — benaadede med et udelukkende Privilegium. 


X 


Dette Selſkab og de, ſom fulgte paa det, ſaae deres 


Skibe ofre konfiſterede af Portugiſerne og ſiden efter af 
Hollænderne, fon paaftode, af de vare Herrer over diſſe 
Lande; men tilſidſt giorde Freden til Breda for Alb 


dig Ende paa diſſe tyranniſte Forfølgelfer. 


De engelffe Øer i den nye Verden begyndte da at 
fordre en fior Mængde Glaver til at drive deres Jor— 
der. Det var er ufeilbarligt Middel til Velſtand for de 


Selfaber, ſom der var overdraget at levere diſſe Jord⸗ 


dyrkere. Imidlertid ødelagdes diſſe Selffaber, der 
med yderſt Hurtighed fulgte paa hinanden, og ſtandſede 
ved deres Dorſkhed eller Uredelighed Koloniernes Frem— 
vext, hvoraf Nationen havde lovet fig faa ſtore Fordele. 


: Den offentlige Forbittrelſe mod en ſaadan Uorden 
yttrede ſig 1697 paa en ſaa voldſom Maade, at Regie⸗ 


vingen faae fig tvungen til at tilſtede Private, at ſoge 


det veftlige Afrika, men paa der Vilkaar, at de ſtulde 
foare Monopoliet 10 Procent til 'at vedligeholde de i 


dette Land opreiſte Forter. Privilegiet blev ſiden efter 


reent ophævet. Siden 1749 ſtaaer denne Handel 


aaben uden Afgifter fir alle Engelffe Søefarere, og 


Fiſtus har felv paataget fi fig alle Souveraineteté; Om; 
koſtninger. 


Efter Freden — har Stor-Britannien tem— 
melig ordentlig ſendt hvert Aar til Guineas Kyſter 195 


Skibe, dér ſamtlig udgiøre 23000 Tønder Dragtig⸗ 


hed, og eve bemandede med en 7 fil g000 Mand, 
Deraf har Liverpol erpederet lidt mere end det Halve, 
Reſten er taget fra London,” Briſtol, og Lancaſter. 
De have forhandlet en 40000 Slaver. De fleſte af 


Dem ere blevne ſolgte tif de EngelTe Her i Gefindien 
i Bord; Amerika. "De, der iffe have fundet Affætning 
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indforte i andre Nationers Kolonier. 


goynder med Cap Blanc og endes med Cap Rouge blev 
12768 fat under Miniſteriets umiddelbare Opſyhn. Fra 
denne Tid ere Udgifterne til der civile og miligre i dette 





Fordele, fom den har draget deraf. — 





9 Deputerede, 3 af Liverpol, 3 af London, og 3 af 


nien. Endſtient Parlamentet har aarligen tilſtaget en 
, 100000 Rigsdaler og derover til diffe ſmage Forters 
Vedligehoͤldelſe, ere de. dog for flørfte Delen forfaldne; 
men de blive beſtyttede af Vanſteligheden ved- at giøve 

Landgang. 
Der ev intet Engelſt Kontor paa det — veſt⸗ 














der, ſom han anſeer det tienligſt for ſit Tarv uden Hin— 
der og uden nogen egen Beſtyttelſe. Da Konkurrenſen 
er ſtorre i diſſe Havne end i de aaͤdre, have Nationens 
Skippere lidt efter lidt afholdt fig derfra, og neppe 
forhandle de aarlig 2000 Slaver ide Handels⸗ Steder, 
hvor de forhen kiobte 12 til 15000. 

Man fan neppe fvivle paa, at de Franſte jo 
have ladet ſig ſee forend deres Rivaler paa diſſe vilde 
Kyſter, men de tabte dem ganſte af Sigte. Det var 
forſt 1621 at de begyndte at lade deres - Flag ſee der 
igien. Det Etabliſſement, ſom de paa denne Tid an: 
lagde ved Senegal, fif 1678 nogen Tilvext, hoilken 

det havde den Sfræt at takke, fom Ludvig XIVodes 
Vaaben da indjoge Denne Begyndelfe til Valde bleg 



































i diſſe Handelsſteder, ere i —— eller offentlig — 


Etabl iſſement ſtegen til henved 850,000 Rigsdaler — 
en Sum, ſom Nationen har anſeet alt for ſtor mod de 


Det er en — af Kiebméndene ſelv valgt og af 


lige Afrika. Enhver Reder giør fine Sager ſaaledes 





Denme fiore Handel er iffe altid bleven ført efter : 
eens Grundſætninger. Den Deel "af Kyſten, der be⸗ 


Briſtol beſtaaende — Koͤne ſom ffal drage Omſorg 
for de Loger, der ere fordelte fra Cap Rouge til Lis 
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et Nov for en frygtelig Fiende under hans Eftermands 
Regiering. Andre — efterhaanden, oprettede og i Mor 
nopoliets Hænder unyttige bleone — Kontorer vare als 
ferede blevne forladte. | Ogſaa har denne Nations 
Slave-Handel af Mangel paa Loger, altid været util⸗ 
ſtrokkelig til dereg rige Kolonier. Den har, da den 
var allervirkſomſt, fun forfynet den med 13 til 14000 
Slaver hvert Aar. : kr 
De Danffe nedfatte fig i diffe Lande for meer end - 
hundrede Aar ſiden. Et udeluffende Kompagnie uds 
øvede der fine Rettigheder med det Barbarie, hvorpaa 
de meeſt fultiverede Curopæere have givet Erempelei * 
diſſe ulykkelige Egne. Kun een eneſte af dets Agenter 
havde Mod til at give Slip van de Gruſomheder, fom 
ve) Vanen vare blevne anfeete for lovlige. J ſaadan 
Berommelſe ſtod han for fin Godhed, fag megen Til⸗ 
lid havdes der til hans Redelighed, at de Sorte fom ”" + 
hundrede Mile fra for at fee denne Mand, at en Fyrſte 
i et langt bortliggende Land ſendte ham fin Datter med fø 
en Mængde Guld og Slaver, for at fane en Datter? 
Son af Schielderup. Det var denne Europeers 
Navn, der var tilbedet paa alle Nigritiens Kyſter. 
OD Dvd! Du lever endnu i diſſe Ulykkeliges Hierter, 
Der ere fordømte til at boe iblandt Tigre, eller at ſukke 
under Menneſters Tyranie! Diſſe ſonderknuſede og føns 
dertraadte SÉabuinger, hvis Blod vore Hænder udpreſſe 
i de Furrer, hvori vore Vellyfter groe, funne da have ( 
et Hierte, ſom er følfomt for den velgiorende Menneſke— 
ligheds føde Tillokning. Retſkafne og dydige Danne⸗ 
mand! hvilfen Monark fif nogenſinde en Holding faa 
reen, faa hædrende — fom den , din Mation har feet 
dig ffienfer! Og paa hvilfer Sted endda? Ved et Hav, 
i et Land, ſom i trende Sekler ere blevne befudlede af — 
en ffiendig Handel med Forbrydelfer og Ulykker, med 
Menneſter, der ere blevne omtuſtede for Vaaben, Born, 
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Der ere blevne ſolgte af deres Fædre! Man har ikke 


— 


Taare nok til at begræde flige Grueligheder, og diſſe | 


Taare vilde være ſpildte. 


IJAaret 1754 blev Handelen paa Guinea aabnet 
for alle Underſaatterne paa Vilkaar, at de ſkulde betale 


2* Rigsdaler til Fiſkus for enhver Reger, fom de 


maatte indføre paa de Danffe Øer i den nye Verden. 


Denne Frihed indffræntede fig i almindeligt Nar til Ind— 


kisbet af 500 Slaver. En ſaadan Uvirffomhed beftemte 


Regieringen til af agte 1765 paa en Udlændings For: 
flag, ſom tilbød fig at forſtaffe denne ufle Handel tilbørlig 
Udvidelfe, og man fritog den fra den Afgift, hvor— 
med den havde været betynget. Det nye Forſog blev 
ganffe og aldeles uheldigt, fordi Projektmageren aldrig 


kunde ſamle over 170,000 Rigsdaler, til at udføre fine 


Ve 


Planer, Man maatte 1776 igien tage fat paa det — 


11 Aar iforveien — forladte Syfem. . 


Chlriſtiansborg og Frederichsborg ere de eneſte Kon— 
torer, der ere lidt befæftede, De andre eve fun blotte 
Loger. For en Sum af noget over I 1,000 - Rigsdaler 


underholder Kronen i 5 Etabliſſementer 62 Mand, 


hvoraf nogle ere Sorte, Derſom Magafinerne vare 
tilſtrakkeligen forfynede, vilde det være let at forhandle 
aarligen 2000 Slaver. J Tingeneé nutidige Forfat— 
ning kiober man fun 1200, ſom for ſtorſte Delen leve; 
res til fremmede Nationer, fordi der ikke indfinde. fig 


Danſte Skipppere til at bortføre dem *. 


Det er ikke let at forudfee, hvilke Maximer Spani— 


SEERE SES ERR TR ENN 
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en vil følge i de Forbindelſer, fom det agter at oprettemed 


Afrika. Denne Krone fif efterhaanden ſnart aabenlyſt, 


ſnart i Smug ſine Slaver fra Genueſerne, Portugiſerne, 


*Overſatteren bil intet tillægge for at berigtige det her 
ev fagt; da han takker Gud og Kongen for at diſſe 
Umenneſkeligheder nu faae en Ende. NTR 
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de Franſke og Engelfænderne. For af komme ud af 
denne Afhængighed, har den ved Traktaterne af 1777. 


og 1778 fadet fig af Hoffet i Liſſabon overdrage Øerne 
Anobon og Fernando del Po, begge liggende meget nær 


ved Linien, den ene Syd og den anden Nord for den. 


Den forſte har kun en meget farlig Havn med alt for 


lidet Band for Skibene og 6 Mile i Omkreds. Toende 
høie Bierge indtage den ſtorſte Del af denne Strakning. 


Tykke Skyer, ſom bedæffe dem tæften uophorligen, 


vedligeholde i Dalene en Kistighed, der "vilde giore 
dem dyrkelige. Man feer der nogle hundrede Sorte, 
ved hvig Arbeide nogle faa Hvide have Opholdet blandt 
en ſtor Mængde Sviin, Geder og Fiærfreature, Salget 
af lidet Bomuld ſtaffer Udveie til de andre Fornodenheder, 
der ere indffrænfede inden meget ſnœvre Grændfer. 
Den anden Øe har mindre indvortes Værd, fordi man 


der ikke finder Reede af noget Slags, og dens Beboere 


! 


eve meget gruſomme. | 
Kalbari og Gabon vil giere den tienligere til det For— 
maal man har for Die. —— 
Imidlertid tenke det Spanſke Miniſterium ikke at 
det er nok at have nogle Beſiddelſer i Guinea for at for— 
flaffe fig Slaver. Dette var vigtigen nof denne ffieudige 
Handels oprindelige Forfatning. Enhver Curopætfi Na: 
tion behøvede da fun at befæfte fine Kontorer, for at holde 
fremmede Kiobmand borte derfra; for at tvinge Landets 
Indfodte til ikke at fælge til.andve end deres egne Skip— 
pere. Men faafnart diſſe ſmaa Diſtrikter ikke have 
havt noget mere at levere, har Handelen lagt i Dvale, 
efterdi Nationerne fra Oplandene have foretrukket de 
"frie Havne, hvor de kunde vælge fig Kisbere. Nytten 
af ſaa mange — med ſaa ſtore Omkoſtninger oprettede 
— Etabliſſementer har tabt fig med Udtommelſen af 


Formaglet for deres Handel, 


Men dens Narbeliggenhed ved, 
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— 21. Methoder, der bruges ved Slavernes An— 
ſkaffelſe, Behandling og Salg. - Betragt: 
hinger i denne Anledning. 


Af Vanfkeligheden i at forffaffe fig Slaver flyder 
naturligviis den Maade at betiene fig af fmaa Sfibe 
Til af udføre dem, J den Tid, da en liden Stræfning, 
der fade nær ved Kyften, leverede en Ladning i 14 
Dage eller 3 Uger, var der Øefortomie ved. at bruge i 
ſtore Skibe, fordi det var mueligt at forſtage, pleie 
og troſte Slaver, ſom alle talte det ſamme Sprog. 
Nu, da ethvert Skib neppe kan forſtaffe fig i hele Waa: A 
— heder 60 til. 80 Slaver, der ere førte en 2 til 3000 å 
Mile, udmattede af en lang Reiſes Strabadſer, indffis ] 
bede for at blive en 5 til 6 Maaneder i Syne af deres 
; Fodeland; da de alle have forſtiellige Mundarter, ere 
—— uviſſe om den Skiebne, man har beſtemt dem, ſlagne 
af den Fordum at Europæerne æde dem og drikke deres 
Blod, bliver Kiedſommeligheden allene dræbende for 
dem, eller ogſaa foraarfager den dem Sygdomme, der 
blive ſmitſomme formedelſt den Umuelighed, der er i at 
flille de Syge fra dem, der ikke ere Det. Et lidet, 
Skib, der er beſtemt til at føre en 2 til 300 Negre, 
undgaager ved fir forte Ophold paa Kyſten Haloparten 
af de Tilfælde og det Tab, ſom et Skib meds til 600 
Slaver maa erfare. — 
Der ere andre Misbrug, Misbrug, af den yder: ” 
ſte Vigtighed at vette i Denne — naturligviis fun lidet 
funde — Seilads. De, der ſlaae fig til den, begage i 
Almindelighed tvende Hoved-Feil. Bedragne af deres 
Gierrighed ſee Rederne mere paa deres Skibes Drægtigs 
hed end paa deres Fart, hoilket nødvendig maa forlenge 
Reiſerne, fom aft byder at forforte, En anden Uleilig— 
bed, der er endnu mere farlig, ev den Bane man han 3 
aAt reiſe fra Europa til enhver Tid, endſtiont Regelmes⸗ 
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ſigheden i Vinde og Stromme har beſtemt den Tid, der 


Slaverne fages. En 35 til 40 Dage ere nok til at 


Aarets Tid maatte man holde ſig borte fra Kyſterne, 


den Tid, der er gunſtig for Handelen og Tilbagereiſen. 


af Modvinde, forfatte af Strammene ; Vandet mang; 


ſom formedelſt en Synderlighed, der gior dem værre, 


—— 
—— 
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er den bekvemmeſte til at komme til diffe Lande. 
Denne flemme Vane har giver Anledning til den 
Forſkiel, der giøres paa den fange og den forte Vei. 
Den lille Vei er den ligefte og den korteſte. Den er 
fur 1900 Mile til de længft fraliggende Havne, hvor 


giore den fra Begyndelfen af September til Enden af J 
Robember, fordi fra Afreiſens Begyndelſe til Enden 
findes Vinde og Stromme gunſtige. Det er endog” UN 
mueligt at forføge den i December, Januari og Febru⸗ 
ari, men med endnu mindre Held og Sikkerhed . vs 
Fra Begyndelfen af Marts til Enden af Auguſt 
ere diſſe Farcande ikke mere fremkommelige. Man 
vilde have uophørlig, at kiempe mod voldſomme Strøm; 
me, der gane mod Nord, og imod Syd-Oſt Vinden, 
der er regelmesſig. Erfarenhed har lære, at i denne 


føge rum Søe, feile mod Syd til den 26 til 28 Grad + / 
imellem Afrika og Brafilien, og fiden efter nærme fig 
Guinea igien, for af duve an en 150 til 200 Mile til | 
Luart af den Havn, ſom man vil lægge an til. Denne, 
Vei er 2500 Mile og udfordrer en go til 100 Dages 
Seilads. SEE ; ÅR: 

Foruden fin Længde borttager denne lange Vei 


Skibene blive overrumplede af Vind; Stiller, finfede 





ler, Levnetsmidlerne forderves, Skiorbug angriber 
Slaverne. Andre Plager, der ikke ere mindre befværs 
lige, forøge ofte det Farlige i denne Forfatning. Nes 
gerne Nord for Linien ere udfatte for Smaagakopperne, 


ikke gierne udvifle fig hos dette Folfeflag førend efter 
det 14de Mar. Derſom denne Smitte kommer paa et 
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der bliver. angrebet af denne Omgangs-Sygdom paa 
ſin Reiſe til Amerika, miſter ofte ſin hele Ladning Negre. 
De der ere fodde Syd for Linien, ſſippe for denne Sygdom 
ved en anden, der er et Slags giftige Bylder, hvis 
ondartede Vaſen indæder fig dybere og bliver mere 
tirrende paa Gøen uden nogenſinde at læges fra Grun— 
den af. 


Dobbelte Forhrid, ſom Smaakopperne biſe mod Neger; 


he, at de nemlig fFaane dem, der fodes pan hiin Side 


. Linien, og aldrig angribe de andre i Barndommen, 
Det er i Mangfoldigheden og Forſkielligheden i Yttrin⸗ 
gerne, at man undertiden bringes til at opdage Aarſa— 
gerne til Sygdommene og finde Lægemidler imod dem. 

" Endffiønt det ev alle Nationer, ſom drive Handel 
paa Afrika, lige vigtigt at bevare Slaverne paa Overs 

"farten, vaage de dog ikke alle van eens Maade derover, 

De ſtemme rigtig nok overeens iat føde dem med et 

Slags Bønner, blandede med lidt Riis; men i dereg 
anden Medfart ere de forffiellige. Engelænderne, Hol 

lænderne og de Danſte holde Mandfolkene, ofte endog 

Fruentimrene, ſtærkt ſlüttede. Deres ringe Mandſkab 
høder dem til at bruge denne Strænghed. De Franſke, 
der ere talrigere, tilſtage mere Frihed. De føfe alle 
Baand en 3 til 4 Dage efter deres Afreiſe. 
De ene ſom de andre, fornemmelig Engellænderne, fee for 

meget igiennem Fingre med. dereg Matroſers Gemeen— 

ffab med de Fangne. Denne Uorden dræber de tre 

Fierdedele af dem, ſom Skibsfarten paa Guinea aarlig 

pdelægger. Det er fun Portugiſerne „der paa deres 

Overfart ere ſikre for Opror og andre Plager. Denne 


Fordel ev en Følge af den Opmarkſomhed, de bruge 


med ikke at indrette deres Bemandinger uden fornem⸗ 
melig af frigivne Negre. Beroligede ved deres Lands⸗ 


Skib, der endnu ligger for Anker, gives der bekiendte 
Midler tilat ſpakke dens Voldſomhed. Men set Sfib, 


Medicinen burde maaſkee lægge Mærke tildet 


Saavel 
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uͤleiligheder efter ſig. 

Salget af Slaverne ſteer ikke paa 6 gen Maade i fee 
Amerika. Engellænderne, der har fisbt i Flang alt 
hvad der er forekommet paa det almindelige Marked, 


filer fig af med fin Ladning under eet. En enefte | 


Kisbmand tager den helt. Avlsbrugerne kiobe i Stykke— 
viis. Hvad de vrage bliver ſendt til fremmede Kolo— 


nier, enten i Smug eller med Tilladelſe. Man friftes 


der mere af det gode Kiob paa Negeren end afſtrækkes 


af bang, flette Forfatning, og man kiober ham. Sugang 


vil man [uffe Hinene op. 


Portugiſerne, Hollænderne, de Franſke og gl 
Danſke, der ikke have nogen Affætning for. affældige | 


eller ſyge Slaver, belemve fig aldrig med dem i Guinea, 


Saavel de. ene ſom de andre inddele deres Ladninger 


efter Plantage⸗ Eiernes Fornodenheder. Kontrakten 
fluttes enten paa Penge ſtrax eller paa Credit, efter 
Phan Sane: 


8 


22 Slavernes ynkelige Forfatning i amerika. 


J. Famerika finder man for godt. af tænte og fi fige: | 


at Forſtand og Dyd er det Afrikanerne lige umue— 


digt at faage. En Kiendsgierning af ſikker Paalide⸗ 


lighed vil fætte os i Stand til af dømme om Denne 


Mening. — | 


Etrt Engelſk Skib, ſom — handlede i Guinea, 
blev nødt til der at efterlade fin; Skibs⸗Leæge, hvis 
flette Sundheds⸗Forfatning ikke tillod ham mere at udv 
Boe Søen Minrai ſyſſelſatte fig med at ſtaffe fig 


bøge 


— Taler og Forfatning, giore —— ſig en tem⸗ 

melig gunſtig Foreſtilling om den Skiebne, der venter 
paa dem. Formedelſt deres Rolighed tilſtages begge 
Kion den Trøft, at opholde fi fig ſammen — en Føielig: 
hed, fom paa andre Skibe bilde drage de gyfeligfte 


— 
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in Helbred igien, da et Hollandfe Skib nærmede fig 
Ryſten, lagde de Sorte i fænfer, ſom Nysgierrigheden 
havde bragt om Bord ; 98 ſtyndte fig Hurtig bort med 
. fit Bytte. | SUK SOREN —— 
Dre, der toge fig af diſſe Ulykkelige, bleve forbit⸗ 
frede over et faa fort Forræderi og lob i Hieblikket til 
Cudjoc; ſom ſtandſer dem ved ſin Dor, og ſporger dem: 
hoad de ſogte? Den Hvide, Tom er hos dig, 
frege de, han bør døe, efterdi hans Bro— 
dre har bortført vore Brødre. De Euro: 
bæere, fom have røvet vore Landsmænd, 
ere Barbarer,  foarede den ædelmodige Vert, 
draber dem, naar IF treffer dem. "Men 
| den, der boer hos mig, er et godt Men: 
meſke, Dan er min Ven; mit Huus tiener 
ham til Friſted, jeg er bang Soldat, DØ 
jeg vil forfvare ham, For at komme til HQ 
… ham, maae J gane over mit Liig” Or AR 
mine Benner! hvem ſkikkelig Mand vilde | 
færte fin Fod inden min Dør, derfom jeg 
havde taalt, at min Vaaning blev befud, 
let med et uffyldigt Mennefkes Blod? 
Diſſe Ord flillede de Sortes Qorbittrelfe ; "de droge fig 
tilbage ganſke ſtamfulde over det Forſet, hvori de vare Å 
komne, og nogle Dage derefter bevidnæde de Murrai 
ſelb, hvor lykkelige de folte fig, at de ikke havde fuld 
fort en Forbrydelſe, ſom vilde have foraarfaget dem et 
beſtandigt Neg. — 
— Af denne Begivenhed maa man formode, at de åÅ 
førfte Indtryk, der giores paa Afrikanerne i deh nye 
Verden, beſtemme dem til gode eller flette Egenſkaber. 
Gientagne Erfaringer tilſtede ingen Tvivl derom. De, 
der falde i en menneſtekierlig Herres Lod, fee af fig ” 
felv paa hans Fordeel, Uformarkt faae de Sind og Lyſt 
—til den Handtering, hvortil de ſattes. Denne Hengi⸗ 
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venhed gaar undertiden til Heltedaad. En Portugiſiſk 
Slave, fom var loben bort ud i Skoven, fif der at vide, 
at hang gamle Herre var fængflet for et Mord. an 
kom og angav fig felv for Retten; lod ſig fægge i Læn; 
fer, iftedet for den Skyldige, fremførte falſte, men lov⸗ 
mesſige Beviſer paa fin ſoregivne Forbrydelſe, og lod 
fig henrette. Handlinger af en faa ophoiet Natur 
maae være ſieldne. Man fee her en anden vel mindre 
heltemesſig, men meget agtværdig Handling. i 

En Kolonift paa Gt. Domingo havde en fortrolig 
Slave, fom han beftandig fmigrede med æn haftig Frihed, 
hyvilken han aldrig gav ham. Jo mere denne Art af Ynd⸗ 
ling anfivængede fig for at være til Mytte, jo mere 
firammedes hans Lænter, fordi ban blev aft mere og. 
mere nødvendig. Imidlertid forlod Haabet ham ikke, 
men han befluttede af nage jit ønffede Maal paa en ans 
den Maade. —— | 


<Y nogle Diſtrikter paa Øen er det overladt Reger 


ne ſels at ſtaffe fig Klæde og Føde. At de funde for; 
fyne fig med diffe Nodvendigheder tilftaaer man dem et 
magadeligt Stykke Jord, og to Timer om Dagen til af 
dyrke det, De iblant dem, der ere driftige og kyndi— 
ge, lade der iffe blive ved at ſtaffe fig deres Underholds 
ning af deres Smaaplantninger, de faae noget tils 


overs, fom giver dem Sikkerhed for en meer eller mins 


dre betydelig Formue, | : 

" Ludvig Desrouleaux, hvis Maner giorde ham me: 
get ſparſom og meget arbeidſom, havde ſnart ſanket fig 
Skillinger, ſom vare meer end tilſtrekkelig til at kiobe 
ham frie. Med Henrykkelſe tilbød han dem til Beta— 


ling for en ham ſaamange Gange. lovet Uafhængighed. 


Yeg har drevet alt for megen Handel med 
mine Medmenneffers Blod, fagde fans Herre 


til ham i en ydmyger Tom; Vær fri, du giver. 


mig felv tilbage, Strax fælger denne Mand, 
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hvis Hierte fitavrere havde været forvildet end fordærvet, ; 


fine Gaarde og indſtiber fig til Frankerig. en, 
For at begive fig til den Probinds, hvorfra han 


var, maatte han drage igiennem Paris. Han vilde 
fun opholde fig der i fort Tid; men Se afverlende For 


nøielfer, fom denne prægtige og vellyſtige Hovedſtad ril 


bød ham, holdte ham der tilbage, indtil han havde forødet 


de Rigdomme ſom han ved langvarige og lykkelige Be— 
firæbelfer havde erhvervet fig, J fin Fortviblelſe der: 


over anſaae han det mindre ydmygende at gage til Ame⸗ 


rifa, for der at anraabe deres Tienſtagighed, der havde 
ham bereg Forfremmelfe at takke, end at betle fig i Eu— 
ropa Underftøttelfe af dem, fom havde ødelagt ham. 
Hans Ankomſt til Cap Francais foraarfagede ert 
almindelig Beſtyrtelſe. Hans Forfatning blev aldrig 
ſaaſnart bekiendt der, førend man holdte fig almindelig fra 
ham, Alle Huſe bleve lukkede for ham; intet Hierte 
aabnede fig for Medlidenhed. Han var nod til afſides 


at tilbringe ſtumle Dage i den Haanlighed, ſom folger 


Trangen, ifær ſelvpaadraget Trang, da ban ſage Lud; 


vig falde ned for fine Fødder. Gier mig den Ære, 


fagde denne veltænfende Frigivne til ham, gior mig den 
re, at tage ind i deres Slaves nus. Der vil man 
Dpvarte Dem, der vil man adlyde Dem, der vil man 
elſte Dem, Snart mærfede han, at den Wrbodighed, 




























man ſtylder Ulykkelige, den Agtelſe man ſtylder Velgis— Aj 


vere, ikke giorde hans gamle Herre lykkelig. Han bad 


ham derfor indftændigen at tage til Frankerige. Min 


Erkiendtlighed Pal følge Dem der, fagde han til ham 
tdet han favnede hans Knæe. Der er en Forffrioning 
paa 300 Nigsdaler Liv; Rente, fom jeg befværger Dem 
ar tage imod. Dette nye Beviis paa Deres Godhed 


vil fylde mine Dage med Troſt. 


Penſionen er altid ſiden den Tid bleven betalt forud. 


Nogle Artigheds⸗Forgringer have beſtandig ledſaget den 
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fra St. Domingo til Frankerig. Den, der gav den, 
og den, der modtog den, levede endnu 1774. Maatte— 


de dog begge i lang Tid tiene til et Mynſter for denne 


hoffæerdige, , denne uſtionſomme og vanartede Tidsalder! 
Endeel Træf, dev ligner dette af Ludvig 3 Desrou⸗ 


leaux, have rort nogle Koloniſters Hierter. Mange af 


dem ſagde gierne ſom Ridderen Villiam Goorh, Gouver ⸗ 
nor i Virginien, da man bebreidede ham at han hilſede 
en Neger, ſom forſt havde hilſet ham: Der ſtulde 
gisre mig meget ondt, om en Slave fhulde 
være høfligere end jeg. — 
Meen der gives Barbarer, der anſee Medlidenhed 
fom en Svaghed og fornøie ſig over ſtedſe ar holde Fy 
ranniets Svøbe i Veiret. Himlen ffee Tak! blive de 
ſtraffede derfor ved deres Skisdesloshed, deres Utroſtab, 
deres Bortloben, deres Selvmord, der giores til be⸗ 
klagelige Offere for deres ———— Man ſeer nogle 
af diſſe Ulykkelige, iſerdeleshed dem fra Mina, med 
Kiekhed at giøre Ende paa deres Liv i den Overbevis⸗ 
ning at de efter Døden ſkulle komme frem igien i deres 


Faderneland, hvilfet de agte for det ſtionneſte i Verden, 


Hevne Lyſten forfyner andre med Midler, der eve endnu 


mere ødelæggende. Underrettede fra Barndommen af. 


i Kundſkaben om de Gift ; Arter, der vore, faa at fige - 
under deres Dænder, betiene de fig af Dem til at dræbe 
Hrne, Heſte, Muler, deres Trældoms Sralbrødre, 
og alt hvad Levende, der tiener til at drive deres Under; 
trykkers Jorder, For at bortfierne al Mistanke fra fig, > 
forføge de deres Gruſomheder pan deres Huſtruer, deres 
Born, deres Friller, og alt hvad der ev dem kiereſt. J dette 
Fortviolelſens gyſelige Anflag nude de den dobbelte Glæde 
baade at befrie deres Art fra et Uag, der er fFræfkeligere 
end Døden, og efterlade deres Tyran i en kummerlig For: 
fatning, der bringer ham deres nær. Frygt for Straf 


holder dem ikke tilbage. Det — ſielden i deres 
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Karakter at ſee ER i —— bå de ere — 


temmelig ſikre paa at udholde alle Torturer for at bevare i 


Hemmeligheden i deres Forbrydelſer. J Følge een af 
Det menneſkelige Hiertes uforklarlige Modſigelſer, men 
ſom alle baade oplyſte og vilde Folkeſlag have tilfælles, 


"feer man Negerne med deres naturlige Feighed at forene 


en uvoffelig Standhaftighed. Den famme Organiſa⸗ 
tion, der bringer dem under Trældoms-Aaget ved deres 


Forſtands Ladhed og Slappelſen i deres Fibrer, giver 


dem en uhort Kraft og Kiekhed til en overordentlig An—⸗ 
ſtrengelſe. Feige deres hele Liv igiennem vife de fig ſom 
Helte i et Hieblik. Man har feet en af diffe Ulykkelige 


|: 


hellere at hugge fig Neſen af med en Dre end at kiobe ſin 


Frihed ved en lumpen &Bøddel; Forretning.  Cn anden. 


var uden Betænfning bleven bragt under Torturen, for 
en ubetydelig Forfeelfe, Hvori han end iffe var fyldig. 
Dans Forbittrelfe beſtemmer ham til at bemagtige fig 


hans Undertrykkers hele Afkom, og bære den op paa £ 


y 


Taget. Tyranen vil træde ind i fin Vaaning, og det 


yngſte af hang Børn bliver kaſtet for hang Fødder, 
San feer i Veiret og der ev fun for at fee det andet 
- falde. Paa fine Knæe beder han fortvivlet med Bavel⸗ 
fe for det tredies Liv. Nedſtyrtningen af denne ide 
Spire af hang Blod, ledſaget med Negerens egen — 
forkynder ham at han ikke mere er Fader, ikke værdig | 
ar være det. 

Imidlertid ev intet gyfeligere end den Sortes For⸗ 
fatning paa den hele Amerikanſte Øe; Samling. - Man 
"Begynder med at ſtiende ham med Slaveriets uudflettes 
lige Stempel, ved at indbrænde ham med et gloende 
Jern paa Armene eller Bryſterne haus Undertrykkers 


Navon eller Merke. En indkneben, uſund Hytte, uden 
mindſte Bekvemmelighed, tiener ham til: Vaaning.— 


ME. 

4 
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Dans Seng er en Brix, der er mere ſtikket til ar knuſe 
Legemet end til af udhoile det. Nogle Leerpotter, 
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nogle Trabrikker udgier alt hans Huusgraad. Det 


under en gruſom Slave; Fogeds idelig foingede Pidſk. 
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grove Lærred, der bedekker en Del af hans Nogenhed, 
beſtiermer ham hverken for Dagens Hede, eller for 


Nattens farlige Kiolighed. Hvad man giver ham af 


Manioc, faltet Kiod, Tør: Giff, Frugter og Redder, 
fan neppe opholde hans ufle Liv. Skilt ved Alt er han 
fordomt til et nophørligt Urbeide i er brændende Klima 


Europa har i et heelt Hundrede Aar givet Gien— 


lyd af de fundefte, de meeſt opheiede Grundfætninger i 


Moralen. Broderffabet mellem alle Menneffer er faſt— 
fat paa den meeft førende Maade i udødelige Skrifter. 


Man ærgrer fig over vore vilde Forfedres civile og re⸗ 
ligieuſe Gruſomheder, og man bortvender Hiet fra diſſe 


Skraks- og Blods-Sekler. De af vore Naboer, ſom 
Barbariets Indbyggere have belagt med Lanker, erhol— 
de vor Hielp og Bevifer paa vor Barmhiertighed. End— 
og digtede Ulykker afpreſſe og Taarer f vort tyſte Kam: 
mer og fornemmelig paa Skuepladſen. Der er fun 
De ulykkelige Negeres førgelige Skiebne, der iffe rører 
og. Man fyranniferer dem, man femlæfter dem, man 
indbrænder dem, man myrder dem — og bi høre trale 
derom med Kulde uden minde Bevægelfe. Et Folks 
Piinſler, ſom vi have vore Vellyſter ar takke, gaaer os 
aldrig til Hierte. ! 

Endſkiont diffe Slavers Forfatning er allevegne 
beklaglig, er der dog nogen Forſkiel paa den i Koloni— 
erne, De, der have megen Jord, give dem i Almin⸗ 
delighed et Stykke, der ſtal forfyne dem med alle deres 
Fornødenheder, Til at brive det, kunne de anvende en 
Del af Sondagen, dg de fan Hieblikke, ſom be røve 
fig de andre Dage fra deres Spife: Tid. Paade andre 
mere indknebne Øer giver ſels Koloniſten ham Koſten, 


hvoraf det mefte ev fommet over Soen. Vankundig- 


hed, Gierrighed eller Fattigdom har i nogle Kolonier 
111 Deel. | r CEED 
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indfort et Middel til atførge for Negernes Underhold⸗ 
ning, der er flige ødelæggende for Menneffene og for 
| Dyrfningen. Man giver dem Loeverdagen eller. en 
anden Dag fri til at fortiene fig noget enten ved. at 
arbeide eller rapſe i de snærmefte Plaͤntager, ſom de 
de da ſkulde leve af den hele Uge. Ai, 
Foruden diſſe Forſtkielligheder, der veife ſig fra 
Etabliſſementernes forſtielige Beliggenhed paa de Ame— 
vifanffe Øer, har hver Europeiſt Nation fin egen Maas | 
de at behandle fine Slaver paa. Spaniolen gior dem 
fil fin Ladheds Staldbrsödre; Portugiſeren til hans Li— 
derligheds Handlangere; Holenderen til hans Gierrig⸗ 
heds Offere. J Engelænderens Hine ere de blot 
phufiffe Skabninger, ſom man ikke maa forhudtle eller. 
ødelægge uden Nødvendighed ; men aldrig giør han fig 
fortrolig med dem, aldrig fmiler han ad dem, aldrig 
taler han til dem. Man ſtulde naſten fige, at han er 
bange for at lade dem formode, at Naturen kunde have, ON 
bragt noget Ligheds-Trak imellem dem og ham. Ogſaa 
er han forhadt af dem. Mindre ſtolt og mindre haa— 
hende tilffaav Franſtmanden Afrikanerne et Slags 
Moralitet; og rørte af den Wre at fee fig behandlede 
ſom næften fornuftige Kreaturer ſynes diſſe Ulykkelige at 
forglemme, at en Herre, der er gridſk paa ar ſamle ; 
Penge, næften altid overdriver deres Glid, og fader 
Dem ofte mangle Underholdning. VER, 
Endog Enropæernes Meninger have Indflydelſe 
paa Negernes Skiebne i Amerika. Proteſtanterne, 
ſom ikke have Hang til at giøre Proſelyter, fader dem 
leve i den Muhamedisme eller det Afguderie, hvori 
de ere fodte, under det Paaſtud, at der vilde være uans 
ſtendigt, at holde fine Brødre i Kriſto i Tral— 
Dom, Catholikerne troe fig forpligtede til at. gide. Dem 
nogen Undervisning og døbe dem; men deres Kierlighed 
ſtrakker fig ikke videre end til de blotte Seremonier med 
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en Daab, der ev det ſamme ſom er tomt Intet for Men 
neſter, ſom ikke ere bange for at pines i et Helvede, 
hvortil de ere, ſom de ſige, allerede vante i dette Liv. 
Alt gior dem fløve for denne Frygt,” baade deres 
. Trældomé Piinfler og de Sygdomme, de ere underka⸗ 
ſtede i Amerika. Toende ere dem egne, nemlig Pian'en 
og Mavepine. Den førfte Virfning af den ſidſte er, 


"at den giør deres Hud og Farve olivenguul. Deres 


Tunge bliver hvid. De betynges af en uovervindelig 
Sevn. De blive matte og uſtikkede til den mindfte 


Forretning. | Det er Maffineng Nedbrydelſe og totale 


Henfegning. Man ev i denne Forfatning faa modfal— 


den, at man hellere fader fig dræbe end gaar af Steder. 
Vemmelſen for alle milde og ſunde Spifer er ledſaget 


med et Slags heftig Loft til alt hvad der er falt og 
krydret. Benene hovne, Bryſtet bliver trangt, faa 


ſlippe derfra. De flefte ende Livet ved at qvæled, efrer 


at de have lidt og foundet hen i nogle Maaneder, 


"Blodets Fortykkelſe, ſom ſynes at være Kilden 
til diſſe Sygdomme, fan reiſe fig af mange Aarſager. 
En af ge fornemmeſte ev upaatvivlelig Græmmelfe, der 


maa bemægtige fig difje Menneſker, fom man. voldfom 


udriver frå deres Fadreneland, fom fee fig fluttede liger 


ſom Forbrydere, fom befinde fig pludfelig paa Søen i to 
Maaneder eller fer Uger, ſom bringes fra en elſtet Fa⸗— 
milies Skiod under et ufiende Folks Svøbe, af hvilket 


de vente fig de grueligſte Piinfler. En Føde, der er. 


ny for dem og i fig felv fun lider behagelig, bliver dem 
vemmelig paa Overfarten. Ved deres Ankomſt paa 
HOerne ere de Fodemidler, man uddeler til dem, hver⸗ 
ken tilſtrekkelige eller gode. Den, der er dem i Be: 
ſynderlighed beſtemt — Manioken, er i ſig ſelv meget 


farlig, Den dræber meget hurtig de Dyr, ſom æde 


Deraf, ffiønt de — efter en i Naturen alt for almindes 
lig Modfigelfe — ere meget begierlige efter den. Der— 
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ſom denne Rod ikke frembringer en ſaa ſkadelig Virk— 
ning hos Menneſker, da er det fordi de ikke HAGAR 9 
ſig af den, forend de have tilberedet den ſaaledes, 
den har miſtet al ſin Gift. Men hvor megen ene 
loshed maa der ikke indfnige fig i denne Behandling, | 
naar den far fun Slaver til Gienſtand. É 

Konſten har i lang Tid arbeidet paa at finde Læs 
gemidler mod denne ave 2 Sygdom. — Efter mange 
Forſog har man troet, at intet var gavnligere, end 
at gide de Sorte, ſom ere angrebne deraf, 3 linger 
Saft af Kalebag ; Nødder med en næften lige Doſis af 
et Slags Melde *, der er befiende paa Øerne under 

Naon af argon. Foran denne Drik gaar et Purgas 
tiv, der er tillavet af en Halv-Ort Gummi; Gutte, 
ſom er udblsdt i Melk ellev Honningvand. 

Pianen, ſom er den anden Negerne færegen Sog⸗ 
Dom, arves ved Fodſelen og faaes ved Smitte. Den | 
er fælles for begge Kiøn. Man bliver angrebet afden 
i enhver Alder, men mere befynderlig i Barndommen. 
og NE NANSEN Gamle Folk have ſielden tilſtrak— 
kelige Krærter til at udholde den langvarige og voldfom; 
me Behandling, fom den udfordrer. 

Man regner fire Slags Pian. Den knoppede, — 
ſtore — og lille, ſom Smaakopperne; den, der ligner 
Fregner; og SER den røde, der ev den farligſte Y ] 
alles" 

Pian'en angriber alle Lemmer paa Legemet, for: 
nemmelig Unfigtet, Den giver fig tilkiende med røde 
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fig med at angribe Knoklerne. J Almindelighed er den 


fun. lidet ſmertelig. 


Feberen angriber fielden dem, der have Pian'en. 


De ſpiſe og drikke ſom fædvanlig; men de have en 
næften uovervindelig Modbydelighed for al Bevagelſe, 


"uden hvilfen man dog itfe fan vente fig nogen Helbre; 


* 


Den bliver ved at bryde ud naſten i tre Maane— 
der. J denne lange Tid føder mai den fyge med en Plan: 
te, falder Giromon, og med Riis, kogt uden Fit eller 
Gmør; og til enefte Drik giver man Vand, hvori man 
har ladet den ené eller den anden af diffe Planter foge. 
Forreſten maa han holdes meget varm og anſpores til 
alle de Bevægelfer, ſom fremhielpe Uddunſtningen 
ftærÉeft, | —J 


Endelig kommer Tiden, da man ffal renſe den 


Syge, bade ham, og give ham Merkurius indvendig 
og ved udvortes Indgnidning, dog ſaaledes, at det fun 
frembringer en foag Salivation. Man underftørter 
Virkningen af dette Legemiddel — der eneſte Spefifi; 


kum — med Dekokter af fvededrivende Urter eferTræer. 


Man vedbliver med dem længe efter at Kuren er anfeet 
ſom fuldender, mvØR 


Bolden, fom har tient til Aflsb under Behand⸗ 


lingen, er ikke altid tillukket ved Enden af Sygdom— 
men; man læger den da med rød Precipitat og et Di: 
geſtiv. i 
Negerne have en færegen Maade til af tørre deres 
Blagner. De lægge Kieddel-Soed, udbløde i Limon⸗ 
eller Sitron ; Saft, derpaa. 


Alle — fra Guinea komne eller pan Oerne fødte — 


Negre, baade Mænd og Avinder, have Pian'en een 
Gjang i deres Liv, Den er et Udflær, fom de ere nødte 
til at affondre, men der haves ingen Cremyel paa at 
nogen af bem ev bleven angrebet paa ny, naar de ere 
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Hd blevne helbedede for den fra. ——— af: Europæerne 
BE faae aldrig eller næften aldrig denne Sygdom, uagtet 
reg den hyppige, dg man fan fige, den daglige Omgang, 
de have med Negerinderne, Diſſe føde hvide Børnog | 
Ul  = .… bibringe dem iffe Pian'n. Hvorledes ſtal man forene 
NME. diſſe Kiendsgierninger, ſom ere uomtviſtelige, med det 
3 Syſtem, ſom Medicinen ſynes at have antaget,i Hen⸗ 
fende til Pian'ens Natur. Hvoorfor vil man ikke vide 
af at Negernes Gæd, Blod og Hud ere tilbøilige til at 
modtage en Gift, ſom ev deres Art egen? Aarſagen til 
denne Sygdom ligger maaſtkee i Aarſagen til deres 
Farve, Een Forſtiellighed bringer altid andre med fig. 
Der "gives hverken noget Vaſen eller nogen Egenſtab, 
ſom ere eenſtige i Naturen. —8 
den hvorledes det end har ſig med denne Sygdom, 
ev det beviiſt, at en 14 til 15,00000 ulytfelige Mennes 
ſter, fom man til Dagé feer i de Europceiſte Kolonier 
i Den nye Verden, ere de ſorgelige Levninger afen $ til.g "dg 
Millioner Slaver, den hav faaet. Denne gruelige Oe⸗ 
læggelfe fan ikke være et Verk af Klimaet, ſom nær: 
mer fig meget til Afrikas; og endnu mindre af Syg⸗ 
domme, ſom efter alle Jagttageres Tilſtagelſe høfte 
fun faa Offere. Kilden dertil maa altſaa ligge i Des - 
: fiprelfen over Slavernes Kunde man iffe rette Deng 
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23. Hvorledes han kunde giore Slavernes For⸗ 
fatning taaleligere. 


* 


Det forſte Skridt til denne Forbedring vilde, være 
at man lærte at kiende det phyfiffe og moralſte Menneſke. 
Da de, der reiſe til de barbariſte Kyſter for at kiobe 
Sorte, de, der bringe dem til Amerika, og fornemme⸗ 
lig de, der ere ſatte vover deres Arbeide, have beſtandig 
diſſe Ulykkelige under Opſyn, troe de, at deres For— 
retning ofte endog deres Sikkerhed noder dem til af uns 
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——— dem. Hardet al Medldenheds Folelſe 


kiender deres Hierte ikke til andre Midler end Frygt og 
Voldſomhed, og dem anvende de med af den Gruſom— 
hed, ſom en uſikker Magt fan indgive dem. Derſom 
"Plantage? Cierne vilde høre op med at ringeagte Om— 
ſorgen for deres Slaver og tage fig af et Arbeide, ſom 
Alt gior dem til Pligt, faa ville de ſnart affværge diſſe 
gruelige Vildfarelſer. Alle Nationers Hiſtorie vilde 
viſe dem, at for at høfte Nytte af Trældommen, maa 
man i det mindſte giøre den behagelig; ar Magten ikke 
forebygger Oprør i Siælen; at der er Herrens Tori 
deel, at Slaven er for at leve; og at man iffe mere 


J 


maa vente ſig noget af faa ſnart han ikke mere 


er bange for at doe. 

Denne Oplysnings- Straale hentet * egen Fo⸗ 
lelſe vilde fore til mange Forbedringer. Ran vilde 
give efter for Nodvendigheden i ar give behørig 


Huusly, Klæder og Føde til Skabninger, der ere for; 


— 


y 


domte til den moiſommeligſte Treldom, der hav været 


til ſiden Slaveriets ffiendige Oprindelſe. Man vilde 


indſee, at det ikke er naturligt, at de, der ikke hoſte 
nogen Frugt af deres Sveed, ſom ikke virke uden efter 


fremmed Tilffyndelfe, kunne have ſamme Forftand, 
ſamme Sparſomhed, ſamme Driftighed, ſamme Styrke, 


ſom der Menneffe, der nyder aft hvad hans Flid gider 
af fig og ſom ikke følger anden Paavirkning end hans 


egen Villies. Gradeviis vilde man fomme til den po; 
litiſte Lemfeldighed, der beftaar i at ſpare for Arbeide, 
formilde Straffene og giengive Menneffer en Deel af 
fine Rettigheder, for ſaa meget deſto ſikrere at fane 


de Pligter opfyldte fom man paalfægger det, Folgen | 


af denne kloge Huusholdning vilde blive, at man frelfte 
en ſtor Mængde Sfaver, ſom Kolonierne tabe ved Syg: 
domme, der foraarfages af Grammelſe ell er Kiedſom— 
melighed. Langt fra at giøre det Aag tungere, ſom 
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Danſe bringer Taften i en Sang hundrede af dem til 
at fpringet Veiret og falde ned paa een Gang, fram; 


—— AN 


de alt bugne under, maatte man føge at lette det, at 
fordrive endog Tanken derom ved at befordre en natur: 
lig Smag, ſom ſynes at være Negerne egen. 

Deres Organer have en befynderlig Folſomhed for 
Muſikens Magt. Deres Øre er fan vigtigt, at i deres 


pende i Jorden med et enefte Slag. Sogavende, faa 
at fige, ved Stemmen af en Sanger, ved Strengen 


af et Inſtrument, bliver en Ryſtelſe i Luften Siælen i 


alle diffe Legemer; palet Dem en Tone, hæver dem op 
og fiyrter dem ned, J deres Urbeide ffeer Bevægelfen 


med deres Yrme og deres Fødder altid efter Takten. 
De gisre intet uden med Sang,” intet uden med An⸗ 


ſeelſe af af danfe. Muſiken opvækfer deres Mod, og 
river dem ud af deres Doſighed. Paa alle Muſtlerne i 
deres altid nogne Legemer ſeer man denne yderlige Fol⸗ 


ſomhed for Harmonien udtrykt. Som Poeter og Tor Å 


nefonfinere verte de altid Talen efter Sangen ved den 
Frihed, de tage fig, at forlænge eller forforte Ordene 
for. af fage dem paffede til en Melodie, der behager dem. 
En Gienſtand, en Begivenhed flaav en Reger, ſtrax 
giør han den til Emnet for en Sang. Det var til 


ale Tider Oprindelfen til. Poeſten. Tre til fire Ord,” 
ſom gientages verelviig imellem Sangeren og Choret 
udgiør undertiden hele Poemet; fem til fer Takter den 


hele Sang. Hoad der ſynes beſynderligt, det er, at 
cen Melodie, ſtiont den er kun en idelig ————— 
af de ſamme Toner, fylder deres Siæl og bringer dem 
fil at arbeide eller danſe bele Timer, Hverken hos 
dem, eller engang hos de Hvide frembringer det den 
Eensformighedens Kiedſommelighed, ſom diſſe Gien— 
tagelſer maatte foraarſage. Dette Slags Intereſſe 
kommer fra den Varme og der Udtryk, de lægge i deres 


Sange, Deres Sange ere naſten altid af en toledet ; 
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Taktart, (faa at nemlig enhver Takt beftaaer af to 


Taktdele) til to Fierdendeel Takter. Ingen af dem 
" vælter Modet De, derere giorte for der omme, ned⸗ 


fænfe fnårere i et Slags Doſighed. Endog de, der 


ere de muntrefte, bære et viſt Præg af Tungſindighed. 
Det er den Maade, hvorpaa der føles dybeſt jog nydes 


meeſt af omme Siale. 
En faa heftig Tilbøielighed kunde blive et kraftigt 


Virkemiddel i duelige Hænder. Man funde benytte fig . ) 


deraf til af indføre Feſter, Leege, Belonninger. Diſſe 
med Forſtand afbenyttede Fornaielfer vilde forebygge 


den blant Slaverne ſaa almindelige Dumhed, lette 
deres Arbeide, og bevare dem for den nagende Kum-⸗ 
mer, der fortærerv dem og faa almindelig forforter deres 
Dage, Efterat man havde førget for at fonfervere 


de Sorte, der bringes fra Afrika, maatte man tage 
fig af dem, der ere fødte paa felve Øerne. 2 


Det er ikke Negerne, der undflaae fig for at for: 


mere ſig i deres Slaveries Lenker. Det er deres Der 


vers Gruſomhed, der har vidſt at giore dette Naturens 
Krav unyttigt. Bi fordre af Negerinderne faa haardt 
et Arbeide baade for og efter Svangerſtabet, at deres 
Foſter ikke fuldberes, eller lever fun fort efter Fodſe⸗ 
len. Undertiden ſeer man endog Mødre i Fortvivlelſe 


"over de Afſtraffelſer, fom deres ſygelige Forfatning har 


tildraget dem, at rive deres Børn af Vuggen for at 
gvæle dem i deres Arme og opoffre dem i dereg — med 
Hævn og Medlidenhed blandede Raſenhed, for ar ffille 
deres barbariſke Herrer ved dem, Denne Gruſomhed, 


hvoraf alt der Græffelige maa falde tilbage paa Euro⸗ 


pæerne, vil maaſkee engang aabne deres Dine, Deres 
Folſomhed vel blive vakt ved rigtigere beregnede Fordele. 
De ville indſee, at de tabe mere end vinde ved idelig at 


trodſe Menneſkeligheden, og derſom de ikke blive deres 
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Slavers ——— ville de i det mindſte høre ah med 

' at være deres Bodler. E 
Maaßfkee vil man fee dem beſtemme fig til at bryde ' 
de Mødres Lenker, ſom have opdrager er betydeligt 
Antal Born til en Alder af 6 Aar. Intet er at ligne med 
Frihedens Tillokkelſer i det menneffelige Hierte. Op⸗ 
muntrede med Haabet om ſaa ſtor en Fordeel, ſom alle 
ville tragte efter og fan ville nage, vilde Negerinderne 

iſtedet for Skisdesloshed og Forbrydelſe fætte en dydig 
Kappen om at opdrage Børn, hvis Mængde og Vedli⸗ 
geholdelfe vilde forviffe dem en rolig Forfatning. 

Efter af have taget kloge Forholdsregler, for ikke 
at fFille deres Plantager ved den Hielp, fom en næften 
utrolig Frugtbarhed byder dem, ville de tænfe paa at 
nære og udvide Ablingen ved Folfemængden, og uden 
fremmed Hielp. Alt indbyder dem. til at indføre denne 
lette og naturlige Plan. | 

Der ere nogle Magter, hvis — paa 
de Amerikanſke Øer faar daglig Tilvext, øg der er: 
ingen, hvis Arbeids-Maſſe jo ideligen foroges. Diſſe 
Jorder fordre da Dag for Dag en ftørre Mængde Hen— 
der til at drive dem. Afrika, ſom Curovæerne føge 
til for at erſtatte Afgalgen i deres Koloniers Folbes 
mængde, fFaffer dem gradeviis færre Menneſter, og 
med at levere dem ſpagere, fælger der den dyrere. 
Denne Slave-Mine vil udtømmeg alt mere og mere 
med Tiden. Men var denne Forandring i Handelen 
ligeſaa indbildte fom den ſynes næv, faa bliver det iffe 

deſto mindre beviift, at en ſtor Mængde af de Slaver, 
ber eve hentede fra et langt bortliggende Land, omfoms 

” me paa Overfarten ellev under en ny Himmelegn; at 

, De flige alle til en meget høi Priis i Amerika; at der 
ere faa af dem, hvis Liv iffe bliver forkorter; og at 
de flejte af dem, der bringe det. til en ulykkelig Alder 
dom, ere yderſt indſtrenkede, da de fra Barndommen 
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af ere vante til Lediggang, ofte fun lidet ſtikkede til 
De Forretninger, hvortikman beſtemmer dem, og i en 


idelig Fortvivlelfe over, at de ere ſtilte for beſtandig 


fra deres Fedreneland. Derſom vi iffe tage feil, da 


ville Jorddyrkerne, ſom ere fødte paa Amerikas egne Der, 
ſom beſtandig indaande deres forſte Barndoms Luft, 
ſom ere opfodte uden anden Bekoſtning end en Føde, 


der fun koſter lider; ſom i Tide ere dannede til Arbeide 


ved dereg egne Fædre; fom ere begavede med.god For: 


ſtand eller en befynderlig Bekvemhed til alle Haandver⸗ 


fer — diſſe Jorddyrkere maatte være af foretvæffe for 
folgte, deres Zædreneland frarevne og altid ved Tvang 
fremdrevne Slaver. * 


Middelet til at fætte Koloniernes indfødte Sorte 


iſtedet for indførte, fremftiller fig uden at ſoge det. 
Det beſtager blot i at man drager Omſorg "for de forte 
Børn, der fades paa Øerne; ar indſtranke i deres Ar— 
beidsſteeder den Mængde Slaver, der flille deres Unyt— 
tighed, deres Liderlighed, deres Herrers Dverdaadigs 


hed og Uforſtammenhed til Skue i alle Europas Byer 


og Havne; fornemmelig at paalægge de Skippere, der 


ſeile paa Afrikas Kyſter, at indrette deres Ladninger af 


et lige Antal Mænd og Qvinder, eller endog af nogle 
Ovinder flere i nogle Aar, for faa meget deſto ſnarere 
at ophave det Misforhold, der nu findes mellem begge 
Kion. * — 

Denne ſidſte Forſigtighed vilde giore det mueligt 
for alle Negre, at komme til af nyde Elſtovs Gladerne, 


hvilket vilde huſpale dem og formere Antallet paa dem. 


Diſſe Ulykkelige vilde glemme Byrden af deres Lonker 


og føle fig leve op igten. De ere for ftørfte Delen de. 


Negerinder troe indtil Døden, ſom Kierlighed og Træf: 
dom har giver dem til deres Selſkaberſker. De. be: 
handle dem med den Medlidenhed, ſom felv det Haarde 
i deres Skiebne bibringer de ulykkelige for hinanden. 
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De lette dem det bårdørtige i deres Forretninger, de 


førge i det mindfte med dem, maar Moderen enten for; 


medelſt overdrevent Arbeide, eller formedelſt Mangel 


"Daa Føde ikkun fan byde fir Barn et Bryſt, der enten 


” 


er udtørret eller vædet med! hendes Taarer.  Yaa deres 
Side ere Ovinderne, ſtiont man ikke gior dem Kyſthed 
til Pligt, urokkelige i deres Forpligtelfer, maar den 


Forfæengelighed at være elffet af de Hvide, iffe gisr 
"Dem til Flaner. Til Ulykke ev dette en Friftelfe til Ube— 


ſtandighed, ſom de kun for ofte faae Leilighed til at 


falde for, 
De, der have føgt at udfinde Aarſagerne til denne 


Smag for Negerinderne, der fynes faa fordærvet hos | 


Europæerne, have fundet Kilden dertil i Klimaet 


Natur, fom under det hede Belte drager Menneſket 
med uovervindelig Magt til det phyſiſte i Eiſtoven; i 
Letheden uden Tvang og uden ideligt Baand at tilfreds— 


ftile denne uovervindelige Tilbøilighed; i noget færdes. 


Jes Tilloffende, fom man ſnart finder i Regerindernes 
Skionhed, maar. Banen forſt har giort Hinene fortrolige 
med deres Farve; fornemmelig i en vis Temperaments 
Divfighed, hvorved de have det i deres Magt at væffe 
og føle de meſt brændende Henrykkelſer. Ogſaa 
hævne de fig, faa at fige over det ydmygende i deres 
afbængige Forfatning ved de uordentlige Lyſter, fom de 
opvæffe hos deres Herrer, og vore Europaæiſte Skieger 
forſtaae fig iffe bedre end de forte Slavinder, paa den 
Konſt at fortære og omftyrte betydelige Formuer. Men 
Afrikanerinderne overgane Curopæinderne i virkelig Liden; 
ffab forde Mænd, fom kiobe dem, Det er der tvofafte 
i deres Kierlighed, ſom man mere end een Gang har 
havt at takke for, at Sammenrottelſer ere blevne op; 
dagede ng forefommede, hHoorved ellers alle Undertryk— 


—— 
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kerne vilde have bukket under for deres Slavers Kniv. 


Upaatvivlelig havde denne Straf værer velfortient med 
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det dobbelte Tyrannie, der udøves af diffe Uværdige, 


fom have fraranet faa — ſationer deres Gods og 


deres — 


———— Oprindelfe og — Grun⸗ 


de der ere opfundne til at retfeerdiggiore det. 
Svar paa 2 diſſe Grunde. 


Man vil ikke ie fornedre fig til at —— den 
ffiændige Lifte paa de Skribentere, der hellige deres 
Talenter til at — med Politiken, hvad der 
fordsmmes af Moralen. JF et Aarhundrede, da. faa: 
mange Vildfarelſer ere bleone Maffen aftagne, vilde 
det være ſtammeligt at fortie Sanheder, ſom ere vigti— 
ge for Menneſkeheden. Derſom alt det, vi allerede 
have fagt, fun har ſyntes at figte til at formindſte 


det tunge i Treldommen, da er det fordi man ſtrax 


maatte lette den Ulykkelige den Byrde, ſom man ikke 
kunde befrie ham fra; da er der fordi det kom ders 


paa an, at overbevife deres Undertryffere, af de vare 


gruſomme til deres egen Skade. Men i Forventning af 
at de fiore Forandringer ville gisre dem Tydeligheden 
af denne Sandhed indlyſende, ſommer det fig at vi hæve 
os noget højere, Lader os i Forveien bevife, af der 
ikke gives nogen Stat ; Grund, der fan gisre Trældon 
retmœsſig. Ingen Frygt afffræffe os fra, at indftævne 
de Regieringer for det evige Lyſes, den evige Retfekr— 
digheds Domſtoel, ſom taale denne Gruſomhed, eller 
ſom ikke engang ſkamme fig ved at giere den til Grund; 
vold for deres Magt. " 

Treldom er den Forfatning, Hvori et — 
befinder ſig, ſom enten ved Magt eller Fordrag har miſtet 
Eiendomsret til fin Perſon, og form en Herre fan raa: 
de over fom fin Ting. 
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Denne affkyelige Er farlig var ukiendt 4 de 

' fle Tider. Alle Menneffev vare lige: men denne natur— 
lige Lighed varede iffe længe. Da der endnu ikke var 
"indført nogen regelmesſig Regiering til at vedligeholde 

| Selſkabs-Ordenen, da der paa den Tid iffe var nogen 
i ' af de indbringende Handteringer til, ſom Kulturens 
Fremgang ſiden efter har indfort blant Nationerne, 
faa bemægtigede fig de ſtarkeſte eller de ſnildeſte ſnart 

… be befte Jorder, og de føagefte eller eenfoldigſte bleve 

"… nødte til at underkaſte fig dem, der kunde føde eller for⸗ 

— føgre dem. Denne Afhængighed var taalelig. For— 
medelſt der Jævne i de gamle Sader var der fun, liden” 
Forſkiel paa Herren og hans Tienere. Deres Klader, 
deres Koſt, deres Værelfer vare ikke ſynderlig forſkielli— 
ge. Derſom en fremfuſende og voldfom Overmand— 
— fom Bilde i Ulmindelighed ere — undertiden fulgs 

* te det Haarde i hans Karakter, var det en fingtig Hande 
ling, ſom ikke giorde Forandring i Tingenes ſedvanlige 
Forfatning. Men det varede ikke længe, førend deri 
ſktede en Vending. De, der befalede, vænnede fig lettes 
- Tig til at anfee fig felv af en høiere Natur, end de, 
der adlydede dem. De afſondrede dem fra fig. og fors 
- hedrede dem. Denne Foragt havde ffadelige Følger. 
Man vænnede fig til at betragte diffe Ulykkelige ſom 
Slaver, og de bleve der. Enhver betienre fig af: dem 
paa den Maade, der paſſede fig beſt med hans Fordele 
ener hans Lidenſtaber. En Herre, fom ikke mere behs⸗ 
vede deres Arbeide, ſolgte dem eller tuffede dem bort. 
Den, der vilde forøge Antallet paa dem, opmuntrede 
dem til at formere fig: 

Da Selſtaberne bleve flærfere og talrigere og lærte 
at fiende Haandvæerker og Handel; fandt den Svage en 
Støtte i Obrigheden, og den Fattige Hielpekilder i 
Vindſkibelighedens forffiellige Grene, Begge kom grads. 
Dig ud af det Slags Nødvendighed, hvori de. havde 
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befundet ko „at tage mod Lenker ll at faae Underhold— 
ning. Skik at give fig i en andens Bold blev 


Dag for Dag ſieldnere, og Friheden blev endelig auſeet 


foul et fofteligt og uafhændeligt Klenodie. 
Imidlertid vedbleve de endnu ufuldkomne og haar: 


de Love i nogen Tid at paalagge Slaverie til Straf, 


Da den Fornarmedes Tilfredsſtillelſe er en dyd Van— 
kundigheds Tider den eneſte Henſigt, en ſlet forſtaaet 
Myndighed har for Øie, leverede man en Anklager 


dem, der i henfeende til ham havde frænfet Itetfærdigs 


hedens Fordringer. Længere hen giorde Domſtolene 
deres Beſtemmelſer med Udſigter ril em mere udſtrakt 
Nytte. Enhver Forbrydelſe forekom dem med Grund 
ſom en Forgribelſe mod Selſkabet, og Forbryderen blev 


Statens Slave, og denne betiente fig af ham paa der 


Maade, der var den fordelagtigfte for der almindelige 
Bedſte. Der var da ikke andre Byder, end de, der 
blev det ved Krigen, 

Førend der, var bleven en Magt indført 9— at 
haandhæve Ordenen, var der hyppig Trette imellem In— 
dividerne, og den, der vandt Seier, manglede ikke gier— 
ne, at bringe den overvundne i Treldom. Denne Skik 
holdte fig længe i de Stridigheder, en Nation havde 
med en anden, fordi enhver Stridsmand begav fig til 
Feldts paa egen Bekoſtning, og blev derfor Herre over 
de Fanger, han ſelv havde giort, eller ved Byttets 
Deling vare blevne ham ſtienkede til Belonning for 
hans Bedrifter. den da Armeerne bleve beſoldede, 
tilegnede Regieringerne, ſom giorde alle Bekoſtninger 
paa Krigen, og ſom fatte fig allene i Vove for alle 
Tilfælde, fig hvad der plyndredes fra Fienden, hvoraf 
Fangerne: altid bleve den betydeligſte Del. Man 
maatte da kisbe Slaverne af Staten, eller af de tilgrænds 
fende vilde Nationer. - Saaledes brugte Græferne og- 


— og alle de Nationer det, ſom vilde forsge 
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Deres Rydelſer ved denne umenneffelige og — 


riſte Skik. 


— faldt tilbage ide forſie Tiders g— 


da de nordiffe Nationer omſtyrtede den; Koloſſe, ſom en 


krigerſt og politiſt Republik havde opføre med faa megen 


re, Diſſe Barbarer, fom havde havt Sfaver f dereg 


Skove, formerede dem meget ſtarkt i de —— 
ſom de indtoge. Man bragte ikke allene dem i Tral⸗ 
dom, fom bleve grebne med Vaaben i ænderne, denne 


ydmygende Forfatning blev ogſaa mange Borgeres Lod, 


fom rolige ved deres Hiemſtand dyrkede Fredens Kon: 


ſter. Dog blev Untallet paa de frie Menneſker det ber 
tydeligfte ide undertvungne Lande, faa længe fom Erobs 


rerne bleve den Regiering tvoe fom de havde troet, de 
burde indføre, for at holde deres nye Underfaatter i 
Lydighed: og for art fætte dem i Sikkerhed for Overfald 


af Fremmede, Men faafnart denne befynderlige Ind: 
retning, der afen — fædvanlig adſpredt — Nation 


giorde en — altid paa Fode ſtagende — Armee, havde 
tabt fin Styrke; ſaaſnart de heldige Forhold, dev bandt 


de ringeſte Soldater af dette mægtige Korps til deres 
Konge eller deres General, ikke mere var til, opkom 
Der et almindeligt Undertrykkelſes-Syſtem. Der var 


da iffe mere nogen rigtig udmarket Forſtiel paa 


dem, der havde beholdt dereg Uafhængighed, og 


paa dem, der alt længe havde — under Træls 


dommen. 


De frie Menneſter ſaae ſig, enten de boede i Ste⸗ 


Der efler-de levede paa Landet, boeſatte enten paa Kon; 


gens Krongodſer eller en Barong Godſer. Alle Lehn, 


Eiere paaſtode ti diſſe Anarkiets Tider, at en Almues⸗ 
mand kunde — hvo han end var — ikkun have be— 


tingede Eiendomme, ſom havde deres forſte Oprindelſe 


fra deres Gavmildhed. Denne Fordom — den meeſt 


udſvæevende, Der maaſkee nogenſinde har plager Mens 
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neſkeſlegten — bragte Adelen til troe, at den aldrig 


kunde være uretfærdig, hvordan end de Forpligtelſer 
vare, ſom den paalagte diſſe ufle Skabninger. 


I Følge diſſe Grundſetninger vilde man; at det | 
ikke maatte være dem tilladt, at begive fig uden Afſkeed 


bort fra den Gord, der havde feet dem komme til Vers 


Den. De funde ikke gigre nogen Beſtemmelſe over deres 


Gods enten ved Teſtament eller ved noget Dokument, 
ſom de i deres Liv havde oprettet. Deres Herre— 
mand var deres utviſtelige Arving, ſaaſnart de ikke 
efterlode ſig Born, eller diſſe vare boeſatte udenfor 


hans Gods. Ret til at færtederes Børn Formyndere, 


var dem betaget, og KForlov' til at gifte. fig blev fun 
tilfaaetdem, ſom kunde kiobe ſig Tilladelſe dertil. Man 
var fan bange for at Almuen [Fulde blive oplyſt om fine 
Rettigheder eller fine Fordele, at det af lære at 
læfe var en af de Gunſtbevisninger, ſom man vanſte⸗ 


ligſt tilſtod. Man forbandt dem til det meeſt ydmygen— 


— 


de Hoverie. De Afgifter, man paalagde dem, vare 
vilkaarlige, uretfærdige, undertrykkende, fiendſte af af 
Virkſomhed dg al Bindftibelighed: De vare forbundne 


til at holde deres Tyran frie, naar han kom til dem; 


Deres Levnetsmidler, deres Huusgeraad, deres Ovæg 
øg alt var då til Plyndring. Var en Proces begyndt; 
funde man ikke flutte den ved et Forliig, fordi denne 


Javning vilde have ſtilt Herligheds-Eieren ved de 


Sportler, ſom hans Kiendelſe ſtulde indbringe ham: 
Al Omtuſkning imellem Private var forbudeh til der 
Tid; Lehns-Eieren vilde feld fælge det Slags Fodeva— 
rer, fom de havde høftet eller endog kiobt. Saa ſtor 


var Undertrykkelſen, hvorunder den Klaſſe af Folk ſuk⸗ 


fede, ſom var den mindſt mishandlede: Derfom nogle 
af de Udſugelſer, ſom man her har ſeet Fortegnelſen 
paa, vare ukiendte pad nogle Steder, bare der altid 
"Andre i deres Sted, ſom ofte dare mere utaaleliges 
TIL Peel; UN (16) 
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Stridigheder, 


Gemhtternes Giering forndfaae 
Nogle af diſſe Byer holdte fig hos fig felv; 


gieringen, flog Naboe-Nationerne. 


Skat. 


T 2 —* 
Italians Byer, 


Der rodmede over det Ydmygende ved en ſaadan Forfat— 
ning, og i bereg Rigdomme fandt de Udveie til at af; 
ryfte deres fvage Deſpoters Aag. Andre kiobte deres 
Frihed af Keiſerne, ſom under de blodige og endeloſe 


Privilegier, ſom deres Stilling iffe tillod dem at af—⸗ 
ſlaage. Der gaves endog Fyrſter, ſom vare kloge nok 
til at opoffre den Deel af deres Myndighed, ſom de af 


miſte. 
flere af dem forenede fig til fælles Tarv; 
de politiſte Selſtaber, 
ſom Borgerne felv havde tilſagt. 


alle oprettede 


at de ſnart vilde 


fom lykkelige Hendelſer havde | 
fat i Befiddelfe af nogle Handels; Grene, vare de førfie, 


* 


de havde med Paverne og med deres 
Vaſaller, ſaage fig alt fors lykkelige til at kunne fælge 


"der bleve beftyrede efter Love, 


Det Held, der fulgte paa denne Forandring i Re⸗ 


Kongerne og Baronerne, ſom undertrykkede dem, ikke vare 
af Omſtændighederne tvungne til at give Slip paa deres 
Souverainitet, lode de fig noie med at tilftaae de af 
Dem afhængige Byer foftbare og betydelige Friheder. 
De fif Lov til at omgive fig med Mure, at holde fig 
bevæbnede, og fun at betale en regelmæsfig og taalelig 
Friheden var et fan væfentlig Stykke ved deres 
Konftitution, at en Vorned, fom flygtede til dem, blev 
Borger, derfom han ikke blev fordret tilbage inden et 
Aars⸗Forlob. Diſſe Muniſipal Selſtkaber eller Korpo: 
ra florerede i Forhold til deres Beliggenhed, deres 
Folkemengde og deres Vindſtibelighed. 

Medené de — ſom frie anfeere — Menneſkers 
SBilfaar forbedrede fig fan heldigen, forblev Slavernes 


altid de ſamme, det vil fige, de beklageligſte, ſom det er 


muligt at foreftille fig. Diſſe Ulykkelige tilhørde faa 


Da imidlertid 


ba: 


ganſke deres Herre, at han folgte dem eller omtuſtede 
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noget faſt til deres Underholdning. Pan lagde dem 


paa Pinebænten for den mindſte Feil. De kunde ſtraffes 


paa Livet uden Hprighedens Mellemkomſt. gteſtabet 
var dem længe forbudet; Forbindelſerne imellem Kionne⸗ 


dem efter ſit Behag. Det var dem negtet, at eie no⸗ 
get, endog det, de ſparede, naar man anviſte dem 


ne vare ulovlige; man taalte dem, man opmuntrede 


dem endog til dem, men de bleve iffe hædrede med 


WEgte-BVielfe, Børnenes Skiebne var den famme ſom 
deres Fædreg; de fodtes, de levede og de bøde i Træls 
dom. I de fleſte Retter blev deres Vidnesbyrd iffe 
antaget mod frie Mand, De vare bundne til en færegen 
Klædedragt, og denne ydmygende Udmarkelſe erindrede 
dem hvert Mieblif-som Skiendſelen ved deres Tilvarelſe. 
For at topmaale Ulykken, faa var Siælen i LehnsSy— 
ſtemet imod dette Slags Menneſkers Frigivelſe. En 
ædelmodig Herre kunde rigtig nok, naar han vilde, 


bryde fine Huus; Slaveré Lenker; men der udfordres 


des utallige Formaliteter til at forandre de ſtavnsbund⸗ 
ne Vornedes Forfatning. J Folge en almindelig ved; 
tagen Maxime funde en Vaſal iffe forringe Værdien 
af et Lehn, ſom han havde faaet, og af ſtille det ved 
dem, der fEulle dyrke det, var at forringe det. , Denne 
Hindring maatte finfe, men kunde ikke ganſte afvende 
Forandringen, og Aarſagen var denne; 
Germanerne og de andre Erobrere havde tilegnet 
” fig umaadelige Godfer, da de giorde dereg Erobring. 
Diſſe Eiendommes Natur tillod ikke at udſtykke dem. 
Fra den Tid kunde Herremanden ikke hoide alle ſine 


* 


Slaver under fine Pine og han blev nødfager til at ade 
fyrede dem paa den Jord, fom de (fulde opdyrfe, Da 
hans Fraværelfe forbød at paapaſſe dem, blev det ans 
feet for raadeligft aft opmuntre dem ved Belønninger, 


ſom fiode i Forhold til Mængden af deres Arbeide og det 
Held, de havde dermed, Saaledes fovøgede man deres 
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ordentlige Underholdning med Premier, ſom gemeenlig 
beſtod i en mere eller mindre betydelig Deel af KM i 
Produkter. 

Ved denne Indretning kom Landboerne til at. ſtaae 
det Slags Falledſtab med deres Herrer. De Rigdom: 
me, ſom de erhvervede fig i denne fordelagtige Handel, 
fatte dem i Stand til en faft Afgift afde Jorder, ſom man 
betroede dem, paa Vilkaar, at det overſtydende ſtulde 


tilhore dem. Efterſom Jorddrottene da uden at vove 





























noget og uden Bekymring fif ligeſaa meget eller endnu 
mere Indtagt af deres Befiddelfer end de forhen havde 
faaet, vandt denne Skik Bifald og blev lidt efter lide 
ålmindelig, Godseieren havde iffe mere nogen Fordeel 
af ar befatte fig med Slaver, ſom dyrfede Jorden paa 
deres egen Bekoſtning, og im vare noiagtige med hvad 
de ſtulde betale. Saaledes haler den perſonlige 
Trældom. 

| Det hendte undertiden at en driſtig Entrepreneur 
ſom havde far betydelige VWenge i fin Forpagtning, blev 
drevet derfra førend han havde hoſtet Frugt af fine For: 
ffudb. Denne Uleilighed giorde, at man fordrede Kon— 
trafter paa endeel Aar, De udfivafte fig fiden efter 
fil Avlsmandenes gele Livstid og ofte bleve de forſikrede 
hans . fildigfte Afkom. Da blev der Ende paa Grund: 
Trældomimnen. : år I 

Denne ſtore Forandring, der gik for fig, faa at 
fige af fig felv, blev fremffyndet af en Aarſag, ſom fors 
tiener at anmærfes, Alle Europas Regieringer vare 
ariſtokratiſfe. Hovbdingen i enhver Republik laae be— 
ſtandig til Feldts med fine Baroner. Som ofteſt ude 
af Stand til at gisre dem Modſtand med Magten var 
han nod til at tage Snildhed til Hielp. Den, fom 
Fyrſterne anvendte med flørfte Nytte, var at befFytte 
Slaverne mod deres Herrers Tyranie, og knakke Ude; 
lens Magt ved at formindſte deres Undergivnes Afbæns 
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gighed. Det er ikke uſandſynligt, at det almeennyttige 
deri var eneſte Bevaggrund for nogle Konger tilat hielpe 
Friheden frem ; men de flefte blev gienfpuligen bragte til 


denne heldige Politik, mere af perſonlig Fordeel end af 
menneftefierlige og velgisrende Grundſatninger. 

Wovorledes dette end Har fig, faa blev Forandringen 
faa fuldkommen, at Friheden blev mere almindelig i 


Den flørfte Deel af Europa, end den nogenfinde havde 
" været under noget Klima eller i nogen Tidsalder, Un— 


der alle de gamle Regieringer, endog under dem, ſom 


man ſtedſe fremfætter og til Mynſtre, vare de fleſte 


Menneffer fordømte til en haanlig og gruſom Crældom, 
Jo mere oplyfte, jo rigere og mægtigere Staterne bleve, 


jo mere tiltog Antallet paa Slaverne i dem, og jo mere 
beklagelig bley deres Skiebne. 


Athenen havde tyve 
Vornede mod een Borger. Misforholdet var endnu 
flørre i Rom, da den var bleven Verdens Herre, Aj 
begge diſſe Republiker blev Slaveriet bragt til hoieſte 
Grad af Strabadſe, Elendighed og Skiendſel. Siden 


det er blever afſkaffet blandt os, er Almuen hundrede 


Gange lykkeligere, endog under de meeſt defporiffe Re: 
gieringer, end, ben fordum var i de bedſt indrettede 
Demokratier *. 


*Saaledes bryder Gandheden frem giennem alle de Lov— 
taler, Forfatteren fit hele Vark igtennem har giort 
over det forgudede Demokratie. Alle fine Tirader uag— 
tet har hans Pen dog maattet nedſkrive em Sandhed 


ſom næften hver en Side i Menneſteſlagtens Hiſtorie 


ffadfæjfter, Denne vifer os beſtandig, at faa nødig 
Menneſtet vil være Træl, fan gierne vil det viſe fig 
fom Herre, og er derfor ogſaa altid fan ſaare villig 
fil at fidde fin fvage Fævnlige paa Hovedet. 


ogſaa blant Kreaturene, ja endog paa en vis Maade 
blandt ſelve Planterne, at ingen behøver at undfee 


Dette 
er fan almindeligt ikke allene blandt Menneffer, men . 


Ser: 




















…— Men neppe havde Huus-Friheden begyndt at leve 
ppi Europa, førend den lagde fig til at døe i Amerika. 
Svaniolen, ſom var den førfte, Bolgerne udfpyede 
— paa den nye Verdens Strandbredder, troede at han 
itke (fyldte Nationer noget, ſom hverken havde famme 
Farve eler ſamme Skikke eller ſamme Religion fom 
han. Han faae intet andet i dem end Haandlangere 
for hans Gierrighed og han belagde dem med Lenker. 
Diſſe foage og til Arbeide uvante Menneſter omkom ſnart 
i Minernes Dunſter eller ved andre næften ligefaa mors 
diffe Forretninger, Da forlangte man Slaver af Afrika. 
. Antallet paa dem ev taget til efterhaanden, fom Avis: 
bedrifterne ere blevne udvidede, Portugiſerne, Hollæn: 2 
derne, Engellænderne, de Franſte og de Daͤnſke, alle 
diſſe frie eller undertvungne Nationer have uden Nag af 
1 Samvittigheden ſogt en Forøgelfe for deres Formue i 
diiſſe Ulykkeliges Sved, i deres Blod og deres Fortviv⸗ j 
J leelſe. Hvyvilket grueligt Syſtem! — 9 
' JT ns Friheden beſtaaer i at eie ſig ſelb. Man gior For⸗ 
HR — ſkiel paa tre Slags Frihed — den naturlige — den 
borgerlige. — og den politiſte — det vil fige: Mennes 
,— fler, Borger: og Folke-Frihed. Den naturlige Frihed 
eer den Ret, Naturen har giver ethvert Meuneffe, at 
raade for fig ſelv efter ſin egen Billie. Den borgerlige 
Frihed ev den Ret, ſom Selffabet maa hævde enhver Bor: > 
ger, at kunde giøre alt, hvad der ikke ev imod Lovene. 









































fig ved at tilftaae det. Derimod fynes Fyre - Magten 
at være Almuens fodte Verge. Den fremkaldes af de 
Magtigeres Hang til at underfafte fig, deres fvagere 
Medborgere, Derfor faae man Uhyrene blandt de førfte 
Keiſere i Rom at blive tilbedede af Almuen, fordi 
Deres Umennefkeligheder faldt for ſtorſte Delen paa 
de Mægtige, dens enten UKA eller formeente Un—⸗ 
dertrykkere. dj 
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Den politiſke Frihed er et Folks Forfatning, fom iffe 


har afhendet fin Souverainitet og ſom felv giver fig fine 
egne Love, eller har for en Deel Haand i méd i fin 
Lovgivning. — 

| Den førfte af diſſe Friheder er i Følge Fornuften 
Menneſkets Ser⸗ Stempel. Man binder og. under; 
fvinger det Umælende, fordi det ikke har noget Begreb 
om hvad der ev verfærdigt og uretfærdigt; iffe nogen 


Foreftilling om Hoihed og Nedrighed. Men hos mig er 


Friheden Grundſtoffet fil mine Laſter og mine Dyder. 


Det er kun det frie Menneſte, der kan ſige: Jeg vil 
eller Jeg vil ikke, og fom i Folge deraf fortiener at 
roſes eller laſtes. 


Uden Friheden eller Eiendommen af ſit Legeme og 


Bendyttelſen af fin Aand er man hverken Wotefalle eller 
Fader, eller Slægtning, efter Venz har man hverken 


Fadreneland eller Medborger eller Gud. J Slynge: 
lens Haaud et Redſkab for hans Skarnagtighed ſtager 
Slaven under Hunden, ſom Spaniolen hidſede paa Ame⸗ 
rikanerne; thi Samvittigheden, ſom Hunden ikke har, be⸗ 
holder Menneffet. Den, ſom nederdrægtig affiger fig fin 
Frihed overgiver fig til Samvittigheds Nag og den ſtorſte 


Elendighed, ſom et tænfende og folſomt Bæfen fan 


komme til at friſte. Derſom der ikke gives nogen Magt 
under Himlen, ſom fan forandre min Organiſation og 
giøre mig til et Fæe, gives der iffe heller nogen, fom 


"fan betage mig min Frihed. Gud er min Fader og iffe 


min Herre ”, Jeg er hang Barn og iffe hans Træf. 


> Menneffe! Gud er din Skaber; ſom Skaber maa han 
vel være din Herre. Hvov hoit det Trin end er, hvor: 
paa han haver fat dig blandt fine jordiſke Skahninger, 
er du dog Leret under Pottemagerens Haand. At 
Han har udkaaret dig til ſit Barn er Godhed af ham 
— ikke Skyldighed. At han har dannet din Organi— 


ſation ſaaledes, at du ved dine Forſtands Evnerkan— 













tå 


ru 


70, 74" a fl 


— 





— 29 1 DS SDS ER z ig 
— Br; ; —£ ye EGET FOGED ESS DES 
BEA" SIE 
405 — 
J 3 7 & —— — — JER — 
—— DSE — 
SLS 5 gr rr GEN 2 AE Ale — 


Ve så så 























































V 


— 048 — 


| 


Hvorledes ſkulde jeg da tilſtaae Politikens Valde hvad 
jeg nægter Guddommens Almagt? 


Diſſe evige og uforanderlige Sandheder, ſom ere 
Grundvolden til al Moral, Grundvolden til al fornuftig 


Regiering, ſtulle de vel blive modfagte? Sa! og det | 
vil blive en barbariſk og ſtiden Gierrighed, ſom vil have, 


Denne muordiffe Frakhed. See hift! denne Reder, 
fom frumbøiet over fin Pult beſtemmer med Pennen 
i Haanden Tallet paa de Forbrydelſer, ſom han kan lade 
begaae paa Guineas Kyſter; ſom underføger i fin Ma: 
gelighed, hvermange Bøffer han vil have Behov for at 


faae en Neger; hvormange Lænker for at holde ham - 
fluttet paa fir Skib; hvormange Svøber, for at faae 


Dam til at arbeide; ſom overregner med folde Blod, 
hvormeget enhver Draabe Blod vil fofte ham, ſom 


Denne Slave ſkal vande hans Plantage med; ſom efter⸗ 
tanker, om Negerinden vil indbringe bang: Ford mer 
ellev mindre ved at arbeide med fine foage Hænder end 


ved Barnefødfelens Farligheder. Du gyſer! — Sp! 
derſom der var en Religion, ſom taalte, ſom tillod 
— var det endog fun ved dens Taushed — flige 


Grueligheder; derſom den — ſyſſelſat med tomme 


eller oprørffe Sporgsmaale — ikke fordnede uophørlig 
mod Stifteren af eller Haandtlangerne til dette Tyhran— 
nie; derſom den giorde Slaven det til en Forbrydelſe 


at bryde fine Lenker; derſom den taalte i fir Skisd den 
frangfindede Dommer, fom fordømte ham til Døden, 


naar han flygtede — derſom en faadan, Religion var 


pære det, fan fatte og begribe hvad derom ev dig funde 
giort — og hvem har du fov al denne Kundffab at takke 
—? det er ligeledes Godhed af Ham — ikke Sfyldig- 
hed, Man feer ellers heraf hvor tiboieligt Menneſket 
er til at blive Holt og ophlaſt, endog af det fom 
Godheden har giort til dets Foradling. 

tt . Ovorſ 
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fil, maatte man da iffe knuſe dens Tienere under Gru: 
ſet af deres Altere. 
Menneffer eller Diævle! hvo Y end ere! driſte 


J eder til at retfærdiggiore Angrebene paa min Uafhen⸗ 


gighed mod den Srærferes Ret? Hovad! den, der vil 
giøre mig til Slave, er ikke Forbryder? Han betiener 
fig af fine Rettigheder — Hvor ere diffe Rettigheder ? 
"Hvo har ſtemplet dem med en ſaadan Hellighed, ſom 
kan bringe mine til at tie? Af Naturen har jeg faaet 


Pet til at forfvare mig, den har altfaa ikke givet dig . 


Ret til at angribe mig. Derſom du anſeer dig beretti— 
get til at undertrykke mig, fordi du er ſtærkere eller 
fnedigere end jeg, fan beklag dig iffe naar min ſterkere 
Arm aabner din Bug for at lede efter dit Hierte; ber 
Flag dig iffe, naar du i dine ſonderſlidte Indvolde foler 
Doden, ſom jeg har lader vandre i dem med din Spiſe. 
Jeg er frærfere eller fnedigere end du, vær du nu atter 
et Offer for mig; undgield nu den Forbrydelſe, du har 
begaget med at være Undertrykker. 


Men — figer man — i alle Lande og tif alle 


Tider har Slaveriet været meer eller mindre almindeli— 
gen indført. £ 
Jesg tilfaar det; men hvad kommer det mig ved, 
hvad andre Nationer have giort til andre Tider? Cry 
Det Tidernes Brug eller Samvittigheden man ſtal holde 
fig til? Er der Egennytte, Forblindelſe, Barbarie, eller 
Fornuft og Retfardighed man ftal agte pan? Derſom 
en Skiks Almindelighed beviſte det uſkyldige i den, 
fulde Ufurpationer, Erobringer og alle Slagé Under; 

trykkelſer være fuldkommen forfvarte, 
Men de gamle Nationer — figer man — troe— 


— 


de, at de vare Herrer af deres Slavers Liv, og vi, 


fom ere blevne menneſkelige, vi tiltage og tun Rettig— 
hed over deres Frihed og deres Arbeide. 
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Rigtigt. Den Fre Oplysninger har taget, 
har i dette vigtige Stykke aabnet Hinene paa vore 
nyere Lovgivere. Alle Lovgivere have, uden Undtagel— 
fe, væbnet fig fil Menneffers Bevarelfe, endog. det 

Menneſkes, der forfmægter i Trældommen. De bave 
villet, at dets Tilverelſe fulde ſtaae under Øvrige: 
KEN, dens Beſkyttelſe, at Domſtolene allene ſkulde kunne frems 

— ſtynde dets Endeligt. Men har vel denne Lov — den 
helligſte af de ſelſkabelige Indretninger — har den 
vel nogenſinde havt nogen Kraft til de Sortes Frelſe? 
Er Amerika ikke bebygget med gruſomme Koloniſter, 
ſom frak tilegne fig Souverainetets- ; Rettigheder, og 
lade de ulykkelige Offere for deres Gierrighed omfomme 
ved Ild og Sværd? Forbliver — til Skam for Europa 
— dette forbryderffe Indgreb ikke uſtraffet? Jeg ops 
fordrer eder, J vor Menneſkeligheds og vor Retfärdig⸗ 
heds Forfoarere eller Lovtalere! jeg opfordrer eder at 
nævne mig een af diſſe Mordere, endog fun en tue, 9 
ſom har bragt fit Hoved paa et Skafot. i 

.… Lad og endog antage, fom jeg meget gierne vil, 
at diffe Anordninger, der efter eders Tykke hædre vor 
Tidsalder ſaameget, blive ſtrengeligen iagttagne; Er 
da Slaven ſtort mindre at beklage? Hvad! den 
Herre, der raader for Anvendelſen af mine Kræfter, 
vaader han ikke ogſaa for mine Dages Tal, ſom beroer 
paa et frivilligt og taaleligt Brug af mine Coner. Hvad 
ev Tilværelfen for den, ſom iffe er Cier af den. "Jeg 
maa iffe myvde min Slave; men Draabe for Draabe 
fan jeg aftappe ham Blodet under en Boddels Soobe; 
jeg fan udpidffe ham med Smerte, Strabadfer, Sult, 
Torſt, Nogenhed; jeg fan fra alle Kandter angribe og 
fønligen undergrave hans Livg Grund; Kræfter og Op— 
holdelſes-Evner, jeg fan ved langſomme Straffe dræbe 
det ulykkelige Foſter, ſom en Negerinde bærer i fir Liv. 
"Man fulde næften ſige, at Lovene fun beffytte Slaven 
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at pine Livet daglig af ham. Virkelig er Slaveriets 
Ret til at begaae Forbrydelſer af ethvert Slags — For; 
brydelſer, der antafter andres Ciendom; man lader 
Glaven iffe engang beholde den til fin: Perſon — For: 


brydelſer, der til intetgiore Sikkerheden; man fan. ops - 


ofre ham for fine Luner. — Forbrydelfer, der bringe 


Undfeeligheden til at gyſe. — Alt mit Blod kaager i 
mig ved diſſe gruelige Foreſtillinger. Jeg afſtyer, jeg 


flyer Menneffeflægten, der kun beftaaer af Offere og 
Bodler, og derfom den ikke ffulde blive bedre, maatte 


man naſten ønffe, at den forgif. 


Men Regerne ere et Slags Menneſker, der ere fFabte 
til Treldom. Deere indffrænfede, lumſke, ſtarnagtige. 
De tilſtage ſelv, at vi ere dem overlegne i Forſtand, og 
erkiende næften det Retfærdige i vort Overherredømme. 





















"mod en hurtig død for at give min Gruſomhed Ret til fø 


4 


Negerne ere indffrænfede, fordi Slaveriet ned 


bryder alle- Siæle; Kræfter; de ere ſtarnagtige, ikke 


nok mod eder; de ere lumſke, fordi man ikke ſtylder fine 
Tyranner Sandheden; de erkiende det Overlegne i vor 
Forſtand, fordi vi have holdt dem i Vankundighed; 


det Netfærdige i bort Herredomme, fordi vi have miss 


brugt deres Svaghed. Formedelſt Umueligheden i at 
vedligeholde vor Overlegenhed ved Styrken, har en for; 
bryderſk Politik taget fin Tilflugt til Kneb; man har 
næften faaet dem til at troe, af de vare et eget Slags 
Menneffer, der var fFabt til Foragt og Afhængighed, 
til at flide og pidſtes. Man har iffe forſomt noget for 
at fornedre diſſe Ulykkelige, og derpaa bebreider man 
dem deres Uſſelhed. i 

, Jen diſſe Negere vare fødte Slaver. Hvem 
ville J, Barbarer faae til at troe, at et Menneſke fan 
være en Tyhraus Eiendom; en Søn en Faders; en Kone 


loniſts? O du ſtolte og forhaanende Skabning! ſom 


en Mands; et Tyende en Hosbonds; en Neger en Kos 































































































| ——— 


miskiender dine Brødre, vil du da aldrig fee at denne 


Foragt vender tilbage paa dig ſelb? Ach! derſom du vil, 
at din Stolthed ſtal være ædel, faa vær hoihiertet nok til 
at færte den i det nøvendige Forhold, hvori du ſtager 
med diffe Ulykkelige, ſom du. fornedrer. En fælles Fa: 


z 


der, en udødelig Siæl, en tilkommende Lykſalighed — 


⸗ 


ſatte, hvad han troer at være værd, Den, ſom han da 


See dette er din fande re og denne er ogfaa deres. 
Men det ev Regieringen ſelv, der fælger Slaver. 


Hvorfra har Staten denne Ret? Er Ovrigheden, hvor 


uindffrænfet den end er, - Cier af de Underſaatter, ſom 
ſtage under dens Regiering? Har den anden Magt 
end den, ſom den har faner af Folket? og har et Folk 


nogenſinde kunnet give Ret til at betage der fin Frihed, 


Men Slaven har ſelv villet fælge fig, Derſom 
han tilhører fig ſeld, har ban ogſaa Ret til at raade for 
fig ſelb. Derſom han er Herre over fit Liv, hoorfor Fulde 
han Da ikke være der over fin Frihed? Det tilkommer bam 
felp at vurdere fig ſelb; der tilkommer ham felv at faſt⸗ 
har faget den aftalte Priis af, har lovligen erhvervet ham. 

Menneſtket har ikke Ret til at fælge fig ſelv, for; 


ks 


di ban ikke har Het til at ſamtykke i alt der, fom en 


uretfærdig, voldfom og fordærvet Herre funde fordre 
af ham. Det tilhører fin førfe Herre — Gud — 
af hvem det aldrig bliver løsfluppet. Den, der fælger 
fig felv, gisr en ſkuffelig Kontraft med den, der fisber 
ham; thi han taber det, ban bar faaer for fig felv, 
J det Dieblif, ban taber der, gaae baade han og bang 
Wenge i dens Lomme, der har kiobt ham, Hvad eier den, 
der har frafagt fig al Ciendom? Hvad fan den have for 
ſig, ſom har underfaftet fig intet at have, iffe engang 
Dyd, ikke engang Anftændighed, iffe engang Billie, 
Den, der hav givet fig til Priis for et mordiſt Gevær, 
er en Nar og iffe en Slave, Menneſtet fan, fælge fit 
Liv fom Soldaten, men han fan ikke ſamtykke i Mig: 


i ' 


i 
AN 


brugen af det ſom Slaven, og deri ligger Forſkiellen 
paa diſſe tvende Forfatninger. 
Men de vare blevne giorte til Slaver i Krigen, 
og derſom vi ikke havde værer, ffulde man have dræbt 
dem. Derſom J iffe havde værer ſtulde der da have 
været Feltſlag? Ere diffe Folks Toiſtigheder ikke eders 
Værk? Bringe I dem ikke mordiffe Vaaben? Opvæffe 
Fikke hos dem en blind Lyſt til at betiene fig af dem? 
Sie eders Skibe forlade diffe beklagelige Egne, førend 
den ynfværdige Stamme, der beboer dem, ev forſpun— 
den af Jorden? Hvorfor fade I ikke Seierherren mig; 
bruge fin Seier, fom han lyſter? Hvorfor ville J giore 
eder til hans Medſkyldige? — 
Men det var Forbrydere, ſom havde fortient 


| Doden eller de vorſte Afſtraffelſer, og ſom i deres eget 


Land vare fordømte til Slaverie. 

Ere F da Bodler for Afrikas Nationer? Hvem 
havde desuden domt dem? Vide J da ikke at i en deſpo— 
ti Stat gives der ingen Forbryder uden Tyrannen. En 
Thrans Underfaat er ligeſaa vel ſom Slaven i en 
Natur ; ftridende Forfatning. Alt hvad der bidrager til 
at holde Menneſtet deri, er et Angreb paa hans Perſon; 
alle de Hænder, fom binde ham til Tyranniet, eve Fien— 
de-Hauder. Bille F vide hvem der er Stiftere til og 

Medſkyldige i denne Vold? De, der omgive dets Dets 
Moder, ſom hav givet det de førfte Formaninger til 
Underdanighed; dets Naboe, fom har giver det Crem: 


pel derpaa; dets Foreſatte, ſom har tvunget det dertilz 


dets Jebnlige, ſom har draget det dertil ved fine Me: 
ninger; Alle ere de Tyranniets Tienere og Haandlange— 


re. Tyrannen fan intet udrette ved fig felv, han er kun 


Dviv ;Hinlet i de Beftrædelfer, ſom hans Underdanere 
paatage fig for af undertrykke hindanden indbyrdes. Han 
folder dem i en vedvarende Krigs ; Forfatning, hvorved 
Tyverie, Forræderie og Mord gisres lovlige. Ligeſom 
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RD der lober i fans Aare, ſaaledes gang ale. For: ” 
brydelſer ud fra hang Hierte, og vende famtlige tilbage 
dertil igien. Caligula fagde, ar derfom det hele men: 
neſtelige Kisn havde fun eet Hoved, kunde han faage Lyſt 
til at hugge det af. Sokrates vilde have ſagt: at ders 
ſom afte Forbrydelſer kunde ſankes paa eet Hoved, var 
det dette, der maatte afhugges. 

Men de ere lykkeligere i Amerika, end de vare i 
Afrika. Hvorfor ſukke da diſſe Slaver uophørlig -efter. 
deres Fæderneland ? Hvorfor ſee de til at faae deres 
Frihed igien, ſaaſnart de kunne? Hvorfor foretræffe de- 
Udørfener og Selſtkab med de vilde Dyr for en Forfat— 
ning, der ſynes eder faa behagelig? Hvorfor bringer 
Fortvivlelſen dem til at giore det af med fig felø eller 
forgifte eder ? Hvorfor fordrive deres Huſtruer faa ofte 
deres: Foſtre, paa det at deres Born ikke ſtulde fomme 
fil af dele deres førgelige Sfiebne med dem? Naar J 
fortælle og om eders Slavers Enffalighed, lyve JF enten 
for eder felv, elev bedrage og, Det er Hoiden FN 

Galſkaben, at ville forvandle et faa underligt Barbarie 
til em menneſtekierlig Handling. 
Men i Europa fom i Amerika ere Nationerne 
Slaver. Den enefte Fordeel vi have for Negerne, er 
at vi kunne fønderbryde en fænte, for at tage en anden. 
Dette ev fun alt for fandt, De fleſte Nationer ligge i 
Lænfer. Mængden bliver i Almindelighed opofret for 
nogle privilegerede Undertrykkeres Lidenffaber, Man fiens 
der ikke ſynderligen til detLand, hoor Menneſket ſtal kunde 
fmigre fig med at pære Herre af fin egen Perſon, at 
raade eftev Gotbefindende over fit Arvegods, af nyde 
fredeligen Frugterne af fin Vindſtibelighed. Endog ide 
Lande, hvor der er mindſt Undertrykkelſe ſtilles dog Inde 
byggerne ved en ſtor Deel af det, deres Arbeide indbrins 
ger dem, af en graadig eller forgieldet Beſtyrelſes uope 
herlis gienkommende Nodvendigheder; hindres de dog . 












































beſtandig ved de Mary Midler fra at komme til Vel⸗ 


ſtand. Alevegne qvæle urimelige Fordomme, barbar 
viffe Skikke, forældede Love Friheden. Bift nof vilden 
engang igien opſtaae af fit Stsv. Efterhaanden ſom 
Moralen og Politiken gior Fremgang, vil Menneſtet 
faae ſine Rettigheder igien. Men hvorfor ſtal der, 
medens man venter paa diſſe lykkelige Tider, diſſe Op— 
ſlysningens og Lykſalighedens Sekler, være ulykkelige 
Stammer, ſom man negter endog det troſtende og hæds 
drende Navn af frie Menuneffer, ſom man betager ends 
og Haabet at faae den, nagtet det Foranderlige i hvad 
der tildrager ſig? Nei! hvad man end fan ſige, faa 
er diſſe uizeten⸗ Forfatning ikke den ſamme ſom 
vor, 4 

Den ſidſte Grund, ſom man har anført for at for⸗ 
ſvare Slaveriet, har været, at man har ſagt, at det 


var det enefte Middel, man havde funnet finde for at 


lede Negerne til den evige Salighed ved den hoiſt vel 
giørende Daab. 

O Du eiegode Jeſus! havde Du vel forudſeet at 
man vilde lade dine milde Forſtrifter tiene til Forfoar 
for faa mange Gruelighedev! Derſom den kriſtelige Re— 
ligion hævdede ſaaledes Regieringernes Gierrighed, 
maatte man for ſtedſe forviſe dens blodtørftige Lærdom: 
me, Den forgaae da, eller og fralægge den fig aaben— 
lyſt for hele Verden de Gruſomheder, ſom man tillægs 
ger den. Dens Tienere frygte ſig ikke for at viſe alt for 
megen Deftighed i en ſaadan Anledning. Jo mere deres: 
Sind ophidſes, jo bedre Tieneſte ville de giore deres 


Sag. Rolighed vilde være en Forbrydelſe af dem, Hid⸗ 


ſighed Viisdom. 
Slaveriets Forføarer vil, ſom vi ikke tvivle paa, 
finde at man iffe har givet 5ang Grunde al den Vægt, 


de funde tage imod. Kunde velvære. - Hvo er den rete 
ſtafne Mand, ſom vilde fFiende fir Talen: med at for 












































(i 
— 286 — — 
ſvare den vafffoetigge Sag; SÅ vilde anvende ſin Vel: 
talenhed — derſom han havde nogen — til at retfar— 
diggisre tuſende begagede Forbrydelſer og tuſende, ſom 
ere færdige til at begaaes? Bøddel mod dine Brødre! 
, fag felv Pennen, derſom du drifter dig dertil, fil Uroen 
i din Samvittighed, gør dine Medſtyldige forberedt 
i deres Forbrydelſſe. Jeg funde have med mere Styrke 
og mere vidtloftig giendrevet de Grunde jeg havde at 
beſtride; men var der vel Umagen værd? Skylder man 
den ſtore Beſtrabelſer, fin Forſtands hele Anſtrengelſe, 
ſom taler uredelig? Vilde taus Foragt ikke paſſe ſig 
bedre end Kiv med den, ſom for ſin Fordeels Skyld 
forer Sag mod Retfardigheden, mod ſin egen Oderbe— 
viisning? For den æretiere og følfomme Mand har jeg 
ſagt alt for meget; for den umenneſtelige BARER tiert 
bilde jeg aldrig ſige nok. 

Bi ffynde og derfor at fætte Fornuftens Lys og 
Naturens Folelſer iſtedet for vore Fædres blinde Grufom 
; hed. Bi bryde faa mange Menneſters £ænfer, der ere 

Offere for vor Begierlighed; ffulde vi endog derfor 
give Slip paa en Handel, fom har fun Urerfærdighed | 
til Grundvold og Overdaad til Formaal. j 

Dog nei! der behøves iffe at vi giore nogen Op⸗ 
offrelſe af de Produkter, ſom Vanen har giort os ſaa 
kiere. Man kunde faae dem fra Afrika ſelv. De vig— 
tigfte af dem vore der af fig felv, og det vilde være let, 
åt naturalifere de andre der. Hvo fan tvivle paa, at 
de Folk, fom fælge deres Børn for at tilfredesſtille nogle 
flygtige Griller, ikke Fulde beſtemme fig til at dyrke 
deres Jorder, for fledfe at nyde alle Fordelene ved et 
retſtaffent og vel indrettet Selſtab. 

Det fulde manffee iffe engarig vere umueligt, 
åt fane diſſe Produkter af eders Kolonier uden åt 
befætte dem med Slaver. Diſſe Fødevarer kunde 
blive indhoſtede af frie Dænder og da nydes uden Nag: 
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For at opnaae denne Henſigt, der i Almindelighed 5 


anfees ſom Hierneſpind, vilde det efter en oplyſt 
Mands Foreſtillinger iffe være nødvendigt at aftage 
de Ulykkelige deres Lænfer, fom ere fødte i Trældommen, 
eller ere blevne gamle deri,  Diffe dumme Menneſtker, 
fom iffe vare blevne forberedede til denne Forandring 


ideres Forfatning, fulde iffe være i Stand til at ſtikke 


fig deri. Deres Liv vilde iffe blive andet end en idelig 


Doſighed eller en Kiæde af Forbrydelſer. Den hoiſt 
velgisrende Frihed bør være deres Afkom forbeholder og 


denne endog med nogle Beſtemmelſer. — Indtil deres 


2ode Aar fhiilde diſſe Børn tilhøre den Herre, hvis 


Arbeidsſted havde tient dem til Vugge, paa det han 
kunde faae Godtgigrelfe for de Bekoſtninger, han 
"havde været nødt til at giøre paa deres Opdragelſe. 
De 5 følgende Aar ſtulde de være forbundne til at tie; 
ne ham endnu — men for en ved Loven faftfat Løn. 
Efter denne Tids Forløb ſkulde de være frie, faa fremt 
dem iffe med Grund kunde bebreides nogen flet Opførfel. 


Derſom de havde giort fig ſtyldig til nogen betydelig 


Straf, ffulde Hvrigheden dømme dem til offentlige 
Arbeide Paa en kortere eller lengere Tid. Man ſtul—⸗ 
de give diſſe nye Borgere et lidet Huus med et Stykke 
Jord, ſom var tilfræffeligt til at indrette fig en lille 


Have deraf, og det fulde være Fiſtus, ſom maatte 


giøre Befoftningen paa denne Indretning. Ingen 


Anordning maatte ffille diffe fvriblevne Menneffer ved 


- Frihed til at udvide den Eiendom der var bleven dem 


overladt for intet. At lægge flige fornærmende Hin— 
dringer i Veien for deres Virkſomhed, deres Forſtands 
Udvifling, vilde un være, at frille” fig daarligen ved 
Frugterne af en prigværdig Indretning. 


"Denne Anordning vilde efter Sandſynlighed frems 


. bringe de befte Virkninger. De Sortes Formerelſe, der for 
hærværende Tid bliver ſtandſet ve) Græmmelren over af 
- TIT Dcel, (17) 
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kunne fun give Skabninger Livet, der ere beſtemte til 
Ulykke og Skiendſel, vil giøre hurtige Fremſkridt. De 
vilde fane den ommeſte Pleie af de fely famme Mødre, 
fom ofte fandt en ufigelig Glæde i at gvæle dem eller fee 
dem omkomme. Vante til Arbeide i Forventning af 
en ſikker Frihed fulde diſſe Menneffer, der: ikke have 
Eiendom ſtor nok til at leve af, fælge deres Sveed til 
hvem der vilde eller kunde betale dem. Deres Daglon 
vilde blive dyrere end Slavens, men den vilde ogſaa 
give mere af fig. En ſtorre Maſſe af Arbeide vilde frem; 
bringe en ſtorre Mængde Produkter for Kolonierne, 
fom ved "deres Rigdomme vilde fættes i Stand til | 
at tage flere Handelsvarer fra Moderlandet. 
| Skulde man vel frygte for at det Lette i at leve 
uden at arbeide van et Jordsmon, der af Naturen er 
frugtbart, og at undvære Klæder under en brændende 
Himmelegn ffulde nedſenke Meuneſkene i Hrkeslsshed“? 
Hvorfor indffrænte Europas Indbyggere fig da ikke tilt 
de førfte Fornodenheders Arbeider? Hvorfor fortære de. R 
fig ved befværlige Forretninger, form fun tilfredsſtille 
"flygtige Griller? Der gives blant os tufende Hands É 
teringer, den, ene møifommeligere end den auden, Hom 
blot ere et Bært af vore Indretninger. Lovene have 
udflæffet en SGværm af felvgiorte Fornodenheder paa 
Jorden, fom uden dem aldrig ffulde været blevet til 
Bed at fordele alle Ciendomme efter deres Luners Godt 
befindende, have de faa aldeles far en uendelig Mængde 
Menneſter under deres Liges herſteſyge Villie, atde 
maae fynge og danfe for at leve." J have Sfabninger 
blant eder, der ere dannede ligefom I, hvilfe have 
ſamtykt i at lade fig nedgrave under Biergene for af 
forfyne eder med Metaller, med Kobber, ſom maa 
ſkee forgifter eder. Hvorfor ville I da, at Regerne 
ſkulde være mindre toffede, mindre naragtige end Cures 
, pæerne ? i 
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Med at giengive diſſe Ulykkelige deres Frihed, 
Drage J Omforg for at Ginde dem til eders Love, eders 
Sæder, at tilbyde dem, eders Overdaadigheds Varer. 
Giver dem et Fadreneland, Fordele at forene, Pro— 


dufter at fremelffe, et Forbrug, der er overeensſtem⸗ 
mende med deres Smag, og eders Kolonier ville ikke 


mangle Hander, fom løfte af deres Lanker vilde bliver 


faa meget virkſommere og faa meget ſtarkere. 


- For at omſtyrte Slaveriets Bygning, fom bliver 


underſtsttet af Lidenſtaber, der ere faa almindelige, af 


Love, der ere faa gyldige, af Nationens Medbeilerie, 


. der ere faa mægtige, af Fordomme, der ere endnu 
" mægtigere, for hvilken Domſtol ſtulle vi da bringe 


denne Menneſtehedens Sag, fom faa mange Menne— 


ſker ere enige i at forfoare? O J Jordens Konger! J- 
allene ere i Stand til at frembringe denne Forandring. - 


Derfom J iffe drive Spot med alle andre Menneſter, 


derfor ikke anſee Fyrſternes Magt ſom en lykkelig 


Plyndrings-Ret, og Underſaatternes Lydighed ſom 


noget man har narret Vankundigheden til, faa tænter 


pan eders. Pligter. Negter eders Mhudigheds Segl 
til denne ſtiendige og forbryderſte Prangen med Men— 


neſter, ſom forvandles til lumpent Ovæg — og denne. 


Handel vil forfvinde. Forener een Gang til Verdens 


Bel de eders — til dens Ødelæggelfe. faa ofte forenede 


— Kræfter og Planer. Derſom nogen iblant eder 
Driftede fig til, paa dette eders ædelmodige Offer at 
bygge Forhaabning om Rigdom og Vælde, han er da 
en Fiende af det menneffelige Kiøn, ſom maa ſpages. 
Hiemſoger ham med Ild og Sværd. Eders Armeer 
ville føle fig —— af en hellig Enthouſiasme for 
Menneſkeheden. J ville da fane at fee, hvor forſtiellige 
Retſkaffenheden gisr Mænd, der komme Undertrykte til 


Hielp, fra Leiefvendene, ſom tage Tieneſte hos Ty⸗ 


ranner. 
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Hoad ſiger jeg! Vi ophøre med at lade Menneſte— 
hedens Stemme Inde frugteslos for Nationerne og deres 
Herrer. Den er maaſkee aldrig bleven raadfprugt i de 
offentlige Forhtagender. Bel!, Derſom Egen notten 
allene har nøgen Magt over eders Siæl, I Europas 


Nationer! faa hører mig endnu! Eders Slaver behove 


hverken eders Wdelmodighed eller eders Raad til at 
bryde det forbrydere Nag, der und rtrykker dem. Naz 
turen taler høiere end —— røg Egennytten. 
Allerede have tvende Kolonier af flygtige Negere faaet 
Faſthed, ſom Traktater og Kræfter fætte i Sikkerhed for 
eders Angreb. Diffe Glimt bebude Tordenen, og der 
fattes fun Negerne en Hovding, der er modig nok 
at anføre dem til Hævn og Blodbad. 

Hvor er han den fiore Mand, ſom Naturen ſtol⸗ 
der fine plagede, undertrykte og pinede Børn? Hvor 


er han? Han vil lade fig fee, tvivler iffe derpaa, han 
vil, vife fig, han vil reife Frihedens hellige Standart. 


Dette ærværdige Tegn vil ſamle hang Ulykkes Stald: 
brødre omfring ham, Mere voldfomme end Strøm; 


bd — 


mene ville de allevegne efterlade fig undflettelige Spor 
af deres retmesſige Forbittrelſe. Spanierne, Portw 
giferne, Engellænderne, de Franſke, Hollænderne, affe 


deres Tyranner ville blive til Bytte for Ilden og Svær: 
det. De Amerikanſte Marfer ville med Henrykkelſe 


drifte fig drukne i et Blod, ſom de faa længe ventede 


pan; og faa mange UlyÉteliges — i tvende Sefler fam; 
menhobede — Been ville fpringe af Glæde.” Den ganfle 
Verden vil forene fir. Bifald med den nye. Allevegne 


vil man velſigne den Helts Ravn, der have havdet 
Menneffeflægtens Rettigheder; allevegne -vil man reife 


Trophaer til hans Wre. Da vil den forte Lovb'og 


forfvinde, og hvor græffelig vil den hvide ikke blive, 
derſom Seierherren fun raadſporger ——— 


Ret. 
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J Forventning af denne Revolution ſukke Neger- 
ne under det Aag af Stradbadſer, hvis Skilderie ikke 
kan andet end intereſſere os * mere og mere for deres 
Stiebne. 


"25, Den Amerikanſke De. Samlings oder 
ere hidindtil blevne ffiødesløgt dyrkede. 


Jordbunden paa de Amerikanſte Øer har Nget 
liden Lighed med vor, Deres Produkter ere meget for 
ffielige, og Maaden at dyrke dem paa er meget tilig. I 

v Undtager man noget Frøe til Kiøften ; Urter,  faaer MH 
man intet der, men planter alt. 5 

Da Tobakken var det førfte Produkt, man lagde 
fig efter, da dens Rødder iffe fikfe dybt og den ved 
mindſte Beffadigelfe paa Barken gaaer ud, betiente man 
fig fun af en ſimpel Kloe til at lave Jorden, hvori den 
ſkulde ſottes og fil at udrydde det Udkrud, fom vilde 
have qvalt dén.” Denne Skik vedvarer endnu. 

- Da man gif videre frem for at dyrke andre Arter, 
der fordrede mere Bearbeidning og vare mindre fieine, 
greb man til Hakken for at bearbeide og ſmulre Jorden; 
men den blev ikke anvendt paa den hele Stræfning, der 
. fulde beplantes. Man fod fig noie med. at grave et Hul, 
hvori Planten funde fættes. 

Set ujevne Jordsmon, der fom ofteſt var fulde af 
Brinker, gav ſandſynligviis Anledning til denne Skik. 
Man kunde være bange for, af Regnen, ſoin altid falder 
i Styrtninger, kunde ved fine Bakke bortſkylle den loss 

nede Jord. Ligegyldighed og Mangel paa Midler i de 
forſte Tider udftrafte denneOmgangé ; Maade til de je⸗ 
nefte Sletter, og Banen giorde den hellig, Ingen. 
tænfte paa at afvige derfra. Endelig have nogle Kolos 
niſter, der vare driftige nok til at hæve fig over Fordom— 
me, fundet paa, at betiene fig af Ploven, og det er 

































































* 


rimeligt, at denne Fremgangsmaade vil blive almindelig 
overalt, hvor den kan anvendes. Der er intet, ſom 
jo bringer og til at ønffe det og haabe det. | 

Alle Forderne paa Øerne vare udyrfede, da Eu⸗ 
ropeerne foretoge ſig at oprydde dem, De der forſt 


bleve optagne, have i lang Tid givet mindre Produkter, 


end man fik af dem i Begyndelſen. De, ſom man Tid 
efter anden haver bragt under Dyrkning, udtommes 
ligeledes meer eller mindre i Forhold til den Tid, de ere 
blevne opbprakkede. Hvorledes end deres Frugtbarhed 
haver været i Begyndelfen, tabe de den dog alle med 
Tiden, og fnart ville de ophøre med at betale Arbeids— 
Omkoſtningerne, derſom Konſten iffe kommer Natu— 


ren til Hielp. 


Det ev en Grundfætning i Agerdyrkningen, ſom 


er almindelig vedtagen af Naturkyndige, at Jorden 
ikke er virkelig frembringende, uden for ſaavidt, at 


den fan modtage Inflydelſer af Luften og alle de Veir— 
ligets Forandringer, ſom fiaar under. denne vældige 
Virkekrafts Befiyrelfe, faafom Taage, Dug; Regn. 
Bearbeidningen, den hyppige Bearbeidning er det, der 
maa forffaffe den denne Fordeel. Herne fræve den 


ftærø og uden Opſettelſe. Det er den vaade Aarstid, 
der maa vælges til at løgne diſſe Jorder, hvis Torhed | 
vilde ſtandſe deres Frugtbarhed. Plovens Brug vilde 


iffe "medføre nogen Uleilighed paa de jævne Marker. 


Man vilde forebygge at fee Jorden ide ſtakliggende Strœk⸗ 
ninger bortreven af Stormene ved at gibre Furerne i 


en Tver-Linie, der krydfede Brinkernes Sfafning. 


Derſom Skakning var faa brat, at den pløiede Jord 


kunde ffride ned uagtet Furerne, kunde man endnu et 
Stykke fra hinanden gisre nogle fmaa endnu dybere Rens 


der efter famme Led, hvilfe vilde bryde den Magt og 
Hurtighed, hvormed det bratte forøger Plads: Regnens 


Aflob. 
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Plovens Nytte vilde ikke indſkrænke fig til at for: 
ſkaffe Planterne mere Drivevædffe, den vilde ogſaa 
færte Produkterne i Sikkerhed. Øerne ere Inſekter— 
nes Hiem. Deres Formerelfe bliver der begunſtiget af 
en beftandig Varme, og de følge uafbrudt paa finans 
den. Man fiender de ſtore Ødelæggelfer, de anrette. 
Hyppige, pan hinanden følgende Bearbeidninger vilde, 


udmatte biffe fortærende Arter, forſtyrre deres For: 
plantning, dræbe en Mængde af dem, og ødelægge de 
flefte af deres Æg. Maaſtee vilde dette Middel ikke 


være tilſtrekkelig mod Rotterne, ſom Skibene have bragt 
fra Europa til Amerika, hvor de have formeret" fig faa 
ſteerk, at de ofte ødelægge en Trediedel af Hoſten. 


Man kunde falde Slavernes Virkſomhed til Hielp og op; 


muntre dem til Paapaſſenhed ved en Belsnning. 
Brugen med Plsining kunde ſynes at medføre 


— Brugen af Gigdning, "der allerede er bekiendt paa nogle 


Kyſter. Den man bruger kaldes Zang. Det er et 
Slags Soeplante, fom naar den er moden, ſtiller fig 
fra Bandet og bringes paa Strandbredden ved Bol— 
gernes Bevagelſe. Den giødffer ſteerkt, men bruges 
den utilberedet, faa meddeler den Sukkeret en ubeha⸗ 
gelig Skarphed, ſom maa komme fra de ſaltſvangrede 
olieagtige Dele, der ere ſaa overflødige i Soe-Plan— 
terne. Maaſtee behøvede man til at fordrive denne 


Beeſkhed, kun at brænde Planten og bruge den fom . 


Uffe. Skilt, formedelf denne Operation, ved de 
olieagtige Dele og ved Groningen gnedet meget fiint, 
vilde Saltet faa meget haftigere løbe om i Suklerroret 
og ſtaffe det renere Vadſte. 

JOplandene har man forſt for kort ſiden begyndt 
at gisde. Nodvendigheden vil udvide denne nundgage— 
lige Skik, og med Tiden vil Amerikas Jordbund faae 
ſamme Hiely fom Europas, men med mere Vanſkelig— 


hed. Paa Her, hvor Ovaget ikke er talrigt og kun 
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ſielden have Stalde, maa man tage fin Tilflugt til ans 
den Giedning, og formere den det meſte mueligt for at 
lade Mængden bøde paa Beſkaffenheden. Den ſtorſte 


Hielpe-Kilde vil altid blive Ukrud, ſom man beſtandig 


maa luge fra de nyttige — Man behovede kun 
at ſanke det ſammen og lade det forraadne. Koloni— 


ſterne, ſom lægge fig efter Kaffe⸗ Avlingen, have giver 


Exempel paa,denne Fremgangsmaade, men med. den 
Lunkenhed, ſom Klima'ets Hede udbreder over Arbeidet 
felp: De have opdynget Ukrudet ved Roden af Kaffe: 
Træerne, uden at tanke paa, at dette Ukrud, fom man 
iffe engang giorde fig den Umage at bedakke med Jord, 
ophidſede Traet og tiente til Ophold for Inſekter, ſom 


gnavede paa det. Man har ikke varet ſynderlig min— 


Ud 


dre fligdesløs i at drage Omſorg for Qbaget. ) 
Alle Europas firefoddede Huusdyr ere blevne 
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bragte til Amerika af Spanierne, og det er fra deres 4 


Etabliſſementer at de andre Nationers Kolonier have 
faget dem, Undtages Svinet, der — fkabt til at tri- 
ved i de Lande, ſom have Overflod paa Vandplanter, 
Inſekter, Orme — er blever ftørre og af en bedre 
" Smag, fan have alle diſſe Oyr udartet, og man finder. 
- paa Øerne; fun meget fmaae Arter af dem, End finde 
Feil i Klima'et fan have nogen Deel i-denne Udartning, 
er Mangel paa Omſorg maaſtee den fornemmeſte Aar⸗ 


fag dertil: De ligge altid paa aaben Mark. Man 
giver dem aldrig enten Klid eller Havre, og de gaae paa 
Græs hele Aaret. Man negter bem endog den Op⸗ 


markſomhed, at afdele Grasgangene i flere Lykker, for. 


at lade dem gane verelviig af den ene i den anden. 
De græffe altid paa det ſamme Stykke, uden at give 
Græffet Tid til at vore til igien. Dette Foder fan da 
fun have vandet og ſvag Vadſte. En alt for hurtig 


Fremſtyden hindrer det fra at blive tilfræffelig gien— 


nemarbeidet af Naturen.  Ogfaa give de Dyr, der ere 
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beſtemte til Menneftenet Bede; fin: et ſattet og Mn: 


ſomt Kiod. 


De, ſom man — til forſtielligt Slage Ar⸗ 
beide, giore fun til Nod en ſoag Tieneſte. Oxerne 
tvæffe fun lette Byrder, og. tvæffe dem ikke hele Dagen. 
De ere altid fire i Tallet. " Man ſpender dem ikke for 
ved Hovedet, men ved Salfmig paa Spaniernes Maade. 
Det er ikke Piggen, men Pidffen, der driver bent; 
De figres af tvende Kudſee. — 

Naar Veiene ikke tillade at bruge — betie⸗ 
ner man ſig, iſtedet for Orxne, af Muler. Diſſe ere 
ſadlede paa en langt ſimplere Maade end i Europa, 


men ikke nær ſaa faſt. Paa Ryggen lægger man dem 


en Strage-Maatte, hvori man paa hver Side hænger 
tvende Krog; Kieppe, fom man tager paa et Tref i 
Skoven. Saaledes udruftede bære de i det høiefte 
Halvdelen af. det vore bære 2 og gaae den: tø balpe Bei 
mindre. 

Heſtenes Gang er itte ſaa —— De have” 
beholdt noget af den Hurtighed, Ild og Larvillighed, 
fom findes hos de Andaluſiſke Heſte, fra hvile de ned: 
ſtamme: men deres Kræfter foare iffe til deres Hidſig— 
hed. - Man ev nød til at holde langt flere af dem, for 


at fane det Urbeide giort, ſom nogle. faae vilde gigre " 


Europa. Man maae ſpende 3 til 4 for overmaade lette 
Vogne, fom de velhavende I — betiene ſig af til 
deres Farter, hvilke de kalde Reiſer, og ſom hos os kun 
vilde være Lyſt: Tourer. 

Man ſkulde have afvarget, forhalet, eller for— 
mindſket Kreaturenes Udartning paa Herne, derſom 
man havde været opmarkſom pan at fornye dem ved 
fremmede Racer. Hingſter, der vare komne fra fol: 
dere ellev varmere Lande, ſtulde til en vig Grad have 
hiulpet paa. Indflydelſen af Himmelegnene, Foderet, 
Optlakningen. Med Landets Hopper ſtulde de have 
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frembragt ny Nacer, der — værer — 7 * meget 
bedre, naar de vare komne fra et Klima, der var for: 


fFielligt fra det, hvortil de'vare bragte 

Det er meget beſynderligt, at en faa ſimpel Tanke 
ikke er opftanet hos nogen Koloniſt; og at der ikke har 
været nogen Lovgivning faa ſyſſelſat med fin egen Fovs 


deel, at den i fine Etabliſſementer hav indføre Pukkel⸗ | 


Oven iffedet for den almindelige Ove. Alle fyndige 


Folk ville erindre fig, at Putfel;Oren har blødere 03 


mere glindfende Haar, et mindre plumt og dumt Na: 
turel end vor Ore, og af den i Begreb og Lærvillighed 


iſtedetfor Heſten til af vide paa. Den ſynes ligefaa 
godt om de fydlige Lande, ſom den, vi betiene os af, er 
for de folde eller tempererede Egne. Man kiender fun 
denne Art paa de øftlige Øer og den ſtorſte Deel af 


Afrika. Derſom Banen førte mindre Herredømmet. 
end den fædvanligen giør, endog over de Regieringer, 
der ere meeſt oplyfte, vilde man have ſeet, at dette nyt; 
tige Dyr paſſede fig beſynderlig godt for Amerikas ſtore 

Oe Samling, og at der var intet faa let, ſom art fage 


det med ringe Bekoſtning fra Guld; eller Angola⸗Kyſten. 

Toende vige Avlsbrugere, den ene paa Barbados, 
den anden paa St. Domingo, have — lige forundrede 
over de Dyrs Svaghed, hvis Brug de fandt indført 
til at træffe og bære — forføgt paa at færte Kamelen 
iftederfor dem. — Dette Forføg, ſom forhen er prøvet 
uden Held i Peri af Spanierne, har iffe været 


heldigt, og kunde ikke blive det, Der er befiendt, 


at Kamelen, ſkiont hiemmehørende i de hede Lans 


de," dog er bange for umaadelig Hede, og aft den 
fan ligeſaa lidet trives, ligeſaa lidet forplantes under 
det hede Beltes brændende Himmel⸗-Luft, ſom i de tem— 
pererede Belter. Man vilde have giort ne i at for; 
føge det med Boffelen. ig 
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Boffelen er et meget geilt Dyr af et voldſomt Na? 


turel. Den har hyppige Anfald af uvane Nyokker. 


Dens Hud er faſt, let, næften uigiennemtrængelig, og 
dens Horn ſtikket til mangehaande Brug. Dens forte 


og haarde Kiad finder man ubehageligt af. Smag og 


Lugt. Hunnens Melk er ikke ſaa ſod ſom, men mere 
overflødig end, Koens. Foeret ſom Oxen, med hvil 
ken den hav en udmarket Lighed, har den et uhyre ſtort 
Fortrin for denne i Styrke og Hurtighed. Forſpendte 
en Vogn ved Hielp af en Ring, ſom man lægger dem i 
Næfen, træffer tvende Bofler ligeſaa meget fom fire af 
de ftærfefte Oxer, og.i halvdelen mindre Tid. Denne 
dobbelte Overlegenhed have de af den Fordeel, at de 


have hoiere Been og en ſtorre Krop, hvis hele Vægt 


bliver anvendt til at træffe, efterſom deres Hals og 
deres Hoved boies af Naturen ned ad. Da dette Dyr 
ev hiemmehørende i det hede Belte, -og det er førere, 
frærfere og lærvilligere, efterſom det opholder fig i hes 
dere Lande, fan man iffe tvivle paa, vat det jo vilde 
være til megen. Nytte paa Antillerne, og at det jo der 
let vilde forplante fig. Man maa troe det, fornemme; 
lig fiden de lykkelige Forſog, ſom eve — pigrge ders 
med i Guyana. i 

Den Døfighed og Sknbrisn, der have hindret 
Huusdyrenes Forplantelſe, have ikke mindre ſtandſet 
Fremgangen med at flytte vore Planter derover. Ef— 
terhaanden har man tilbragt Øerne endeel Sorter Frugt: 


fræer. De der iffe ere” udgaaede, ere nogle vild. 


vorende Arter, hois Frugter ere hverfen fionne eller; 
gode, De flefte ere udartede meget haſtig, fordi man 
har overlade dem til en ſterk Groening, der ſtedſe er i 
Arbeide, fredfe bliver fremdrevet af der dobbelte Grode— 
Stof, overflødig Nattedug og heftig Daghede. Maas 
ſkee vilde en forſtandig Jagttager have vidft at benytte 
fig deraf, for at ſtaffe fig nogenlunde ſtikkelige Frugter; 











x*9 


RER 












































—— Ahl 


men af dette Slags Menneffer finder man ingen i Ko: 
lonierne. Derfom vore KiokkenUrter have flaaet an 
ber, derfom de altid fpire frem paa ny, ere altid grønne. 
og altid modne, da er det fordi de iffe have have Kli⸗ 
ma'et at fiempe imod, hvor de fandt en fugtig og 
flæbrig Ford, der fifter fig til dem; og fordi de ikke 
fordrede den mindſte Pleie. Med beves Sveed vande 
Slaverne Produkter, fom ere til ſtorre Nytte. 


Slaverne blive forſt ſatte i Arbeide med det, 
de fFal leve af. Siden efter fræver man 
rige Prod ufter af dem. 


Det forſte, man * får diſſe ulykkelige Menne⸗ 
ſker i Arbeide med, har været dét, der er nødvendigt 
til at vedligeholde deres ynkelige Tilværelfe. Førend 
deres Ankomſt til "Øerne vovede Bataten og Ignamen 
midt i Sfovene uden Pleie. Bataten er et Slags 
Snerle fom hæver fig lide efter lidt, hvis Blade fidde 
vexelviis, ere kantede og hierteformige, hvis Blomſter 
ligner i Henſeende til Formen og Antallet paa dets Dele 
den almindelige Snerles. Ignamens Stængel er fry; 
bende, urteagtig, beſat med modfatte eller vexelviis 
hierteformige Blade, form af deres Axler fremſtyde Ar 
af Han: Biomfter paa een Stilk og Hun-Blomſter 
paa en anden, hvoraf ethvert er forſynet med et Bæger 
med fer Afdelinger, Han-Blomſterne have fer Støv; 
traade. Hun-Blomſternes Støvvei har tre Grifler 
Den hænger. faft ved Begeret og bliver med dette en 
ſammentrykt Kapfel med tre Rum, hvori der er to 
Froekorn. Diſſe Planter, der af den blotte Natur 
bleve formerede tilſtrekkelig nok til Underholdning for 
nogole faa Vilde, maatte dyrkes, da man fulde ernære 
en mere betydelig Folfemængde… Man beftemte fig der: 








bærer Baller, hvori der ere endeel Kierner af et Slags" 


Hænder vilde blive liggende udyrkede. 


Øerne have faaet af Afrika, Maniok'en. De flefie 
Hiſtorieſkrivere have anſeet den for en opvindelig Ame— > 


det fafte Land kunde være ukiendt paa den Antilliſke 


” have faaet den af os; at de Vildes Karakter giorde dem 
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til, og man forenede. dem med andre — fra de nye zor 

brugeres eget Land hentede — Panter. 
Afrika har forfynet Øerne med én Buff, der vorer 

omtrent fire Fod høit, Holder fig fire Aar, og gier ! 


lange Smaablade, der ſidde ſammen paa en falles Stilk. 
Dens guulagtige, ſom Bal Planternes uregelmesſige 
Blomſter, ſidde buffeviig paa Enden af Grenene. Den 


meget ſunde og foderige Erter. Man kalder denne 
Buſtk det Ungoliffe Ertetrze. Det trives ligegodt faa 
vel i de Jorder, der af Naturen ere ufrugtbare fom i 
dem, der ere udpidffede.  Ogfaa undlade de af Kolo: 
nifterne, der ere gode Huusholdere, aldrig at faae deraf ' 
i alle de Stykker af deres Plantager, fom i andres 


Imidlertid er dog den foftbarefte Kotærtngt fom ; 


rikanſt Plante. Man feer ikke for vel, paa hvilken Grund 
denne — temmelig almindelig vedtagen — Mening er 
bygger. Men var dens Rigtighed. endog beviiſt, faa 
have Antillerne ikke deftomindre faaet Maniok'en af 
Europæerne, fom have bragt den derhen tillige med 
Afrikanerne, der brugte den til deres Føde. Førend vi 
faldt ind i diſſe Lande, var Forbindelfen imellem Ame— 
rikas Faſtland og diffe Øer faa liden, at et Produkt i 


He-Samling. Hvad der er viſt, det er, af de Bilde, 
fom gave vore førfte Søefarere Bananer, Ignamer 
Batater, iffe bøde dem Maniok; ar Caraiberne, ſom 
bleve ſammenpakkede paa Dominik og St. Vincenr, 


ufFiffede tilen Avl, der fordrer. faa megen Vedholden: 
hed; at dette Slags Sad krever meget aabne Marfer, 








"Nytte faalænge det er til. Dets Blade beftane af tre af 4 
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og af man i de Skove, hvormed diſſe Her vare overgro⸗ 
de iffe fandt, opdyrkede Pletter, der vare flørre end én 
25 Favne i Fiirkandt. Hvad der endelig er viſt, det 
ev, af man ikke ſeer Brugen af Maniok indført, førend 
efter de Sortes Ankomſt, og af den fra utænfelige 
Tider udgior det fornemmeſte Nærings ; Middel i en 
ſtor Deel af Afrikas 
. Hvorledes dette end forholder fig, faa er Manio: 
ken en Plante, der porer afSætte; Avifte. Man færter 
den i Render af 5. til 6 Sommers Dybde, hvilfe man | 





fylder med den famme Jord, fom man har opÉaftet af 
"dem. Diſſe Render 2- eller 25 Fod fra hinanden efter 
Jordsmonnets Beſkaffenhed. Traet vorer lidt hoiere å 
end en Mands Hoide. Dets næften armtykke Gul ev 
af et blødt og ſtiort Veed. Efterhaanden, ſom det 
voxer, falde de nederſte Blade af, og efterlade fig paa 
Stammen en halvrund Skure. Der blive fun nogle 
tilbage mod Toppen. Deere altid verelvife og dybt 
deelte i endeel Tunger. Enden af Quiſtene ſluttet med 
Buſke af Han; og Hun-Blomſter, blandede imellem 
hinanden, De førfies Bæger er med fer Afdelinger, og 
indefluttev 10 Støvtraade; de andre ere af 5 Stykker. i 
Støvveien, fom de omgive, ſtaaer under tre laadne Grif⸗ 
lev, og bliver en laadden Kapfel med tre Bum, der É 
ere opfyldte med tre Kierner. Ved Planten er intet nyt— i 
" tigt uden Roden, fom er knollet, og faaer, efter en otte 
eller fere Maaneders Forløb, Storrelſe ſom en god 
Roe. Man gior Forffiel paa endeel Afarter, ſom 
ſkille fig fra hinanden ved deres Storrelſe, deres Farve, 
og Tiden de bruge til at blive modne, Denne Plante , 
er kiglen og møifommelig at dyrke. RNaboelagetiaf alle 
Slags Urter er den til Uleilighed ; den maa have et tort 
og let Jordémon. | k 
Naar Rødderne har faner den Gtørrelfe og Moden: Å 
hed, de (Fulde have, rykker man dem op og lader dem ; 
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undergaae forſkiellige Tilberedelſer, for at gigre dem 
friffede til Menneſters Fode. Man maa afffrabe der >; 
yderſte Skind, vaffe den, rive den, perſe den, for at 
faae de vandagtige Dele af. den, der anſees fom DYSE SAG Sr 
meget virkfom Gift. Ved Bagningen uddunfter ganſke Få 
hvad der endnu funde være tilbage af det giftige Stof, 
den havde i ſig. Naar der iffe feeg mere Damp, tager 
man den af den Jern-Plade, hvorpaa man har bage 
den, og lader den blive fold, 

Den revne og ved Bagningen i —— — 
Manioks Rod, kaldes Maniok-Meel. Caſſave kalder 
man Maͤnt⸗ ;Deicir, der bliver til en Kage blot ved 
at man paffer pan, at lade den bages uden at røre i 
den. Det vilde være farligt at ſpiſe ligeſaa meget 
Caffave, ſom Meel, fordi Cafjaven er langt mindre gien- 
nembagt. - Begge holde fig længe og ere meget nærende, 
"men noget vanffelig at ſordoie. Endſtiont de i Forſt⸗ 
(ningen ſynes ufmagelige, giveg der dog en Mængde 
Hvide, der ere fødte paa Øerne, ſom foretrakke dem 
for den beſte Hvede. De flefte Spanier bruge dem i 
Almindelighed jævnlig. De Franfte føde deres Slaver 
med dem. De andre Europæiffe Nationer, fom have 
anlagt Etabliſſementer paa Øerne, kiende fun lidet til 
Maniok. Det er fra Nord-Amerika diſſe Kolonier 
faae deres Levnets Midler; fan at derſom en eller anden 
Begivenhed, hvilfer er meget mueligt, afbrød deres 
Forbindelſe med dette frugtbare Land i en fire Maaneder, 
vilde de blive bragt til at døe af Hunger, En grændfe- 
los Gierrighed lukker De; Kolonifternes Mine for denne 
overhængende Fare. Alle, eller næften alle, finde deres 
Fordeel ved af anvende deres Slavers hele Virkſomhed 
til de Produkter, ſom gage ind i Handelen. De for: 
nemmeſte ere Indigo, Codhenille, Cacao, Rocou, Bom: 
ud, Kaffe, Sukker. Man har talt om de tre forſte i 







































































de * Hiſtorie ſom ſtaae under Caſtilien. Her 
ville vi beffvive de andre. — 1 


27. OM Roeoue ens Dyrkving. 
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Rocou'en er en rød Farve, * af Spanierne 
kaldes Achiote, hvori man fænfer den hvide Uld, ſom 
man vil farve, hvad for en Farve, man end vil give 
den, Træet, fom giver den, er ligeſaa hoit og mere 
Buffet end Blommetræer. Det har en rodagtig Bar, 
ſtore vexelbiſe hierteformige Blade, ſom ved Grunden 
have 2Axelblade eller Hinder ſom falde tidlig af. Blom: E 
ſterne, ſom fidde i Buffe, have et Bæger med fem 
Afdelinger og ti Kron ſom falde lidr i det purpurøde, 
hvoraf de fem fidde inden i og ere mindre, De fidde 
ſaavel fom en ſtor Mængde Støvtraade under Frugtboren, 
ſom er kronet af en eneſte Grifel. Frugten er en Kaps 
fel af en dunfelrød Farve, beſat med bløde Pigge, re 
nedentil og oventil indfnerpet, Den aabnes ad Leng— 
den i fo fore Klapper, der indvendig ere deelte ved et 
Skiellerum, fom er befat med froe. Diſſe Froekorn ere 
overtrakte med en udtrækkelig og rød Subſtans, fom 
ev den egentlig faa kaldte Rocou. Dette Tree blom⸗ 
ſtrer og bærer Frugter to Ganger om Aaret. 

Det ev nok at en af de $ til 10 Hamſer, fom en; 
hver DufÉ indeholder, aabner fig af felv, for aft man fan 
plukke dem alle. Man tager Kiernerne ud af dem, der 

ſtrax kommes i flore Truge, fom eve fyldte med Vand. 
Naar Giæringen begynder, blive Kiernerne ſterk omrorte 
med ſtore Tro-Sleve, indtil Rocou'en er gandſke ſtilt 
derfra. Man oſer derpaa den hele Maſſe i Sigter af ; 
Siv, fom holde alt , hvad der er haardt tilbage, men 
lade en tyÉ, rodagtig, ftinfende VBædffe løbe giennem 
i Jern-Kiedler. Efterhaanden ſom den kaager, ſan— 
ker man Skummet af den i ſtore Pander. Naar den al 
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iffe giver mere Skum , Fafter man den bort ſom unyttig 


og bringer det Skum, man har faaet af den, i Kiedelen 
igien. 


Timer, maa beſtandig omrøres med en Trae— Slev, at 


det ike. ſtal færte fig faft paa Kiedelen, ikke blive ſort. 


Naar der er tilfirætfeligt kogt og blever lidt at 
lægger man det paa Plader, hvor der bliver folder. Man 
deler det fiden i Kager paa 2 til 3 5 og ſaa er al 
— færdig. . 3 


Dette Skum, Hr man fader kaage en 10 til 12 


28. Om Bomuldene Durning. BUSSE MR 


Den Buffoert, der HAN Bomuld til vore Manufak⸗ 
ture, fordrev en tør og ſteenagtig Jordbund. Den er meeſt 
for den, der allerede er vant til at dyrkes. Det er ikke 
fordi Planten jo ſynes at trives bedre i nyebrudt end i 
udpidſket Ford; men den ffyder da mere ide og fætter 
mindre i Bomuld, 

Den er beſt tient med at ſtaae fri for Morgen: Go: 


len. Det er i Marts, i April og den førfte Foraars-Regn, 


man begynder at dyrke den. Man gior Huller 7 til 8 
Fod fra hinanden, hvori man fafter et ubeftemt Antal 
Kierner, Naar de ere vorede til en Hoide af 5 til 6 
Tommer, blive alle Skuddene oprykkede, undtagen 2 
eller 3 af de ſterkeſte. Diſſe blive ſtudſede i Toppen to 
Gange førend Auguſt⸗ Maaneds Udgang. Denne For; 
figtighed er faa meget mere nodvendig ſom det er fun 
det Træe, fom ſtyder ud efter den ſidſte Studsning, der 
bærer Frugt, og derfom man lod Træer voxe over 4 
Fod høit, vilde Høften deraf blive vanffeligere, uden 
at blive overflodigere. 

At det fan trives, maa man beftandig være meget 


opmarkſom paa at luge det Ukrudt bort, der borer oms så 
kring dette nyttige Zræes Hyppig Regn ev det tienlig, 
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men den maa ikke være beſtandig. Fornemmelig maa 
Marts: og April-Maaneder, thoilfen Tid der høfteg, være 
meget tørre, at ikke Bomulden ffal blive ſmudſet og rødlig 
( For at fornye denne Buſkvext, fapper man den af 
hver andet eller tredie Aar til Roden, ſom føyder en; | 
deel Skud. Diffe faae Blade med 3 eller 5 Tunger, der 
fidde vexelviis paa Stammerne og ere forſynede med 
fvende Axelblade. Efter 8 til d Maaneders Forløb kom⸗ 
mer Der gule, rødftribede temmelig ſtore Blomſter tilſpy⸗ 
ne, ſom ligne Katoſtens, i Henſeende til Bygning og 
Antallet pan Delene. Frugtboren, der hav fit Sted å 
i Midten, bliver en Kapfel af Storrelſe ſom et Dug 
med 3 til 4 Rum. Ethvert Rum lader, ved at aabne ” 
fig, fee endeel afrundede Frokorn, der ere indviklede 
i'et hvidt Flok, ſom er den egentlig kaldte Bomuld. 
Denne Frugtens Aabning bebuder dens Modenhed og | 
Den rette Tid til Hoſten. J——— HA 4* 
Naar denne ev færdig maa Bomulden ſtilles fra 
Froet, fom ligger, indviklet i den. Dette giores ved 
Hielp afen Bomulds-Molle. Det er en Maftine, der 
beſtager af tvende Stoffe af haardt Tre, ſom ere om— 
trent 18 Tommer lange og 18 Linier tykke, hvdri der 
ære Rifler 2 Linier dybe. Man gior dem fafte ved begge 
Ender, og der er iffe flørre Rum imellem dem, end nod⸗ 
vendigt er for at fade Kiernen gage derigiennem. Ved | 
den ene af Enderne er der et Slags lille Mølle; Hiul, 
fom naar det færtes i Bevægelfe med Foden, bringer É 
begge Stofferne til at vende fig i modſatte Bevegelſer. 
De gribe Bomulden, ſom holdes til dem, og lade for⸗ 
medelſt den Bevægelfe, der er givet dem, Kiernen, fom 
var indviklet deri, falde igiennen. i 


29. Om Kaffens Dyrkning. SLÅ 

Dette Trae, der er hiemmehsrende i Arabien, hvor 

Naturen er karrig pan der Fornodne og ødfel med det 
' ' £ ; 
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——— bar i, lang. Tid dette lykkelige Lands aſtede 


dere modſatte og neden til ſtilte fra hinanden ved en" 


N 


Plante. De frugtesloſe Forſog, Europæerne giorde 


med af fane Frugten til at ſpire, bragte dem til at troe, 
at Landets Indbyggere lode den giennemtrakkes af ko— 


gende Vand eller tørre i Don, førend de folgde dem, 
for beſtandig at beholde en Handel, ſom udgiorde alf 
deres Rigdom. Man fom ikke ud af denne Bildfarelfe, 
førend efterat man havde bragt Fræet felv til Batavia 


og fiden efter til Surinam, Erfarenhed vifte, at det 


er med Kaffe- Træet fom med en Mængde andre Planter, 
hvis Sad iffe ffyder, derſom den ikke bliver lagt gan; 


ſke friſt i Jorden. + 


* 


Dette Tree, ſom ikke trives uden i'et Klima, hvor 
Vinteren iffe ev følelig, har glindſende heelrandede 
Ovale og ſpidſe Blade ſom Laurbertræerg; de ere end vis 


Mellem ; Sfiel. Blomſterne, der fidde i Krandſe, 
have en hvid Krone, ſom ligner Jasminens, der er beſat 
med fem Stovtraade, ſom ſtaae omkring Støvveien. 
Indſluttet i et Beger med. fem Afdelinger bliver denne 
tillige med dette et Bær, ſom førft er grønt, fiden rod; 


agtigt, af Størrelfe ſom et lider Kirfebær, hvori der 


er tvende Kierner eller Bønner, af en haard og ligeſom 


hornet Subftandé, Diſſe Kierner, der ere hvelvede paa 


Nerſiden, flade og furede paa den Side, hvor de fidde 
ſammen, give brændte og malede et meget behageligt Af; 


"træf, der er god ril at fordrive Gøvnen, og hvoraf 


- Brugen, dev er gammel i Ufien, har uſormarkt udbre⸗ 


det ſig over det meſte af Kloden. 
Den beſte Kaffe, den dyreſte Kaffe er — den 


Arabiſke; men de Amerikanſte Øer og den nye Verdens 


Kyſter, ſom have dyrket den. ſiden Begyndelſen af fors 
rige Aarhundrede, levere en langt flørre Menade deraf, 
Den er jffe lige god allevegne. Den, der voxer i en 


bekvem Jordbund, der er udfat for ſten, der bliver 
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forfriftet af Dug og Regn, sa er modnet ved en tem⸗ 
pereret Varme, er bedre end de andre. 


J Kaffe⸗ Planterne maae ſættes i Huller — 12 — 15 

Tommer, og en 6, 7, 8 til 9 Fod fra hinanden, Hen, 
Jordsmonnets Beffaffenhed. Af fig ſelv ville de ſtyde 
omtrent en 20 Fod i Hoiden. dan fapper dem af 
til 5 god for magelig at kunne plubÉe Frugten af dem. 
Saaledes afkappede ffyde de deres Grene. fanvide, sat: 
de gage i hinanden. 


Snart lønner dette Træe Dyrkerens Arbeide tj 
det tredie Aar,» og ſnart forſt fra det femte eller fierte. 
Undertiden *— det ikke eet Pund Kaffe og til andre 
Tider giver det endog 3 til4 Pund. Paa nogle Steder 

varer det fun 12 til 15 Aar og paa andre 25 til 30. 
Diſſe Afvexlinger beroe —— paa Jordbunden, 
hvori det er ſat. * Mag 
SAR 


Den Amerikanſke Kaffe forblev — i en ufuld⸗ Å 
kommen Forfatning, ſom giorde den foragtet, Man" 
giorde fig da ingen Umage med den. Denne Skiodes⸗ 
loshed ev lidt efter lidt taget af. Forſt efter at den er 
bleven godt vaſtet, efter at den er bleven Filt ved fin 
Gummi, efter at den har faaet alle behørige Tilberedel/ 
ſer, bliver den nu omſtunder bragt paa Mollen. å 
































Denne Mølle beftaaer af tvende Træe; Valtſer, der 
ere beflagne med Jern; Plader. De ere 13 Tommer. 
lange og 10 tif12 Tommer i Giennemfnit. De ere 
bevægelige, og ved den Bevægelfe, man giver dem, - 
nærme de fig et tredie ubevægeligt Stykke, ſom map 

falder Keften. Oven over Valtſerne ev en Qvern, 

hvori man bringer Kaffeen ider ven falder imellem Valt⸗ 
ſerne og Kæften,. bliver "(filt ved fin forſte Hud og de⸗ | 
leg i to Stykker, hvoraf den er fammenfat, fom man 
fan fee af Bonnernes Skikkelſe, der ere flade paa den 
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"ene Site og rundagtige paa den anden. Naar den 


gaar ud af denne Maſkine, gaaer den iſen nedhældende 
Mesſing-Sigte, ſom fader Kierne-Skindet gaae igien— 
nem ſine Traade, medens Frugten glider over og falder 


i Kurve, hvorfra den bliver bragt i et Kar, fylde med 


Vand, hoori man vaſker den, efter at den har ſtaget 


4 Blød deri Natten over, Naar Indſamlingen er tid 
Ende og vel tøvret, bringer man Kaffeen igien i en Ma: 


fine, ſom man falder Valke-Mollen. Det er en Mølle: 


Skive af Tree, ſom en Mule eller en Heſt dreier oven 
fra om fin Tap. Ved at gaae over den tørre Kaffe, 


borrtager den Skallen, der iffe er andet end en tynd 
Hinde, ſom losnes fra Kiernen efterhaanden ſom Kaf— 


feen torres. Skilt ved ſine Skaller tager man den af 


denne Mølle, for at harpe den i en anden, ſom man 
falder Harpe ; Møllen. Denne Maſtine, der er forfy; 
net med fire Stykker fortinnet Jern-⸗Blik, ſom fidde paa 


ven Axel, «bliver foinget meget ſterk af en Slave, og 


den Bind, ſom diffe Plader giør, renfer da Kaffeen fra 
alle de fmaa Skaller, ſom fan være blandede deri. 
Siden efter bliver den lagt paa et Bord, hvor Negerne 
løfe alle knuſede Bønner af den og (vad andet Snaus, 
der fan: være bleven tilbage, Efter diſſe Operationer 
fan Kaffen fælges. | 

Priſen paa den var fra førft af maadelig, Den 


Loſt, ſom hele Europa fik til denne behagelige Drik, 


forbøiede den meget. Af denne Grund lagde man ſig, 


- efter Fredsflutningen 1763, alt for meget efter at dyrke 


den. Hvad der avledes af den overſteeg ſnart Forbru— 
get. For nogle Aar ſiden (1780) eve alle Planteu⸗ 
rerne "blevne ruinerede. Deres Skiebne vil ikke foran: 
dre fig, førend Ligevægten er bleven tilveiebragt igien. 
Det er os ikke forundet at beſtemme Tiden til denne 


lykkelige Forandring. 
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DD ig 30. Om Suftérer Dyrtnings” — Anand 


— Det Ror, der stude Cufferer, er et Slags Giv, J 
fom voxer til 9 Fods Hoide og undertiden derover, ef⸗ 
ter Jordbundens Beſtaffenhed. Dets Tverfnit er. ſed⸗ 
bamigſt en Tomme. Det er overtraft med en ikke me⸗ 

get haard Bark, ſom indſlutter en meer eller mindre 

—… tæt, Marv, der er fyldt med en fød og fei Vedſte. Det 

afdeleg ved Knuder af og til, hvori der” udſpringe 
Blade, fom ere lange, ſmale, ffarpe i Kanterne og | 
ſnevrere ved Grunden. ” Straaet endes med en filfeblød 
temmelig ſtor Top, hvis Blomſter have hver 3 Sterdra: 

gere og et Frøe, ſom er omgiver med et haaret fo — 

pet Bager. 

Denne Plante er dyrket i hele Oldtiden i nogle 
Esgne af Aſien og Afrika. Mod Midten af det tolvte 
— Sekulo berigede man Sicilien med den, hvorfra den 
"gif over til de ſydlige Provindſer i Spanien. . Siden 
efter blev den naturaliſeret paa Madera og Canarierne. 
Fra diſſe Her tog man den for at bringe den til den 
nye Verden, hvor den har ſlaaet faa gode an, JE om | 
den der VÆRE hiemme. 

Alle Jord-Arter paſſe ſig ikke lige godt tit den. 
De, der ere fede og ſterke, lave og moradsagtige, om— 
givne med Skov eller nyeligen opdyrkede, give, uagtet 
Rorenes Tykkelſe og Lengde, fun en vandet Saft, 
hvori der er kun lidet Sukker, af en ſlet Beſkaffenhed, 
der er vanſkelig at kaage, renſe og giemme. De Rør, 
der plantes i et Jordsmon, hvor de fnart finde Gruus— 
Lag eller Klippe:Grund, vare fun meget fort og give 
fun lidet Sukker. Enlet, pibet, og dyb Jordbund er 

"Den, fom Naturen har benet til dette Product. 
Den almindelige Maade at forffaffe fig det paa, 
er at tillave en ſtor Mark; i tre Fods NE 
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hinanden at gisre Render, ſom ere 18 Tommer fange, 
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12 brede og 6 dybe, deri lægge 2 undertiden 3 Stikker 
af omtrent en Fods Længde hver, ſom ere tagne af 
Rorets overſte Deel, og tildakker dem faa løfelig med 
Jord. Af enhver Knude, fom findes paa Stifterne, 
voxer der da et Skud, fom med Tiden bliver til et 
Guffer: Rør, bd 
Man maa paſſe paa af renſe det idelig fra Ukrud, 
ſom afdrig mangle at vore om det. Dette Arbeide vas 
rer fun 6 Maaneder, Rorene ere da buffede og hinan— 
den nær nok til at qvæle alf, hvad der kunde ffade de; 
"ves Frugtbarhed. Man lader dem fædvanlig vore i 18 
"Maaneder og det er iffe-fynderlig førend bed denne 
3 Tid, at man ffiærer dem — J ike: 
Af deres Stubbe ſtyder der Rod-Skud, ſom atter 


blive afſtaarne 15 Maaueder derefter. Denne anden 
Felding giver ikke fynderlig mere end det Halve af den 


forſte. Man foretager undertiden en tredie, ja endog 


en fierde, fom. altid, blive fortſtridende ringere, hvor 


god end Jordsmonnet er. Ogſaa er det fun Mangel 
paa Hander til at omplante fin Mari, ſom fan nøde 
en driftig Planteur til at forlange mere end to Foldin⸗ 
dinger af ſit Rer. eng | — 
De foretages ikke i alle Kolonierne til een Tid. 
J de Franſke, Danſte, Spanffe, Hollandſke Etabliſſe— 
menter begynde de i Januarii og fortſattes til Oktober. 
Denne Maade forndſatter ikke nogen vis Tid til Rorets 
Modenhed. Imidlertid maa denne Plante ligeſaavel 
ſom andre have fin Tid til at tage til, og man mærter 
meget godt, at den blomſtrer i November og December 


;Maaneder. Af hvad der er i Brug hos diſſe Nationer, 


der blive ved at hafte i 10 Maaneder, maa folge, af 
de fælde Rorene fnart umodne, ſnart overmodne, og 
at Frugten da ikke har. de ufordrende Egenffaber, 
Denne Hoſt maa have fin viſſe Tid og der er rimeligviis 
i Marts og April, da alfe føde Frugter blive modne, 














I* 


— 


———— 


sr — — 



























































Fo 


—— 


iffedet for at de forlige Frugter ført modnes i by og 


Auguſt. 


April. Dog er det ikke Modenheden, ſom beſtemmer 
dem dertil, Den Lorke, der herſter paa deres Øer, 
gior dem Regnen, der falder. i September, nødvendig 
til at udplante Rørene, o og da Roret er 18 Maaneder 


om at vore, faa maa denne Tid altid bringe vers Hoſt 


fil Modenheds Tiden, 


For at uddrage Sukkeret af de føre Rør, 


hvilfer maa giøres inden 24 Timers Forløb, da det 
ellers vilde fyrne, lægger man dem imellem tøvende — 
paa et ubevageligt Bord fodret fatte — Cylindrer af 
Jern eller Kobber, Diſſe Cylindrer fættes i Bevægelfe 
af et horiſontal liggende Hiul, fom bliver dreiet om; 
kring af Oxer eller Heſte. Men i Vand ; Møllerne bli; 
ber dette horiſontale Hiul fat i Bevægelfe af et lodret 
Hiul, hvis Omkreds, vendt mod Vand ; Styrtningen, 
faner et Indtryk, der fader det vende fin Axel fra hoire 
til venſtre, derſom Vand⸗Styrtningen flaaer paa Hiu— 


Jets overſte Rand, og fra venſtre til hoire, derſom 


Strommen ſlager paa den nederſte Rand, 
Fra det Kar, hvori Saften af Rørene ev-løber, 


falder den i en Kiedel, hvori i man lader den afdunſte de 
Vanddele, der fraffile fig letter, Denne Saft oſes 


da i en anden Kiedel, hvori en fagte Ild bringer den 
til at flyde fin forſte Skum. Naar den har tabt fin 
Klæbrighed, kommer man den i en tredie Kiedel, hvor 
ben bed en ftærfere Varme ſtyder langt mere Skum. 
Endelig giver man den fit ſidſte K Kaag i em fierde Kiedel, 


FEM SER afffiære deres Rør i Marts og | 


hvig Ild⸗ Grad forholder fig til den forſtes ſom tre å 


til.cen. 
Denne ſidſte Ild afgisr Operationens Sfiebne, 


Derſom den ev bleven rigtig underholdet, Danner Suk—⸗— 
keret Kryſtaller, der ere mindre ellev ſtorre, meer eller. 
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mindre Hintende i Forhold til den hinitre eller ftørre 
Mængde Olie, ſom gigr dem urene, Derſom Ilden 
har været drevet for ſterk, bliver Materien til en ſort 
og kulagtig Extrakt, der iffe mere fan levere noget vær 
fentlige Galt, Har Ilden været for ſagte, faa bliver 
der en betydelig Deel fremmede Olie Arter tilbage, ſom 
giør Sukkeret plettet, fittet og ſortagtigt, faa af, naar 
man vil tørve der; bliver der altid loſt, fordi'de Mel: 
lemrum, der vare fyldte med Olie, blive tomme. 
Saaſnart Sukkeret er foldt, kommer (man det i | 
Leer⸗Krukker, der ere giorte fom en Kegle. Bunden af 
Keglen er aaben; i Toppen er der et Hul og giennem 
dette ut lader man det Band løbe ud, ſom ikke har. 
kunnet give Kriſtaller. Dette ev det, man falder Cis 
rop. Efter Aflobningen faaer man raat Sutter, Det 
er fittet, Det ev brunt, det er blødt, 
De fleſte Øer overlade Europa. —— for at 
give Sukkeret de ovrige Tilberedelfer, der ere nødven; 
dige, til ar gisre det, brugeligt. Denne Skik ſparer | 
dem de dertil nødvendige og koſtbare Bygninger; man 
faaer deryed flere Sorte at bruge til Mark-Arbeidet; 
man ſattes derved i Stand til at høfte uafbrudte 2 til 3 
Maaneder i Rad; derved anvendes et ſtorre Antal 
Skibe til Udførfelen, Å 
De Franffe Kolonifter ere de enefte, fom have ans 
feet der fordelagtigt at fætte en anden Skik paa deres 
Sukker. Hvor fuldfommen endog Sukker-Saftens 
Kogning fan være, faa bliver der dog altid en uendelig 
Mængde fremmede Dele hængende i Sutfereté Salte, 
for hvilket de fynes at være, hvad Barmen ere for Vi: 
men, De give der en ſtiden Farve, en Viinſteens 
Smag, hvorved man føger at BANG det ved en Opera; 
tion, ſom kaldes Udlering. Den beftaaer i at komme 
Det raae Sukker endnu en Gang i er friffe Leer; Kar, 
der i alt ligner der, hvorom vi have talt, Man be; 
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dekker det overſte Lag Sukker paa Keglens hele, Bund 
med et hvidt Leer, hvorpaa man gyder Vand. Ved at 
ſie fig igiennem dette. Leer, træffer. Bandet en Deel af 
den falfagtige Jord med fig, ſom der fører omkring 
paa de: forffiellige ſaltagtige Partikler, hvor da denne 
Jord ſtoder paa de fittede Dele, med hvoilke den forener 


ſig. Dette Band lader man derpaa løbe ud giennem 


Hullet paa Formens Spidſe, og man fager da atter en 
Sirop, ſom kaldes Melaſſe, og ſom er ſaa meget ſlet⸗ 
tere, ſom Sukkeret var bedre, det er, jo mindre Olie, 
det havde, font, var. fremmed, for dets: Natur; thi da 
gaaer den falfagtige Ford, oploſt ved Bandet, ølene: 
igiennem, og ſmages i al ſin Bitterhed. 


Paa denne Udleering folger den ſidſte — 
ſom ſtkeer ved Ilden og har til Formaal, at lade den 
Fugtighed dunſte ud, ſom Saltene have taget til ſig 
"under Udleeringen. For at bringe det dertit, tager 
man Suffer; Formen ud af det kegledannede Leer” Kar, 
bringer den i et'Tørre-Kammer, ſom ved en Kakkelovn 
"faner en mild og tiltagende Varme, og lader den blive 
der indtil Sukkeret er meget tørt, lse: —— 
ſkeer efter tre Ugers Forløb. 


Endſkiont de Bekoſtninger, ſom denne Operation | 
udfordrer, ſedvanlig ere tabte i Henſeende til Tingen 
felv, efterdi det udlerede Sukker bliver i Almindelighed i 





vafinevet i Europa paa ſamme Maade ſom det raa Suk— 


fer, faa undlade Beboerne paa de Franſte Øer, ſom 
ere i Stand til at renſe deres Sukker paa denne Maas | 
De, dog ikke gierne at gigre fig denne Umage. De finde 
deri den Fordeel, der er fivurdeerlig for en ation, 
hvis Soe⸗Krigsmagt er fvag, at dei Krigs Tider kunne 
lade fiørre Værdier gaae til deres Moderland med et 
mindre Antal Skibe, end derſom de kun giorde raat 
Sukker. 
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Af dette, men meget bedre af” det udlerede Sus 
fer fan man dømme, af hvilket Slags Salte det be; 
ſtager. Derſom Jordsmonnet, hvori Roret har været 
plantet, er faſt, ſteenagtig og ſtakliggende, ville Sal⸗ 
tene være hvide, vinkelagtige, og Kornene meget ſtore. 
Er Jordsmonnet leeragtigt, ſaa vil Hvidheden være 
den famme, men ffaarne med færre Flader, ville Kor; 
nene tilbagefafte mindre Lys. Derſom Jordsmonnet er 
feed og fovamper, dille Kornene være næften kugelfor— 
mige, Farven vil være mat, og Sukkeret ſmutte bort 
under Fingrene uden at der føles noget derefter. Dette 
ſidſte Slags Sukker bliver, anſeet for det ſletteſte. 

De Steder, ſom ligge aabne mod Nord, give et 
Gutter af den forſte Beſtaffenhed. Den mergelagtige 
Jordbund giver det meſte af dette Produkt. De Tilbe⸗ 
redelſer, ſom det Sukker udfordrer, der voxer i diſſe 
tvende Jord-Arter, ere mindre langvarige og mindre 
hefværlige,: end de, der mage foretages med det Suk— 
fev, ſom frembringes i den fede Jord. "Men diffe 
Gruͤndſetninger ere underkaſtede overmaade mange Be— 
ſtemmelſer, fom det fun. tilkommer Chymiſter, eller 
meget opmærffomme Planteurer at underſoge. ? 

"Foruden Sukker giver Roret ogſaa Sirover, ſom 


udgisre Tolvtedelen af Sukrenes Verdie. Den beſte 


Sirop er den, der løber af et førfte Kar ti ef andet, 
naar man tillaver det raa Sukker. Den beſtaaer af 
grove Materier, ſom træffe Sukker-Saltene med fig ; 
enten de faa indeholde dem ſelv eller have fraffilt dem 
ved deres Giennemgang. Den ringere Sirop, der er 
mere bitter og i mindre Mængde, laves af det Vand, 
fom træffer Sukkerets Viinſteenagtige og Jordagtige 
Dele til ſig; naar man lædffer der ved Hielp af Ilden, 
træffer man endnu noget Sukker af den forſte Sirop, 


ſom efter denne, Operation ér mindre agtet end, den 


anden. 
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"Begge Slags blive forbrugte i idet Nordre; Europa, 


hvor de tiene Almuen iſtedet for Smør og Sukker. 


Nord-Amerika giør ſamme Brug deraf, og betiener ſi ig 
Desuden deraf. til at fave en Drik, der kaldes Pruff, 
til at giæres og af give den en behagelig Smag. 
Denne Drik er intet ander end et Uitræb: af en. vis 
Træe⸗Bark. 


Denne Sirop ile endnu mere e nyttig! —— 
den Hemmelighed man har udfundet, af forvandle den 
ved Diſtillation til et Slags Brændeviin, ſom Engel: 
"ænderne falde Rum," ”dg”Franfmændene Taffia. 
Denne meget ſimple Operation ffeev ved at blande en 
Trediedeel Sirop med to Trediedele Vand. Naar diſſe 


"tvende Ting have giærer tiſſtrekkelig, vifter fædvanlig 


ſteer Mod en 12til u5 Dages Forløb, blive de bragteien 
meget reen Kolbe, hvor Diſtillationen gager for ſig ſom 
fædvanlig. Den Likor, man faaer deraf, retter 

efter den Mængde Sirop, man har brugt dertil, | SR 


Dette ev den Maade, hvorved alle Øerne, efter 
mangfoldige Forføg og Ufverlinger, i Almindelighed ere 
blevne ſtagende med at dyrke Sukkeret. Upaatvivlelig 
maa den.være god; men maa fee. har den ikke naget den 
Grad af Fuldkommenhed, ſom den fan tage imod. 
Man fan. formode, at derſom man, iſtedet for at bes 
plante ſtore Marfer med Rør og under eet, delte et 


Jordsmon i viſſe Styffer paa én 10 Favne, og imellem 


fo beplautede Stykker fod er ligge udyrfet, vilde deraf 
flyde fore Fordele. Efter nuværende Brug er det fun 


Rorene paa Udfanterne, der fomme til god Bert og 


modnes til oxdentlig Tid. De, der ſtaage i Midten ere 
for en Deel mislykkede og blive flet modne, fordi de 
ikke blive giennemveyrede af Vinden, der fun virker ved 
ſin Tyngde, og kommer ſielden til det nederſte af Rø; 


* 


rene, der altid er tildekket med Bladene. J 
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Efter denne nye ePlante Pla an vilde de Jordſthkker, 
ſom havde hvilet, være mere ſtikkede til at bære, naar, 
utan havde høftet de beplantede Shhkker, ſom da atter 
efter Orden ffulde have Hvile, Det er at formode, at 
man paa denne Maade vilde fage ligeſaa meget Sutter, 
fom ved den nuværende Slendrian, endnu ved denne 
Fordeel mere, at den udfordrede færre Slaver til at 
dyrkes. Hvad YBærd' Sukker-⸗Dyrkningen da vilde have, 
kan man ſlutte ſig til af det, den nu giver af fig, — *2— 


ſin Ufuldfommenhed, 
Y en Plantage, ber er anlagt paa en * Jord⸗ 


bund og er tilſtrækkelig forſynet med Sorte, med Krea⸗ 
ture og alf nodvendigt, dyrke tvende Menneſter et 
Abarteer Gutker Ror eller 100 geometriſke QOvadrat⸗ 
Skridt. Dette QOvarteer maa almindelig give 60 
Sentner raat Sukker. 
bragt til Europa, vil være noget over en 4 Rigsdaler 


(20 Livre), alle Omkoſtninger fradragne. Der er alt: 


fan en Indtæegt af en 120 Rigsdaler (600 Franker) 


for ethvert Menneſkes Arbeide. En 30 Rigsdaler, 


hvortil man vil lægge hvad der faaes for Siroperne og 
Taffiaerne, ville, være tilſtrakkelige til Avlings Omkoſt⸗ 


ningerne, nemlig til Slavernes dede, til deres Afgang, 


dereg Sygdomme, deres Kleder, Redſtkabernes Flye— 
ning, endog til Uheld. Det rene Produkt af halvan; 
den Dags Ploieland vil altſaa bære en 90 Rigsdaler 
(450 Livre). Man vil neppe finde noget, der fordel; 


agtigere fan dyrke, 


Man fan endog giore den Indvendig, at Produk⸗ 

tet anflaneg under dets virkelige Vard; efterdi et 
Quarteer Sukker-Ror ikke giver to Menneffer fuldt Ar: 
beide. Men de, der vilde gisre denne Indvending, 
mane lægge Mærfe til, at Tilberedningen af Sukker 
fræver andet Arbeide, end det, der anvendes paa af 
dyrke det, og følgelig! ogſaa Arbeidsmend paa andre 





Middelpriſen for Sentneret, 
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så 





—— 
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Steder end i i Marfin. Vurderingen af og Eeſtathin⸗ 
gen for diſſe forffiellige Slags Arbeide nøde da til, fra 
Produktet af et Plantage -Qvarteer at afdrage Omfofis 
ningerne paa tvende Mennefters Underholdning. 
Det er fornemmelig for deres Sukkere at Herne 
forffaffe fig alt hvad deres Koloniſter behøve eller ſynes 
om. De faae fra Europa Meel, Drikkevare, ſaltet 
Kiod, Silketoier, Lærreder, Fleukram salt hoar der 
bruges til deres Klæder, deres Føde, deres Huusge— 
raad, deres Pynt, deres Bekvemmeligheder, endog til 
deres Luner. De forbruge uhyre meget af alle Slags, 
hvilket nødvendig maa have Indflydelſe paa Indbygger⸗ 
nes Sader, ſom for ſtorſte Delen ere rige nok til at 
tillade ſig bene 








37, De paa Sen ——— Der Samling oe; 
fatte Curopægrs Karalter. 














YNGRE ' Det (neg, fom Europæerne, der ere flyttede * 
paa de Amerifanffe Øer, maatte iffe have udartet mins 
dre end de Dyr, de have lader bringe derover. Kli⸗— 
maet virfer paa alle levende Skabninger. Men da 
denneſtene ſtage — faa ar fige — mindre umiddelbar. 
… under Naturen, have de og Magt til af modſtaae dens 
Indflydelſe; fordi de af alle Skabninger ere meeſt mos. 
ralſte. De førfte Koloniſter, der boeſatte fig paa An⸗ 
tillerne, hialp paa Indflydelſen af en ny Himmelegn 
og et nyt Jordsmon ved de Bekvemmeligheder, ſom de 
kunne forffaffe fig ved en Handel, ber altid flod aaben 
med deres gamle Fedreneland. De lærre ar ſtaffe fig 
Boliger og Neringsmidler, ſom vare meeſt paſſende 
med deres forandrede Forfatning. Af de Saevaner, 
hvori de vare opdragne, beholdte de alt hvad der finne 
forenes med den Lufté phyſiſte Love, hvilfen de indaans 
dede, Til Amerika overbragte De med fig Europas 
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Neringemidler og Skikke, og diorde ——— og 


då 


Produkter fortrolige med hinanden, fom Naturen havde 


adſkilt ved et Mellemrum, der ſparede til et Beltes 
Brede. Men af alle deres forſte Skikke var den meeſt 
velgisrende maaſtee den, der blandede og adffilte Folke⸗ 
Stammerne ved Egteſkabet. 

Alle Nationer, endog de mindſt kultiverede have 
forbudet Kisnnenes Forening imellem Børn af een Fas 
milie ; enten faa Erfaring effer Fordom har tilſagt dem 


denne Lov, eller Hendelſen leder naturlig dertil. Skab⸗ 
ninger, der ere opdragne med hinanden fra Barndom⸗ 
men af, der ere vante til idelig at fee hinanden, fage 


i denne Fortrolighed fnarere den Ligegyldighed der reifer 
fig af Bane, end denne levende og heftige Fornemmelſe 


af Sympathien, ſom pludfelig drager tvende Skabnin⸗ 
ger til hverandre, der aldrig have feet hinanden tilforn. 


Derſom Hungeren har i det vilde Liv adſplittet Fami— 
lierne, maa Kierlighed uden Toivl have forenet dem 
igien. Den ſande eller fabelagtige Hiftorie om Sabi— 


nerindernes Bortfnappelfe viſer, art Ægreffabet har ſtif⸗ 
tet den førfte Alliance imellem Nationerne. Blodet har 


ſaaledes blandet fig Skridt for Skridt, enten ved et til: 
fældigt Møde i det omvankende Liv, eller ved Aftaler 
og Vedtægter mellem faſtboende Nationer. Den phy— 
ſiſte Fordeel ved at blande Menneſke- ſom Dyre-Slagter 
med hinanden, for ar hindre Arten fra at vanflægte, 
ev Frugten af en langſom Erfarenhed, der er fildigere 
end den erkiendte Nytte af at forene Familierne for af 
befæfte Freden i Selſtaberne. Tyrannerne have tidlig 


vidſt, til hvilfem Grad det var dem nyttigt at adſkille 


og ſammenbringe deres Underſaatter indbyrdes, for at 
holde dem i Afhængighed. De have adftilt Stænderne 
ved Fordomme,” efterdi denne Adſtillelſes Linie imellem 
dem, var et Baand, der giorde dem Souverainen un— 
dergivne, fom holdte dem i Ligevægt og Tomme ved 
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Berég. inbbyrbeå Had og Kib. | De have ——— 


Familierne i enhver Stand, fordi denne Forening qualte 


Saden til en evig Uenighed, der er ftridende mod al 


"national Selſkabeligheds Aand. Saaledes er Slægter; | 
neg og Familiernes Blanding ved Wgreftabet blever bes 
regnet langt mere efter de polisiffe —B end 


efter Naturens Henſigter *. 


Men hyvilken endog den phyſiſke Grund * mo⸗ 
ralſke Henſigt haver været med denne Skik, faa bled 
den iagttaget af Curopæerne,… der vilde forplante fig 


paa Oerne. De flefte giftede fig enten i deres Fædre; 


neland, førend de droge over til den nye Verden, eller 
med Werfoner, ſom kom dertil,  Curopæeren giftede 


fig med en Creolinde eller en Creol med en Curopæer; 


inde, ſom Skiebnen eller Slagtſkab bragte til Amerika. 
Af denne lykkelige Forbindelſe er der fremkommet en 


— 


ſarſkilt Karakter, der i begge Verdnerne udmærfer det 


Menneffe, fom er fød under den nye Verdens: Himmel⸗ 


"egn, men af —— der neg deres Herkomſt fra 4 


4 


kl 
i 


= Men hvotmange Tvoerſtreger den bre Natur faar åfte gior | 
i diſſe politife Beregninger, dette fynes Forfatteren med 
Flid at have overſeet, for at kunne tilſkrive fine faa kaldte 


Tyranner, hvad Hiſtorien dog vifer af være et Vark af 
de faa faldte Fornemme. Ligeſom deres Forfængelighed 


altid har vævet i Arbeide med at fane Slægter og Fam: 


lier adſkilte, ſaaledes er det, og maa det altid blive Fyr— 
(ternes Anliggende at fee nogenlunde Ligelighed bragt til: 
bage, Man erindre fig hvad Forfatteren felv fort forhen 
hat anført om Aarſagen, hvorfor de toge fig ſaameget af 


at faae Slaveriet ophævet, Af famme Grund fan det | 
bel være dem, om ikke vigtigt fad onfſkeligt, at fee Fami— 


lierne blandede ved ÆgteFåab, det ene Menneſke derved 


nodet til åt betvagte det andet ſom dets vige. Skal dette, | 


kaldes —— da bliver Tyranniet Hæders - Daad, 
Overſ. Anm. 





N 2: 


dem begge. Vi ville udkaſte Trakkene til denne Ka⸗ 


rakter med faa, megen ſtorre Tillid, ſom de ere tagne af 
en dybſindig Jagttagers Skrifter, der allerede har 
forſynet os med nogle færegne Omfændigheder i i Natur: 
Hiſtorien. 


Creolerne ere i Almindelighed velſkabte. Neppe 


ſeer man en eneſte, der er udſtiemmet ved de Vanſirin⸗ 


ger, der ere fan almindelige i andre Klima'er. De. 


have alle yderſt ſmidige Lemmer, enten man faa maa 
tilffrive det en Indretning i Organiſationen, der er de 
varme Lande egen, eller den Skik at de opdrages uden 


. Tvingflerne af vore Svob og Snørliv, eller de Hpelſer, 
de blive fortrolige med fra deres Barndom af. Deres 


Anſigts Farve har rigtig nof aldrig det livlige, det 


friſke Udfeende, der giør mere til Skionheden end regel: 
meffige Træf. Deres Sundheds Farve betreffende, lige 


hev dens, der fommer fig af en Sygdom; men denne 
— meer eller mindre mørt — guſtne Farve er næften 
den, vore fydlige Nationer have. ; 

Deres uforfærdede Mod har udmarket ſig i Kri— 
gen ved en Rætfe glimrende Handlinger. Der vilde 
iffe være bedre Soldater, derſom de vare mere ſtikkede 
til Krigstugt. 

Hiſtorien bebreider dem ikke noget af det feige, det 
forræderffe, der nederdrægtige, ſom beſmitter alle Ra: 
tioners Annaler, Neppe vil man funne fremføre en 
ſtammelig Forbrydelſe, der er begaget af en Creol *. 

Alle Fremmede finde uden Undtagelſe paa Herne 
en forefommende og ædelmodig Gieſtfrihed. Denne 
gavnlige Dyd. oves med en Bram, fom vifer, i det 
mindfie den re, man fætter deri. En naturlig Til— 
bøielighed til Godgisrenhed holder Gierrigheden ude, 
J Unliggender ere de gode af komme til rette med. 


+ Forfatteren glemmer her Negrenes ffræffelige Mishand⸗ 
ling. —Overſ Anm. 
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Forſtillelſe, Ranker, 9 ristenkelighed finde aldrig 


Indgang i deres Sigl *. Stolte af deres, Oprigtighed 


bortfierne de gode Tanker, de have om ſig ſelv, og deres 


yderlige Munterhed det maſkerede og tilbageholdne af 
deres Omgang, der qoæler det gode i Karakteren, udſluk⸗ 


fer Selffabs Zonen, og indfnærper Følfomheden. 

En hidſig Indbildnings Kraft, der ikke kan taale 
nogen Tvang, gior dem uafhængige og uftadige i hvad 
de fyneg om. Den drager dem til Glæden med en Vold; 


ſomhed, fom altid er ny, hvilken de opoffre baade lak SØ 


mue og alf, 


En beſynderlig Skarpfindighed, en hurtig vethed 


til at fatte alle Begreber og fremfærte dem med Ild; k. 


Styrke til at forbinde, forenet med Gave til af iagtta— 
ge3 en heldig Blanding af alle gode Egenffaber ved 
Forſtanden og Karakteren, ſom fætte,Menneffet i 
Stand til at foretage de. vigtigfte Ting, vil bringe 


dem til at vove alt, naar Undertrykkelſen tvinger bem få 


dertil. 


bersve Fruentimrene denne livlige Farve, ſom udgior 
Kionnets Prunk. Men de have en fiin og ffiær Hud, 
fom giver Hinene al deres Magt til at virke og giøre 
de dybe Indtryk paa Hierterne, fom inter fan imod; 
ſtage. 
ſluge i Forhold til den Hede, der forterer dem, fun 
for af nyde Chocolade, Kaffe, diſſe ſpirituoſe Drikke, 


fom give Organerne den Spending og Kraft — der 


ved Klimaet ev bleven udmarvet. 
Deere meget frugtbare, blive Mødre til 10 til 12 


Børn. 


fom binder dem meget ſtarkt til den Mand, de ere i 





Den fortærende og faftføangre Luft paa Untillerne 





Pderft maadelige ere de medens Mandfolkene 


Denne Forplantelfe fommer fra den Lierlighed, 


Paa de danfke Øer er der en for Mængde Proceſer, ſom Ø 


| O. AA, 


ikke alle eve af Europæerne der, 





— 
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Befiddelfe af, men ſom ogſaa kaſter dem meget haftig 
i en andens Arme, ſaaſnart Døden pt brudt det forſte 
eller andet hleſtabs Baand. 


Skinſyge indtil Raſenhed ere” de ſielden utroe, 


Den Ligegyldighed, der bringer dem til at forſomme alle 


Midler til at behage; Mandfolkenes Smag for Neger⸗ 


inderne; en Levemaade, der bande i Eenlighed og offent⸗ 
lig bortfierner al Leilighed til og Fare for Leflerie, diſſe 
ere de beſte Støtter for Fruentimrenes Dyd. 


Den Art af Eenlighed, hvori de leve i deres Huſe, | 


giør dem meget frygtagtige, hvilfer er dem meget til 
Hinder i Omgang med Verden. Mangel paa Kappe— 
lyſt og god Villie bliver den tidlig til Vane, fom lader 
Dem forſomme at tillægge fig de behagelige Talenter, dev 
faaes ved Opdragelſen. De ſynes ikke at have Kræfter 
til eller Smag for noget, uden Dandſen, ſom udentviol 
bringer og opwmuntrer dem til endnu heftigere Glæder. 
Denne Vellyſtens Drift følger dem i enhver Alder, enten 
de fan deri finde nogen Erindring eller Fornemmelſe af 
deres Ungdoms Glæder, eller af andre Aarſager, ſom 
ikke ere os bekiendte. 

Af dette Temperament fremkommer der en Karak— 
ter, ſom er ſaa overmaade folſom og medlidende ved 
det ynkelige, at de ifte kunne raale at fee der, men til fam; 
me Tid bydende og firæng i den Tieneſte, der ſkal viſes 
dem af de Huusfolk, ſom ſkulle opvarte deres Perfoner. 
Mere defporiffe og mere ubarmhiertige mod deres Sla— 
ber end Mandfolkene felv, Fofter det dem intet at befa⸗ 
le Afſtraffelſer, ſom deres Gruſomhed vilde blive ſtraf— 

fer, maaſkee rettet for, derſom de nogenſinde ſelp ſtulde 
være Vidner til den, 
E Af dette Negernes Slaverie ev dette maaſkee, at 
Creolerne have tildels faget et viſt Unfirøa, ſom gisr at 
De ſynes fnarrende, færfindede og af en Omgang, ſom 
Man i Europa fun ſpnes lider om, Neppe kunne de 
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gage i —— forend de omkring: fig fee: fiofe 


og ſtarke Menneffer, fom ere beſtemte til at giette, at 
forefomme deres Duffer. Dette forſte Syn maa give 


dem de overdrevneſte Tanker om fig felv., Sielden ud; 
fatte: for at finde nogen Modſtand i dereg — endog 
uvigtige Luner, fage de et Hang til Indbildſthed, Ty: 


rannie og yderlig Foragt for en ſtor Deel af Menneſke— 


flægten. Intet ev meer uforffammet end Menneſtet, 


fom fever naſten altid med fine Undergivne — men - 


naar diffe ere Slaver, der ev vante til at opvarte Børn, 


at frygte endog for et Skrig, der fan tildrage dem Af— 
ſtraffelſer — hvad fan der da blive af Herrer, ſom als 


drig have adlyder, Skurker, fom aldrig ere blevne firaf; 
fede, Narrer, fom lægge Menneſter i fænfer? 
En gruſomt overbarende Forgudelfe giver Amerika— 


nerne den Hovmod, ſom man maa hade i Europa, 
hvor mere ——— iblant Menneſkene lærer dem at Å 
have mere Agtelſe for hinanden. . Opdragne uden at 
fiende noget til Moie eller til Arbeide vide de hverken 


at overvinde en Vanſkelighed eller udſtage en Modſigelſe. 
Naturen har givet dem alt, og Lykken negtet dem intet. 
Lignende i denne den ſtorſte Deel af Fyrſterne 


ære de ulykkelige Skabninger, fordi de aldrig have pro— 


vet Modgang. Ikke engang Negerindernes Melk, 


hvormed de ere blevne opflæffede, fan indplante i deres 


Blod nogen Spire til Medlidenhed, hvilken Slaver føle 
ligeſag lidet til fomTyranner. Uden Klimaet, der med 
Bold og Magt driver dem til Eiſtov, vilde de aldrig 
komme til at nyde nogen ſand Giæle: Glæde; endda 
have de ſielden den Lytte at fatte ſaadanne Tilboielighe— 
der, der hindrede ved Vanſteligheder og Afflag, nære 


fig med Taarer og leve af Dyder. Uden de Curovwæifte 


Love, der beherffe dem ved deres Fornødenheder og 
undertvinge eller neddempe deres overdrevne Uafhængig; 
hed, vilde de forfalde til et Deggerie, der tidlig eller 
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fildig vilde giøve dem til et Offer for deres eget Tyrannie ” 


eiler et Markie, ſom vilde omftyrte al Grundvolden VG 
deres Selſtab. 

Men ſtulle de engang høre op at have Negere til 
Slaver og fraværende Konger til Herrer, vilde de maa— 
free blive der forunderligſte Folk, ſom man nogenfinde har 


feet glimre paa Jorden. Det Hang til Frihed, de vilde 


faage i Buggen ; ; den Oplysning, de Talenter, de vilde 
arve af Europa; den Virkſomhed, de vilde færteg i for at 


tilbagedrive talrige Fiender; de ſtore Befolkninger, de have. 


lat oprette; en viig Handel, de havde at anlægge paa 


en umaadelig fior Kultur; Stater og Selffaber, de. 


Havde at ſkabe; Forholdsregler, Love og Sæder, de 


havde at opføre paa Fornuftens evige Grundvold — 
alt dette vilde maaſkee af en tvetydig og blandet Fol⸗ 


Feflægt giøre den meeſt blomftrende Nation, ſom Phi— 


loſophien og Mennefeheden funde onſte fig til Verdens 


Vel. — I 
Derſom der ſteer nogen lykkelig Revolution i Ver— 


den, vil den fee ved Amerika. Efter at være blevet ” 


ødelagt, maa denne nye Verden blomſtre i fin Tour og 


maaſtke befale over den gamle, Den vil blive Tilflugts⸗ 


'ftedet for vore — af Politiken nedtraadte, af Krigen 
fordrevne — Nationer. Dens vilde Indfodte vilde blive - 


fultiverede, og dens underkuede Udlændinger vilde blive 
frie. Men denne Forandring maa forberedes ved Giæ: 


ringer, ved Ryftelfer, ved Ulykker, og ved en moiſom— 


rare 


melig og befværlig Opdragelſe mage Gemytterne ftem:; 
mes til at lide og virke. 

Unge Creoler! kommer til Europa, for der at udøve, 
der at fuldføre hvad vi lære; der at ſanke eder i de koſt— 
bare Levninger af vore gamle Sæder den Kraft, fom vi 
Dave tabt; der at ſtudere vor Svaghed, og af ſelve vore 
Daarſtaber at oſe de Viisdoms Regler „hyoorved vigti— 
ge Begivenheder frembringes. Lad Amerika beholde 
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ders Negere, hvis Forfatning vi bedrøves over at ſee, 
hyvis Blod maaſkee blander fig i alle de Uhumſtheder, der 
forværre, fordærve og ødelægge vor Folkemengde. 
Flyer ér Opdragelfe, der leder til Tyrannie, Qvindage 
tighed og Laſter, ſom JF vænnes tilat leve beſtandig med 
Slaver, hvis Dyriſkhed ikke indgiver eder nogen af de 
Folelſer for Hoimodighed og Dyd, der frembringe be: 
rømte Rationer. Amerika har udoſt alle Fordærvelfens 
Kilder over Europa. For at giøre fin Hævn fuldkommen, 
maa der derfra hente fig alle Midler til dets Flor. Ode⸗ 
lagt ved vore Forbrydelfer maa det leve ov ved vore Lafter, 
Naturen ſynes ar have beſtemt Umerifanerne et 
ſtorre Belgaaende end Europæerne.  Undtager mar - 
Broſt⸗Flod og Pleureſer, ſom nok ikke ere ſynderlig 
ſieldnere paa Herne end i andre Lande, hvor Afvexlin⸗ 
ger af Kulde og Hede ere hyppige og pluͤdſelige, kiender 
man der kun lidet til Sygdomme: Podagra, Ryreſteen, * 
Blærefteen; Slag og de hundrede andre det menneffe 
lige Kions Plager, der andenſteds ere faa movdifte, i 
havde aldrig der anrettet mindſte Ødelæggelfe, Der er 
hof at man har ſeiret over Landers Luft, og ev kommen 
bver Middel-Alderen for at være ligeſom forviffer om 
et langt og roligt Liv: — Alderdommen er der jifte affal— 
dig; ikke fygelig, eller beleiver af alie de Skrobelighe⸗ 
der, fom plager den i vore Lande: då 
32: Sygdomme fon Europeerne ere ndſene for 
paa de Amerikanſke Øer: | 





Dog angriber Antillernes Klimå nyfodte Born 
med en Sygdom, ſom ſynes at være indſtreenket til 
"Det hede Belte: "Man. falder denTetanos: Derfom 
Luften eller Vinden kommer til ar giøre ſterk Indtryk 
paa Barnet, derſom Varelſet, Hvori det fodes, tr 3 
udſat for Røg, formegen Hede eller formegen Kiolighed/ 
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giver Sygdommen ſig ſtrax tilkiende. Den begynder 
"med Kiævebener, fom bliver ſtivt og kniber fig faa ftærft 


fammen, at det ikke mere fan aabnes. Denne Kram . 


pe angriber fnart de andre Legems; Dele. Barnet døer 
af Mangel paa at funne tage Naring til fig. Undgaaer 


det denne Fare, der truer det de ni førfte Dage i dets 


Liv, har det iffe mere noget Tilfælde at frygte. De 


Slikkerier, man tillader det, endog førend det: afven⸗ 


nes, fom ſteer efter et Aars Forlob, Brugen af Kaffe, 
Malk, Chokolade, Viin, men fornemmelig Suk— 
ker og Soltetsier — diffe Slikkerier, der ere faa for; 
dervelige for vore Børn, blive Amerikas budne af Na: 
furen, der tidlig vænner dem til deres Klimas Pros 
dukter. "Aon —2 
Daet ſoage og kielne Kion har fine Sygdomme, ſom 
fine Yndigheder, Paa Øerne er det en Svæffelfe, en 
mæften total Krafteslsshed; en uovervindelig Afſtye for 
alt hvad der er fundet; en nordentlig Lyft til ale, hvad 
der er Sundheden ſkadeligt. Saltede eller krydrede Spis 
ſer ere de enefte, man finder Smag i, og man føger. 
Denne Sygdom er en ſand Cachexie, der almindelig 
udarter til Vandſot. Hos de Fruetitimre, der komme 
fra Europa, udleder man den. fra Formindſtelſen i det 
maanedlige; og hos de Creolſte Fruentimre fra dette 
periodiſke Aflsbs Svaghed eller totale Ophør, Man 
maatte endnu tilffrive den Klima'ets umaadelige Hede 
og ſtore Fugtighed, ſom i Tidens Langde ilintetgior 


eihvert Slags Virke-Evne i den dyriffe Organiſation. 


Mandfolkene, der ere ſterkere, have ogſaa haar—⸗ 
dere Sygdomme. Under dette Naboelaug med Linien 
ere de udſatte for en hidſig og ondartet Feber, der ev 
bekiendt under forffiellige Navne og giver fig tilfiende 


ved Blodſtyrtninger. Blodet, fom bobler under de bren⸗ 


dende Sol⸗Straaler, løber ud igiennem Naſen, Dis 
nene, og andre Legemets Dele. J de tempererede Ki; 
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maer gaaer Naturen ikke fan haſtig, at den jo i de heftig⸗ 
ſte Sygdomme giver Tid til at agtpaagive dem, og - 
følge den Vei, den tager. Paa Øerne er den faa hurtig 
af derfom man bier med at tage Sygdommen i det Øie: Å 
Eblik, den giver fig tilkiende, er den ufeilbarlig dødelig. 
En Mond bliver aldrig faa fnart angteben deraf, førend 
han ved Siden af fig feer Doktoren, Notarius og Praſt. 
Symptomerne ved denne Sygdom ſynes at til: 
kiendegive Nodvendigheden med Aareladninger. Ogſaa 
har man flænge forøget dem i det umaadelige. Endelig 
have gientagne Erfaringer beviiſt at det bar et mordifé 
Middel. Nu omftunder foretrekker man de Midler, 
ſem kunne formindſte denne Blodets ſtore Fortyndelſe, 
ſom drager dets Oplosning efter fig — Bade, Kliſteret, 
vandblandet Eddikke, endog ſpanſke Fluer, naar der er 
Raſeri. Vi have feet en konſtforſtandig og dybſindig 
Mand, ſom meente at den nærmefte Aarſag til denne 
Sygdom var et Soel-Skud og ſom forfifrede, at de, 
der ikke udſatte fig derfor, undgik i Almindelighed 
denne Plage. J 
ODe' fleſte afdem, ber udholde Sygdommen, komme J 
kun langſomt og vanfkeligen til Heſbred igien. Endeel 
falde endog i en beſtandig Mathed, der foraarfages ved 
en Svakkelſe, i hele Machinen, ſoin formedelg den ainid 
tærende Luft og Landets alt for ſpage Fodemidler ikke N 
» Fan fomme til Kræfter igien. Deraf komme da Forftop: 
pelfer, Gulſoter, Havelſer i Milten, der undertiden 
ender ſig med Vandſot. 

Denne Fare angriber næften alle Curopæere, fon” 
komme til Amerika, og ofre endog Creolerne, fom fomme 
tilbage fra tempererede Lande. Men den ſparer Fru: 
entimrene, hvis Blod har naturlige Udrømmelfer, og : 
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Det er re Tvivl denne — ſom ved — 
af fine Straaler, der falde mindre paa Skraa og mere 
beſtandig end i vore Klimaer, foraarfager diſſe volds 
ſomme Febre. Dens Hede maa uundgaaelig giøre 
Blodet tykt, formedelft den umaadelige Uddunſtning og 


Gved; formedelt Mangel paa Kraft i de faftere Dele; | 


formedelſt Karrenes Opſoulmen ved Vadſtkernes Udvi— 
delſe, ſaavel i Forhold til. Luftens Fortyndelſe, ſom i 
Forhold til den mindre Sammentrykkelſe, ſom Legemer⸗ 
neg Overflade fan faae i en fortyndet Dunſtkreds. 


Men langt fra at tage fin Tilflugt til bekiendte 


Midler for at forefomme diſſe Uleiligheder, forfalder 
man til Udfvævelfer, ſom allerſnareſt fremſtynde og 
fremlokke det Onde. De Fremmede, ſom komme til 


Antillerne, blive henrevne af. de Høitideligheder, man" 


Der giver dem, af de Fornøielfer, man der under, af 
den gode Modtagelfe, der vifes dem, og overlade fig 
uden Maade til alle de Glæder, ſom Banen giør mins 
bre ffadelig for Beboerne, der eve fødre under et varmt 
Ktima.… Bordet, Dandfen, Spillet, Nattevaagen, 
Viin, Likeurer, ofte dertil Wegrelſe over at fee fig 
ſtuffet i indbildte» Forhaabninger, ſom man har giort 
fig — alt hielper til at forøge den Hidſighed, ſom Var: 
men hav bragt i Blodet. Det er ſnart inflammeret. 
Hovorledes fulde man ikke ligge under for dette 
Ungreb af Klimaet, naar endag den yderſte Forfigtigs 
hed ikke ev tilftvætfelig til at beſkytte Menneſter mod 
Anfald af diſſe farlige Febre, naar endog de adrueligſte, 
de maadeligſte, de, der holde fig meeſt fra alle Udfoærs 
velſer, der ere meeſt opmærffomime paa alt, hvad de 


foretage ſig blive Offere for den nye Luft, ſom de 


indaande. J Koloniernes nærværende Forfatning doer 
der af 10 Menneſter, ſom reiſe over til Øerne, 4 En: 
gellendere, 3 Franſte, 3 Hollændere, 3 Danſte og 
I Spanier. & | 
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Bed åt fee det Tab af Menneſker, der giordes i 
diffe Lande, da man begyndte at befætte dem, tænkte 
man temmelig almindelig, at de tilfdf vilde udtomme 
de Stater for Foli, ſom vare faa begierlige efter at 
boeſctte ſig i dem. RK SE be DAGER 


Fordele, *9— se Nausuet have, der ere i 
Beſiddelſe af de Amerikanſke —D — 


Erfaringen har i denne — —— den 
offentlige Mening. Efterhaanden ſom diſſe Kolonier 
have bragt det videre i hvad de have lagt fig efter at 
dyrke, have de faaet flere Midler til af kunne giøre 
Udgifter, Diſſe nye Leiligheder have aabnet det egent⸗ 
lige Fadreneland Uffætfinger, fom forhen vare det uber 

kiendte. Mængden af de Ting, der udførtes, haver: 
ikke kunnet tage til uden Forøgelfe nv Arbeide, — Ved 
Arbeidet ere Menneſkene blevne formerede, fom de KT 
bi 











formere fig allevegne, hvor de finde flere Udveie 
Underholdning. Endog Fremmede have begivet ſig 
" Mængde tih Riger, ſom gabnede en vidtløftig Mark for 
deres Wegierrighed og Vindſtibelighed. Hedin Å 
golfemængden er ikke allene taget til i de Stater, å 
der eve i Befiddelfe af Øerne, men den er ogſaa bleven 
lykkeligere. Vellivet er i Almindelighed Følgen af Be 4 
kvemmeligheder, og det maa blive ſtorre, efterſom man 
Fan omvexle og udvide dem. Herne have foragt 
bereg Befiddere denne Fordeel. Fra diffe frugtbare 
ande have: de hentet fig behagelige Produkter, hvis ; 
Forbrug har forøget deres Nydelſer. De have hentet 
Produkter derfra, ſom ombyttede med deres Raboers 
fødevarer, have fadet dem tage Deel i andre Klimaers 
Behageligheder. Paa denne Maade ere de Riger, ſom 
Handelſen, heldige Omſtandigheder eller velberegnede 
Udfigter have fat i Befiddelfe af Herne, blevne et Diem 
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for Konſterne dg alle de Behageligheder, ſom ere en 
naturlig og nod vendig Følge af en ſtor Overflodighed. 
Det er ikke alt. Diſſe Kolonier have havet de 
Nationer, ſom have anlagt dem, til at have en over; 
legen Indflydelſe i den politiſte Verden, og def paa 
denne Maade. Det Guld og Solv, ſom bruges til 
det almindelige Omløb i Europa, kommer fra Mexiko, 
Peru og Braſilien. Det tilhører ikke Spanierne og 
Portugiſerne, men de Nationer, ſom give deres Hans 
delsvarer i Bytte for diffe Metaller,  "Diffe Nationer 
have Regninger imellem fig, ſom tilſidſt komme efter 
Betalning til Liſſabon og Cadix, hvilke Steder man kan 
anſee ſom en fælles og almindelig Kaſſe. Der er det, 
man maa dømme om det Tiltagende eller: Aftagende i 
enhver Nations Handel. Den, der i Kisb og Salg 
med andre holder Ligevægt, træffer fin hele Fordeel. 
Den, der har kiobt mere end den har folge, faaer min— 
dre end fin Fordeel, efterdi den har overladt en Deel 
deraf, forsat affinde fig med den Nation, hvis Skyld⸗ 
ner den var. Den, der har folge mere til de andre 
Tationet end den har kisbt af dem,” faner iffe allene 
hvab: der ſtyldes den af Spanien og Portugal, men 
ogſaa hvad der ſtyldes den af andre Nationer, med 
hvilfe den har giort Omtuſkninger. Denne fidfte For: 
deel bliver iſerdeleshed de Nationer til Deel, ſom erei 
Beſiddelſe af Øerne, De fee deres Penge-Maſſe aar— 
ligen tage til ved Salget af diſſe Landes rige Produkter, 
og denne Forsgelſe i deres Penge-Vaſen forviſſer dem 
om deres Overvægt, gior dem til Herrer over Fred og” 
"Krig: Men hvilket Forhold har enhver Nation for; 
øger fin Magt ved Øernes — ——— Dette vil man 
udvikle i De følgende Bøger. 
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Spaniernes, Hollendernes og de Danſtes Etablis— 
ſementer paa de Amerikanſke Oer. 


Fi Å 





1. Beftemmelfe af den fande Ære. 


Jes var paa Vei til at ſige: at Spanien har Eren 


af at have Opdaget Amerikas ſtore Øe: Samling, og 
at hare anlagt de førfte Etabliſſementer derpaa, da jeg 
blev ſtandſet af den Tanke: at Opdagelſen deraf ikke 
kunde være til, Wre for Spanierne, derfom den ikke 


bar bleven til Fordeel for Antillerne. 
Wren ev noget udmærket ſtort, ſom hæver os i 


bore egne Dine, og forøger vor Agtelſe i oplyſte Men: 


neſters Dine Begrebet om den er uadffillelig. forbun— 


Det med Begreberne om en ftor Vanſkelighed, der i 
obervunden; en flor Nytte, der følger paa ket lykkeligt 
Udfald; og en ligeſaa ſtor Forøgelfe i Velgagende for 


Verden eller for Fædrenelandet. Hvormeget Snille jeg 


end erkiender i Opfindelſen af et mordiſt Vaaben, vilde 


zjeg dog opvakke en retmesſig Fortrydelſe, derſom jeg 


vilde ſige: at den eller den Mand — den eller den Nas 


fion havde ren af, at have opfundet det. 2Cren er 
ikke — i det minde efter de Begreber, jeg gisr mig 


om. den — fønnen for det Kørfte Held i Videnſtaberne. 
Man opfinde en ny Regnemaade; man forfatte et hoit 


Digt; Man overgaae Cicero eller Demoſthenes i Velta— 


lenhed; Thucydides efter Tacitus i Hiſtorien, jeg vil. 


tilftane Dem Berommelſe, men ikke re. dan erhol⸗ 


der den ligeſaa lidet ved ypperlige Gaver til Konſterne. 
Jeg antager, at De af en Marmor-Klods hav dannet 


enten Belvederes Gladiator eller Apollo; at Forvand— 


lingen er kommen fra deres Penſel, eller at deres 
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Gmyle; ndtryksfut de og mefobiffe Sange have ſat Dem 
paa Liſten med Pergoleſe — De vil” fane  Berøminelfe 
men iffe re. Jeg finer endnu mere: Vær en Vau⸗ 
Gan i Befæftnings ; Konften, en Turenne, en Conde i 
Konften at kommandere Armeer; Vind Feldtſlag, erobre 
Provindſer — Alle diffe Handlinger ville viſt nok være 
ffiønne, og Deres Navn, min Herre, vil gaae over til 
den fildigfte Efrerflægt, men det ev andre Egenſtaber 
Wren ev forbeholder, Man hav ikke re, fordi man 


har forøget fn Nations ; man er fit Korpſes Hæder 
uden at være fin Nations re, En privat Mand kan 


ofte tragte efter Berommelſe, Rygte, Udsedelighed. 
Det er fun ſieldne Omftændigheder, en lykkelig Stierne, 
ſom kan lede ham til Wren. 


ren tilhører Gud i Himmelen. Paa — er 
den Dydens, iffe Snillets Lod — den gavnlige, den” 


fore, den velgiørende, den glimrende, den heroiſte 


Dyds. Den tilfalder en Monark, der under en ſtorm— 


fuld Regiering har arbeidet paa fin Nations Vel, og 
har arbeidet derpaa med Held. Den tilfalder en Under 
ſaat, ſom opoffrede ſi ſit Liv til ſine Medborgeres Frelſe. 
Den tilfalder et Folk, der heller vilde omkomme ſom 
frit, end leve ſom Slave. Den tilfalder ikke en Cæfar, 
ikke en Pompeius, men en Regulus, en Cato, en Dens 
drik den fierde. 

Taf være den Menneſkeligheds Aand, ſom Philo— 
ſophien har opvaft hos alle forſtandige Nationer, faa 
ere Erobrerne, ſaavel de gamle ſom de nye, faldne ned 
i Klaſſe med de Menneſter, ſom man har den ſtorſte 
Afſky for, og jeg tvivler ikke paa, at Fremtiden, ſom 


vil fælde en upartiſt Dom over de Opdagelfer, vi have. 
giort i den nye Verden, jo vil fætte vore bardarifTe . 
Søefarere endnu ned under dem. Virkelig! var det 
Kierlighed til Menneffeflægten eller Begierlighed, der 


ledede dem? og kunde et Foretagende, hvor godt det 
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end var i fig ſelb, være roesvardigt, naar Bevægs 
| — dertil bar: MULD GALE 


— 


Det Begreb, man mad? giore fi 43% om Den | 
Trinité. 


DDR ; fon Spanierne førft fandt, da de kom 
til Amerika, kaldes Trinité eller Trinidad. Colomb 
landede der, da han 1498 underføgte Orenogoo, men 
formedelft andre Anliggender tabte man baade Den og 
Naboe-Faſtlandets Kyſter af Sigte. 

Det var førft 1535, at Hoffet i Madrit lod Tri⸗— 
nit befærte, der ligger lige over for Orenogvos Mun. 
ding, ligeſom for at fagtne denne Flods Hurtighed. 
Man tillægger den 318 Qvadrat-Mile. Den har al; 
drig prøvet Orkaner, og dens Klima er ſundt. Reg; 
nen falder i — — fra Midten af Mai til En— 
den af October, og Torken er den ovrige Deel af een 
ikke til Uleilighed, fordi Landet, ſtiont blottet for fei 
"bare Floder, ev meget godt vandet. Jordffiælvene eve 
mere hyppige end farlige. Inde paa Øen er der fire 
Grupper af Bierge, ſom med nogle andre, der af Na— 
turen eve dannede paa Strandbredden, udgiore en Tre⸗ 
Diedeel af Jordsmonnet. Det øvrige ev næften almin⸗ 
delig ſtikket til de rigeſte Dyrknings— YDRE 

Dannelſen af Øen er flirkantet. Mod R— er 
en Kyſt paa 22 Mile, der er alt for høi og alt for 
humplet for nogenſinde at kunne blive til Nytte. Den. Å 
mod Øft er fun paa 19 Mile, men alle faadanne, ſom 
man kunne onſte fig dem. Den fydlige Kyſt giver 25 
Mile, der ere lidt ———— hvor Kaffeen og Cacaoen 
maatte flage an”. Den vefilige Side er ſtilt fra det 
Øvrige af Pan mod Syd ved Soldater; Kanalen, 
mod Nord ved Drage-Munden, og danner ved Hielp 


af en Fordybying eg — 20 Mile bred og 30 Mile 


— — 
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dyb — Neede. in ev til alle Aarets Tider en ſikker 
Tilflugt for Skipperne, ſom en ſtor Deel'af Aaret vilde 
vanſteligen kunne ankre andenſteds undtagen i Galliote. 
J denne Egn ere de Spanſte Etabliſſementer. 
De indſtræenke fig til Spaniens Havn, ſom har 78 
Halmtakte Hytter, og St. Joſeph, der er anlagt — 
Mile. længere inde i Landet, hvor man tæller 88 endnu 
ynkeligere Familier, i ; 


Cacaoen blev forhen. dorket tæt ved begge gl (ef; —* 


kerne. Formedelſt dens Godhed blev den foretrukken 
"endog Caraques. For at være fibre paa den, betalte 
Kiobmendene den forud. Træerne, fom bare den, gif 
allefammen ud 1727, og ere fiden efter ikke blevne for; 
nyede igien. Munkene fandt Grunden til dette Ban: 
held i Koloniſternes Vegren ved at betale Tienden. 
De, der ikke lode fig forblinde af Overtroe eller Egen; 
nytte, gave Nord-Vindene Skylden, fom alt for ofte 
have foraarfaget ſamme Plage andenſteds. Siden den 
Tid blev Trinité ikke fynderlig mere ſogt end Cybagua, 


3. Om Cubagua og dens Perler, 


Denne lille De, der ligger fun 4 Mile fra Faft: 
landet, blev 1498 opdaget af Colomb og foragtet, 
Underrettede fiden efter om, at dens Strandbredder 


eiede fiore Skatte, begave Spanierne fig i Hobetal der; 


hen 1509 og gave den Navn af Perle ; Øen, 
| Perlen ev et haardt, glindſende, meer eller mins 
dre hvidt Legeme, af en — i Almindelighed — rund: 
agtig Skikkelſe, og ſom man finder i nogle Mufflinger, 
men fædvanligere i den, der ev befjendt under Navn af 


Perlemuſling. Dette Naturens rige Produkt fidder fom ” 


ofteſt faft ved det indvendige af Muſtlingens Skaller; 
men den er fuldfomnere i Dyret felv, ſom beboer den. 
De Gamle giorde fin ef urigtigt Begreb om Ops 


rindelſen til Perlen, ligeſom om fag mange andre Phe⸗— 





£ 





— 


nomener, hoilke vi have rigtigere iagttaget, bedre 
kiendt og forklaret heldigere. Vi foragte dem derfor 
iffe mere og blive ikke forfengelige. Deres Feiltagel: 
for vife undertiden Skarpſindighed, og have ikke været 
gange uden Nytte for os. De have værer de førfe 
Skridt til Bidenffaberne, ſom der var Tiden, det 
menneſkelige Snilles Anſtrongelſer og lykkelige Henden 
"fer forbeholdet at bringe til Fuldkommenhed. Man har 
forfogt paa, at afrive BAR fit Sløer, førend man 
lettede det. 
Grakerne og — fagde; at Mufflingen fom 
hver Morgen op oven paa Bandet for at modtge Dug: i 
gen, fom forvandlede fig i den til Perle. Denne beha⸗ 
gelige Foreftilling hav havt Sfiebne med faa- mange 
andre Fabler, efter at Opdagelſes-Aanden har giort 
Det kundbart, at Muſklingen forblev fredfe paa Bunden n 
af Havet, eller fiddende faft ved Klipperne, hvor den 
var bleven dannet, dg dei funde Phyſik har beviiſt, at 
Det var umueligt, at det kunde være anderledes. 9 
Siden efter har man foreſtillet ſig, at Perlerne 
maatte være de i Muſtelſkallen indfluttede Dyrs Æg | 
eller Rgn. Denne Mening har man frafalde, efter i 
at man er bleven tilfulde underretter om, at Perlerne — å 
fandtes i alle Dyrets Dele; og efter at Anatomien ikke 
har ved de meeſt vedholdende Underføgelfer kunnet op; | 
dage de til Avlingen færegne Organer i dette Dyr, fom | 
ſynes at forøge Hermaphrodit-Klaſſen med et Individ. 
" Endelig har man efter en ſtor Deel — letſindigen 
udkaſtede og efterhaanden "frafaldne — Syftemer for: 
modet, at Perlerne vare Følgen af en Uorden i Dyret, 
at de bleve dannede af.en — af nogle Kar udfafter, og 
mellem Hinderne tilbageholdt, eller langs ad Skallen 
henrunden — Voedſke. Denne Formodning har faaet 
mere Styrke i gode Jagttageres Mine efterhaanden fom 
man har forvifjet fig om, at alle Perle-Muſtlinger ikke 
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giemme vaa denne Skat; at de ſom havde den i Befids 
delſe, havde en ſlettere Smag end de andre; og at de 
Kyſter, hvor derre Giſten sik for. fig, vare i: Mani ber 
lighed uſunde. —D 

Man foragter aner Be ey ng og * 
der ſpille i der forte, eller have en Blye-Farve. J 
Arabien og nogle andre Steder i Orienten giør man 
Væfen af de gule, men de hvide blive foretrukne af Eu— 
ropa og den ftørfte Deel af Kloden, — Man beklager 
allene, at de begynde at gulne efter tt Hm omnbrene 
Aars Forløb. 

Endffiønt man "havde opdaget Perler i or 
ved Oftindien og i dem ved Amerika, holdte de fig dog 
faa høit i Priis, at man føgte at giøre dem efter. 
Efterligningen var i Forſtningen plump. Det var fun 
Glas, der. var overtrukket med Qvikſolv. Forføgene 
have formeret fig, og med Tiden har man bragt det til 
at eftergiøre Naturen ſaa temmelig godt, at man Tet 
funde rage Feil deraf, De fonftige Perler, der nu oms 
ſtunder gisres af Bor og Fiſte-Liim, have nogle For— 
tvin for de andre. De ere til godt Kisb, og man giver 
dem den Storrelſe, den Skikkelſe, ſom paſſe fig beſt 
for Fruentimre, der ville tie fig af dem til deres 
Vynt. | 
Denne Opfindelſe Sikke man intet * da Spe⸗ 
nierne nedfatte fig paa Cubagua. De kom dertil med 
nogle Bilde fra de Lucaneffe Her, ſom man havde fun; 
der uffiftede til ar arbeide i Bergværferne, mén ſom— 
der faldte meget let at opholde fig længe under Vandet. 
Dette: Talent "indbragte deres Undertryftere en ſtor 
Mængde Perler. "Man fordærvede dem itfe'fom Ame— 
rifanerne hidindtil havde giort, der fun vidſte at. be; 
tiene fig: af Ilden for af aabne Muſklingen, Hvori de 
vare, De bleve fonferverede i al deres Skiophed, og 
fandt en fordelagtig Afſetning. Men der var fun et 


OMI Deel. (20) 
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Hieblits Held. Perle-Banken blev ſnart udtømt og 
Kolonien blev 1524 forflyttet til Marguerite, hvor de 
Rigdomme fandtes, hvis Tab man beklagede, og hvor⸗ 
* de forſpandt ligeſaa hurtig. 


4. Begreber om Marguerite. 3 


Imidlertid forlod man dog ikke dette ſi oſte Etablis⸗ | 
ſeinen Det er 15 Mile langt og 5 Mile bredt. 
Tykke Taager bedakke det. næften beftandig, endſtiont 
Naturen har negtet det rindende Band. Man feer 
ingen Bye derpaa uden Mon Padre, fom bliver forfoas 
vet af et lille Fort. Dens Jordbund vilde være frugt | 
"bar, derfom ven blev dyrket. 

Man troede temmelig almindelig, at ved at four 
ſervere Marguerite og Trinité, havde Hoffet i Madrit 
mindre til Henſigt at drage nogen Fordeel af dem, end 
at bortfierne de rivaliſerende Nationer fra dets Fa 
land. Nu maa man giøre fig andre Tanfer — 
Overbeviiſt om at den Amerikanſke Øe; Samling havde 
en Mængde Koloniſter, fom vare nedfiunfne i Gield, 
eker ſom havde fun liden og flet Jord, har Karl den 
tredies Kabinet fadet tilbyde at ville overlade ſtore 
Plantager paa diſſe tvende Her til dem iblant dem, der 

maatte være af dets Troes-Bekiendelſe. Man gav i 
dem Forſikring påa fri Handel med alle Spanſke Skip⸗ 
pere. Kun maatte. de forpligte fig til at levere Caca⸗ 
pen til det Caraqveffe Kompagnie for en 27 Stilling 
Pundet, men med den Forpligtelfe for dette Selſtab, : 
at det ffulde giore dem Forſtud. Diſſe Forflag ere ikke 
blevne antagne uden paa Grenade, hvorfra hogleg 
TFranføfmænd have bortſneget fig med nogle faa Slaver, ' 
enten for at unddrage fig fra deres Kreditorers Forfol⸗ 
gelſer, eller af Had til det Engelffe Herredom. Alle 
andre Steder have diſſe Forſlag ikke udrettet nogefrø 
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Nordlige. i den nye Verden. ,) 


i Trinité og Margnerite ere endnu fun beboede af 
nogle faa Spanier, fom der med nogle af Landets ind; 
fødte Fruentimre have frembragt et Slags Menneffer, 
der forene de vilde Nationers Orkesloshed med de kulti— 
verede Nationers Laſter, eve dovne, gavtyvagtige og 


overtroiſte. De leve af lidt Mais, af deres Fifferi 


g Bananer, hvilfe Naturen der lader — ligefom for 


dr underftøtte deres Dorſthed — vore ſtorre og bedre. 


end paa Øefamlingeng andre Øer. De opflætte noget 
magert Qvæg, der ifte hav nogen fynderlig Smag, 


hyvilket de fmugle ud til de Franſke Kolonier, hvor de 
omtuſke det for Kamelotter, forte Seyl, Lærreder, 


Silkeſtromper, hvide Hatte og Iſenkram. Denne 
Skibsfart drives med en 30 Schalupper uden Dakke. 


Huusdyrene have opfyldt Skovene paa begge 
gjerne med Horn;Qvæg, ſom er bleven vildt. Man 
ſtyder det. Kiodet bliver ſtaaret i Strimler af tre 
Tommers Brede og een Tommes Tykkelſe, ſom man 
lader torre, efter at man har ſmeltet Fittet deraf, at 
det kan holde ſi ſig i 3 tilg Maaneder, Sentneret af dette 
Kiod, ſom man falder Taſſajo, ſalges for omtrent en 
4 til 5 Rigsdaler i de Franſke Etabliſſementer. 

Kommandanterne, de civile og militaire Betiente 


med Munkene træffe alle de Penge til ſig, ſom Regie- 


ringen ſender til begge Herne. Reſten, der ikke beløber 

ſig hoiere end fil em 1600 Perſoner, lever i en' gyfelig 

Armod. J Krigs: Tider levere de omtrent en 200 

Mand, ſom Plyndre-Lyſten trakker uden Bor lig, ben 

til de Kolonier, hvor man udruſter Roverſtibe. Diſſe 

bejeligheder findes HRG hos Beboerne paa Porto⸗ 
4 


Rieco. 





enten af Afſky for en —— Regiering, eller 
fordi alle Forhaabninger ere for Tiden henvendie til det 
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Porto⸗ Riceos Erobting if Spanierne, 


— denne Øe var bleven opdaget og under; 
ſogt 1493 af Colomb, tildrog den fig dog ikke Spaniers 
nes Opmarkſomhed førend 1509; og det var det lok⸗ 
kende Guld, ſom bragte. dem til at gage derhen fra 
Gt. Domingo, under Anførfel af Ponce de £eon. Denne” 
nye Erobring fom dem dyrt at ſtage. 


Å 
$ 
| i 
Enhver veed at. Bruger af. forgiftede Baaben ſti⸗ 
ger op til de allereldſte Tider. Den giki de fleſte | 
- Lande foran Opfindelfen af Jernet. Da de med Steen, 
Dyr: eller Fife: Been forfynede Kaſteſpyde befandtes 
vat være alt for fvage Vaaben tilat drive de glubende 
Dyr tilbage, tog man fin Tilflugt til en dræbende Saft. | 
Denne til Jagten førft opfundne Gift giorde fiden efter 
de erobrende eller vilde Nationer Tienefte i deres Krige. 
Hovmod og Hævn fiende ingen Grændfer i deres Udfoær 
velfer, førend efter at de Sekler igiennem have druknet 
hele ——— Stromme af Blod. Eſter at man bar 
indſeet, at dette Blod ikke frembringer noget, eller at 
det, efter ſom det tager til at løbe, overſoommer Lans $' 
dene, blotter dem for Menneſker, og efterlader fun ud⸗ 
orkener uden Liv og uden Dyrkning, bliver man enig i 
af moderere. en Smule Torſten efter at udøfe det. Pan (i 
indførte hdad man falder Krigens Ret; det vil fige en 
Uretfærdighed i Uretfærdigheden, eller Nogles Bordet | i 
af Manges Drab. Man dræber ikke alle paa een 
Sag Man forbeholder fig nogle Stykker af dette 
væg, for at formere Hiorden med nye Offere. J 
Sn denne Krigens— eller denne Folke-Ret forbyder 
man viſſe Misbrug i Drabs Bruger. Naar man har å 
Skyde⸗ Vaaben, forbyder man forgiftede Vaaben, og 
naar Kanon— Kugler ere tilſtrakkelige, forbyder man 
tyggede eller kautede. O du baade Himmelen og Jor⸗ 4 
den uverdige Glægt! du, ødelæggende og tyranniſte 
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Skabning Menneſte eller 3 Diævel! vil du Sa aldrig 


ophøre med af pine den Klode, hvorpaa du kun lever 


for et Hieblik? "Bil du ikke giere Ende paa Krigen, 
uden med din Arts Udryddelfe? Nu vel! vil du frem⸗ 


ffynde den, gaae da til den nye Verden og bent dig 
dens Sif. 7 
Af alle de paa giftige Planter frugtbare Lande 
var intet det faa meget fom det fydlige Amerika. For 
denne ulykkelige Frugtbarhed havde det fin Jordbund at 
taffe, der i Almindelighed er ſtinkende, ſom om den 
venfede fig fra Dyndet efter en Overfvømmelfe. : 
Det var Lianer, der havde formeret. fig meget 
ftærft i diffe fugtige og moradſige Steder, ſom forſkaf— 


fede Faſtlandet den Gift, der var i almindelig Brug. 


Man ffiar dem i Stykker, fom man lod faage i Vand 
indtil Afkoget havde faaet Tyffelfe fom en Sirop. Der; 
paa faftede man Wilene deri, ſom bleve giennemtrukne 
med en dræbende Saft. Med diffe Baaben var det, at 
de Bilde i endeel Sekler havde i Almindelighed le 
Krig mod hinanden. | Siden efter indſage endeel af 
diffe foage Nationer Nodvendigheden i at give Slip paa 
et fan ødelæggende Middel, og brugte Det fun mod ſtore 
og ſmaa Dyr, fon man ikke kunde faae fat paa eller 
Bugt med. Ethvert Dyr, hvis Hud er bleven ridfet 
med en af. diffe forgiftede Vile, dser en Minut efter, 
uden noget Zegn til Konvulfion eller Smerte, Det ev 
iffe fordi ders Blod bliver ſtoͤrknet, ſom man læng har 
troet. Nyere Erfaringer have giort der kundbart, at 
blandet i Blod, ſom er nyeligen taget og ganſte varmt, 
hindrede denne Gift det fra at lobe ſammen, ja forſin— 
kede endog dets Forraadnelſe. Det er derfor ſandſyn— 
ligt at: det er paa Nerve ; Syftemet diſſe Gift-Vadſter 
virfe. Nogle 9 deiſende have villet udlede Oprindelſen 
til Den veneriſte Sygdom fra den Skik, man havde i 
ven nye Verden at nære fig. med Vildt, der var dræbt 
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med diſſe forgiftede Biden Nu veed hele Verden, at ; 
man fan giøre idelig Brug af, dette Kiød uden mindſte 
Uleilighed. — 
Paa de Amerikanſke mer —— man — | 
Gift af Lianer end af Zræer. Men af alle de Træer, 
ſom foraarfage Døden er Mancenie;Træet det farligſte. 
RG Dette Trae er temmelig hit og vorer fædvanlig | 
ved Vand-Bredder. Det har Pæretræeré Udfeende og 
Blade, Dets Bul, der er af et tæt tungt og aaret 
- Veed, fom er godt fikket til Snedker— Arbeide, er over⸗ 
trakt med en glindſende og tynd Bark. Det bærer | 
tvende Slags Blomſter. Det ene er CARD NDS, der fidde 
ſom Rebler paa Enden, af Grenene. F ethvert Bæger 
er der fun en Støvtraad, fom bærer tvende Stovknappe. 
Hunnerne fidde enkelte. Deres Stovvei bliver til en 
Fiødrig lige Frugt af Skikkelſe fom en Figen eller en 
"Pære, hvori der ev en meget haard — der indſſun 
ter 5 til 6 Froekorn i ligeſaa mange Rum. Jalle Træet 
Dele, og fornemmelig imellem Bullen og Barken, finder 
man en melkeagtig Bædife, der anſees fom en meget 
giennemtrængende Gift, der gior det meget farligt af 
Yngte dette Træe, ja endog at fomme det nær, - Man 
hviler ikke uſtraffet under dets Skygge, og. Bandet, ) 
fom drypper af ders Blade, efter at det har regnet, 
trakker Vabler paa Huden og frembringer der en tære ; 
Kloe. Manceniletræets Saft bliver fanfer i Muſt- 
ling⸗Skaller, der fætteg om de Indſtage, ting bred 
giort i dets Bul. Naar denne Saft har ſtionet lidt, 
lader man Spidſen af Pilene giennemtrakkes dermed, 
ſom derved fane den Egenffab" at foraarfage enhver 
levende Skabning, ſom bliver endog fun meget loſelig 
ridſet dermed, en hurtig Død. Erfarenhed viſer at 
den Gift behoder ſin Virkſomhed endog over hundrede 
Aar. Af alle de Steder, hvor dette Træe findes er 
Porto⸗Ricco det STR det ſynes bedſt om og hvor det 
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har formeret fig ſterkeſt. Hvorfor ere ikke alle Ameri— 


fas forſte Erobrere ſtrandede paa denne Øe? Men til 
begge Verdnernes Ulykke have de fun lært at fiende den 


alt for fildig og iffe faaet den Dod, ſom deres Gierrig— 
hed fortiente. J 

Manceniletræet ſynes kun at have været. øde; 
fæggende for Amerikanerne. Indbyggerne paa den Øe, 
hvor det voxer, betiente ſig deraf for at fordrive Carai— 


ben, der var vant til at ſtreife ind paa deres Kyſter. 
De kunde have betient fig af famme Vaaben mod Euro— 


pæerne, Spaniolen, ſom da ikke vidfte, at Salt lagt 

aa Saaret, i det ODieblik der gisres, er et ufeilbarligt 
Ek smide derimod, ffulde maaſtee have lagt under 
for de forſte Anfald af den Gift. Men de fandt ikke 
den mindſte Modſtand ſra diſſe vilde Heboeres Side. 


Underrettede om hvad der var gaaet for fig ved Naboe⸗ 


Hernes Erobring, anfaae de difje fremmede fom over? 
menneſtelige Bæfener.: De kaſtede fig af fig felo i Læen⸗ 
fer. Dog varede der ikke længe, førend de ønffede, 
at funne bryde det utaalelige Aag, man havde paalagt 
dem. Kun ville de, førend de giorde Forſog derpaa, 
ffaffe fig Oplysning om deres Tyranner vare eller ikke 
vare udødelige. Dette Hvervo blev betroet til en Caci; 
gve ved Navi Broyean. —— 
En for hans Henſigt gunſtig Hendelſe bragte Sal— 
zedo, en ung Spanier, der reiſte om, til hans Huus. 
Han modtog ham med ſtore Beviſer paa Agtelſe og 
medgav ham ved hans Afreiſe nogle Indianere for. at 
flette ham hans Gang og tiene ham ſom Veiviſere. 
En af diſſe Vilde tog ham paa Skuldrene for at vade 
over en Flod med ham, kaſtede ham i Bandet og holdte 
ham ved Hielp af fine Kammerater faalænge deri, ind; 
til han iffe rørte fig mere.  Derpaa traf man Legemet 
DP paa Aabredden. J Tvivl om enten han var død 
eller levende endnu, bad man ham tufende Gange om 
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| Forladelſe for den Ulykke, der var ſteet. Denne Kos | 
. moedie varede i fre Dage, Da endelig Sranten af 
| Aadſelet overbevifte Indianerne om, + at Spanierne 
kunde døe, anfaldt man Undertrykkerne fra alle S Sider. 
Hundrede bleve drabte. 
NMPonce de Leon ſamler ſtrax alle de ——— 
ſom ere undfomne fra Sammenfværgelfen. Uden at 
tabe Tiden ſtyrter han ind paa de Vilde, der komme ud 
af Fatning ved dette pludſelige Angreb. Deres Sfræf 
forøges ſom deres Fiende tager til, , Dette Folk er faa 
eenfoldigt af troe, at de nye Spanier, der kemme fra 
, St. Domingo, ere de ſelvſamme fom de, der vare 
blevne dræbte, og ſom komme til Live igien for at 
Fiempe paa ny. J denne daarlige Overbeviisning tabe 
me Modet til at fortfætte Krigen mod Menneffer, der 
opſtaae igien af deres Uffe, og det begiver fig under 
Aaget igien. Man fordømte der til Minerne, hvor det 
forgik i fort Tid under Traldoms Arbeide * 
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6. Porto-Riccos nutidige Forfatning. 
Porto ;Riccoler 36 Mile lang, 18 bred og 100 i 'Å 


Omkreds. Man fan forfifre, at det er en af de befie 

og i Forhold til dens Storrelſe maaſkee den beſte Mei 

den nye Verden. Luften er fund og temmelig tempere⸗ 

ret. En Mængde fmaa Floder vande den med deres 

rene Vand. Dens Bierge ere fFiulte med nyttige eller 

koſtbare Zræer og dens Dale have en Frugtbarhed, ſom 
man ſielden finder andenſteds. Alle Amerika egne Pro: 
dukter trives i denne dybe Jordbund. Med alle diſſe 

Fordele forene ſig en ſikker Havn, — Reeder 

og let tilgængelige Kyſter. 

Paa dette Land, der blev Filt bedt fine vilde Be⸗ 

å boere ved Grufomheder, ſom trende Sekuler iffe have 

bragt i Forglemmelſe, dannede fig efterhaanden en Fol⸗ 
—— paa 44,883 Menneſter, dels hvide, dels af 
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blandede Stammer. De flefe vare nogne. Deres 


Huſe vare Hotter. Den blotte eller næften blotte Nar 


fur forſynede dem med Opholdet. Med Tobak, med 


Kreature, med de Penge, ſom Regieringen ſendte til 
en civil, geiſtlig og militaire Etats Underholdning, var 


der Kolonien. betalte de Lærreder, og nogle andre Artik— 
ler af ringe Bærd, hvormed Nabve: Øerne og fremmede 
forfynede dem i Smug. Fra fit Moderland fade den 
kun aarligen eet lille Sfib komme, hois Ladning iffe 
overſteeg 10,000 Rissdaler, og ſom ladet med Huder 
tog Veien tilbage til Europa. 

Saaledes var Porto: Riccoé —— da Hof⸗ 
fet i Madrit 1765 henvendte fin Opmarkſomhed til St. 
Jean, en ypperlig Havn endog for de Kongelige Flag? 
der, og hvilfen man fun funde ønffe nogen fiørre Rum— 
— Byen, ſom beherſter den, omgav man med 
Feſtningsverker. Varkerne bleve fornemmelig forogede 
ved en ſmal og moradſet Tunge, det eneſte Sted, hvors 
fra Pladſen kunde blive angreben fra Land-Siden. To 
Batailloner og eet Kompagnie Kanonerere gik over 
Søen for at forfoare dem. - 


Wed denne Tid koſtede en Befiddelfe, ſom aarligen 


fun havde faaet henved en 80,000. Rigsdaler af Fi; 
ffug, den henved 550,000 Rigsdaler, fom kom regel— 
mesſigen fra Mexiko. Differ Penge opmuntrede til 
nogle Arbeider. Paa ſamme Tid funde Øen, ſom hid⸗ 
indtil havde værer i Monopoliets Lænfer, tage mod alle 


Spanſte Søefarere. Ved Forening af diffe tvende 


Hielpemidler beghndte et Etabliſſement, hvis Ufelbed 


havde far. alle Nationer i Forundring, at faae noget 


Liv. Dets Tiende, fom førend 1765 fun gav henved 
en 18,000 Rigsdaler, har hævet fig til en 48, 000 
Rigsdaler. | 


Den 1fe Januarius 1778 talte Porto - Ricco 
80,660 I indbyggere, hvoraf fun 6530 vare Slaver, 
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Den talte 77,384 Stykker Ben Avæg: 23,195. 
Heſte; 1515 Muuleſler; 4978599 — ſmaat 
væg. — 

| Paa Plantagerne, hvoraf der vare 568 1, hoſtede 

man 2737 Gentner Sukker; 1114 Seutner Bomuldz; 
11,163 Sentner Kaffe; 19,556 Sentner Rils; 15,216 
Sentner Mais; 7,458 Sentner Tobak; 9,860 Sene 
ner Melaſſe. | 

"Daa Græsgangene, hvoraf man tåle 234 fed⸗ 
tes der aarlig 11,364 Oxne; 4,334 Heſte; Så Muul: 
efler; 31, 254 Stykker Smaatqvæg. 
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7. Midler, ſom vilde giore Porto⸗ Ricco blom⸗ 
ſtrende. 


Alt dette er meget lidet, men man venter ſig 
meget af en Anordning, ſom for nylig er bleven giort. 


Ingen Borger paa Porto: Ricco var virkelig Eier af det, 


Ford, fom han havde i Brug. Kommandanterne, fom 
være fomne efter hinanden, havde aldrig tilfaaet andet 


end Brugs-Rytten. Denne ubegribelige Uorden er 


endelig ophøre. En Forordning af 14 Januarii 1778 
giver Beſidderne Vished for at være Eiere af det, ſom å 
de have under Hænder, mod en aarlig Afgift af 1% 


Real eller en 16:18 Stilling af — Stykke Jord paa. 


25,708 Favne, fom man dyrfer; og 2 Real eller 10512 | 
Stilling af den, der bliver liggende til Græggang. 
Denne ringe Afgift ſtal bruges til Klæder for Krigsfol— É 
Fer, der beftaaer af- 1900 Mand Infanterie og 250 ' 
Heſtfolk. Paa ſamme Vilkaar ffal der øvrige af Øen 
uddeles til dem, fom have lidet eller endog. intet. Diſſe 
ſidſte, der betegnes med Navn af Tiltagne, ere 7835: å 
j Denne Plan vil iffe frembringe den Forandring, 

fom Raadet i Spanien venter fig deraf, endſtiont — 
"hver Koloniſt, fom vil anlægge Sukker-Varler, er — 
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tvertimod Lovenes udtrykkelige Anordning — bleven be⸗ 
rettiget til at forſtrive Fremmede, ſom kunde oplære 
dem tilsat drive dette Slags Avling. Man burde til 


lade diſſe Koloniſter, frit at fælge de Franſke, Hollæns 


derne, Engellændérne, de Danffe de. Kreature, ſom 


de hidindtil kunne have leveret dem. i Smug. 


Menneſket lider kun, fordi det ikke veed Middel 


til at fade fin Smerte til af ophøre. Derſom det for; 
fmægter i flette Kaar, da er det af. Vanmagt. At 
foreſtille ſig det denne raa Forfatning, ſom man ſeer 
det i den kultiverede — at være om fig, idelig opmerk— 


fom og ſoſſelſat med allehaande Forſog — vilde være. 


eh grov Vildfarelſe. Erfaringen viſer, at det behøver 
Sekler til ar komme ud af fin naturlige Traæœghed, at 


dets Vindffibelighed, een Gang fængflet, under en - 


indkneben, af dets faa Fornodenheder foreſtreven Slen⸗ 
drian, aldrig vil vaekkes af fig ſelo. nå 

Hvad Middel er der altſaa til at forforte Barigs 
heden af ders Orkesloshed, dets Elendighed? At viſe 


det virkſomme Skabninger, fætte det i en vedhol⸗ 


dende Fordindelſe med arbeidſomme Folk. Snuart vil 
det aabne forundrende Oine. Det vil føle, ar det har 
ogfan Arme, Det vil have Møie med at begribe, hvi 
det iffe tidligere er faldet paa at betiene fig af dem. 
Synet af det, man kommer til at nyde ved Arbeide, vil 
giøre det Lyſten efter at tage Deel deri, og det vil ars 
beide. Opfindelſen er. Snillet egen, Efterlignelſen ere 


Menneſtet egen. Det er ved Efterlignelſen at alle 
ſteldne Ting ere bleven og ville blive almindelige, Dette 


Hang er det Hofjer i Madrit maatte betiene fig af, om 
iffe af Menneſke-Kierlighed, faa dog i det mindſte 
af Haab om politiſte Fordele, ſom det kunde vente ſig 
deraf. 

Man kunde, man burde maaffe gane endnu videre. 
Spanien erklære Porto; Ricco for en neutral De, og 
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denne Neutraliet blive. erfiendt af alle de Magter, der 
have Befiddelfer i Amerika. De Forder, ſom endnu 
ikke ere blevne førte til Nytte, overlade man driftige 
Menneſter af alle Nationer," ſom have tilſtrakkelige 
Kapitaler til at anlægge Avblsbedtifter. J50 Aar 

elfer længere, fritage man Perſoner, Jorder, Produk, 

ter for alle Waalægges frie for Toldſteder, for Tving: 
felev, for Formaliter ſtage Reedene uden Forſkiel aabne 

for alle Skippere. Der være fun de til Ordenes Over: 
holdelſe nødvendige Tropper og diſſe Tropper være frem⸗ 
mede. Man ndkaſte nogle meget ſimple Love, der kun⸗ 
Me paſſe fig for en agerdyrkende eller handlende Stat. 
Borgerne være ſelb Oorighed eller vælge fig Øvrighed. 
Eiendoms Retten — denne førfte og ſtore Grundoold 

Hil al politiſt Selſtab — grundfæftes paa urokkelige 
Grundſtstter. Førend et halvt Sekels Forlob vil Pors kk 
to⸗Ricco ganſke fiffert være en af de meeſt blomſtrende 
Kolonier i dem nye Verden. Den kunde da uden ure 
lighed atter blive en virkelig national Eiendom. Deng. 
overflodige Produkter, ſom da ikke have koſtet Spanien 

. enten Umage eller Bekoſtning eller Bryderkeller Krig 
bille da forøge Maffen af national Rigdommene og den 
offentlige Indtægt. - | ra” main 
Men var end denne Befiyrelfes Wlan en Inſpi⸗ 
ration af Viisdommen ſelb; havde end den bedt bereg: 

nede Fordeel difreret den; var end et lykkeligt Udfald 

derpaa geometriſt beviift, den vilde dog ikke blive udføre. 

Og hvorfor dette? Fordi den ifte er falder nogen Ind— 

født ind, og fordi den forudſotter den Konkurs af Frem— 

mede. Foruiedelſt en afſtyelig Forfongelighed, for: 
medelſt en latterlig Barnagtighed fan man ikke og vil 

man dog udrette alt ved ſig ſelv. Selb fan, man ikke 

fee, og det 2y8 der kommer uden fra, ffyder man fra 
fig. I Monartiffe Stater. ffal er Middel til at udeluffe 

én duelig Mand fra en vigtig Poſt, et Middel, -fom 
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at foregribe Hoffets Udhævnelfe ved Folkets Stemme. 


Det ſamme Middel vilde ligeſad ſikkerkt lykkes imellem 


Hoffolkene. For at afdrage en Miniſter fra en gad 


Operation, behøvede, jen anden Miniſter kun at tilegne 
fig ren for at være forſt falden derpaa; at bekiendt⸗ 
giore den i Forveien for at hindre den fra at blive udfort. 
Intet er ſieldnere blandt Miniſtre ved et og ſamme 
Hof, end at der gives en fior, en velteenkende og god 
Patriot nok til at følge en af hang Formand begyndt 
Plan. Saaledes foreviges Misbrugene hos den ſam— 
me Nation. Paa denne Maade beghndes alt og fuld— 
endeg intet af daarlig Hopmod, fom udbreder fin for: 
dærvelige Indfludelfe til alle Grene i Beſtyrelſen, ſom 
ſtandſer Kulturens Fremſtridt, og ſom ſkulde have 
ladet Nationerne blive flraaaende i deres barbariffe For; 
fatning derſom deres Forſtandere havde beſtandig og til 
alle Tider været lige egenfindige. 
Skulde imidlertid den Yndremmning, ſom man har 
værer faa driftig ar foreflaae Hoffet i Madrit forekom— 
me det forbunden» med Uleiligheder, ſom ſtulde være 
undløbne os, faa funde det dog af fit eger Skisd for; 


kiert at ſee det opnaae. Skibsfarten paa det Spanffe 
Indien er Biffarerne forbuden. Da deres Reeder ere 
ved Ind-og Ud forſelen fritaane fra de Afgifter, ſom 
alle de andre Toldfieder ere. overlæffede med, har Regie— 
ringen frygtet for, at de vilde fane em alt for ſtor 
Overvægt over Monarkiets Underſaatter, ſom ikke nyde 
de ſamme Rettigheder. For diſſe virkſomme Menneſker 
aabner man da Porto-Ricco, hvor deres Konkurrenſe 
ikke vil blive til Skade for Medbeilere, ſom aldrig have 
befattet ſig med den, og ſnart vil denne Øe: blive af nogen 


Vigtighed. Den ſamme Indretning funde udſtrokke fig 


til St, Domingo. | J 








ſkaffe fig en Deel af de Fordele, ſom det vilde være og 
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— vare de Begivenheder ſom frilte 
St. Domingo ved den glimrende Forfat— 
MÅ, i ning, hvortil denne De havde hæver fig? 


— Denne Sej) Der er SKÆL i Hiſtorien, fordi den 
har været Spaniernes Bugge i den nye Verden, glim⸗ 
vrede i Begyndelfen meget ſterkt formedelſt det Guld, den 
leverede, Diſſe Rigdomme toge af med Landets Indfod⸗ 
"fe, fom man tvang til at udrive dem af Jordens Skisd; 
og de udtorredes endelig ganſte, da Naboe-Herne ikke 
mæere forſynede dem med det fornødne til at erſtatte de 
beklagelige Offere for Erobrernes Gierrighed. Af Loſt 
til at aabne denne Rigdoms Kilde paa ny bragtes man. 
paa den Tanke, at tage til Afrika for at hence Slaber; 
men foruden det, at de ikke fandtes ſtikkede til det Ar⸗ 
beide, hvortil man havde beſtemt dem, giorde Over⸗ 
flsdigheden af Minerne paa Faſtlandet, ſom man havde 
"begynde at drive, de. fore Fordele til intet, ſom man ti 
denne Tid havde havt af St. Domingos. Af Negerne å 
Sundhed, Styrke og Taalmodighed fom man pad det 

Indfald, at det var mueligt at bruge dem med Nytte 

ved Avlingen, og man beftemte fig af Nodvendighed til 

at tage en klog Beſſutning, ſom man med mere J—— 
"ning ſkulde have fattet af — i 
Hvad deres Vindſtibelighed tilveiebragte var i Be⸗ 
gyndelſen yderſt lidet; efterdi de vare fun faa i Tollet. 
Femte Karl, der ſom ſaa mange Föyrſter forerraf ſine 
Mdlinger for alt, havde udelutkende overdrager Neger— 
Handelen til en Flanderſt Adelsmond, ſom afſtod ſit 
Privilegium til Genueſerne. Diſſe gierrige Republika⸗ 
nere giorde dette Brug af denne ſkammelige Handel, N 
fom man altid har giort af Monopoliet. De vilde. fælge 
dyrt og de folgte fun lidet. Da Tiden og Konkurren— É 
ſen havde bragt Slaverne til deres naturlige og nødven, 
dige Priis, bleve de flere. Man tan not ſoreſtille fig, 
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at Spaniolen, der var vant til at behandle Indianerne, 
der ere næfien ligefaa hvide fom han ſelv, ſom Krea; 
ture, ikke havde bedre Tanker om diffe forte Afrikanere, 
fom han fatte iftedet for dem. Endnu mere fornedrede 
i hang Øyne ved den Priis, de havde koſtet ham, afholdt 


hans Religion ham iffe fra af giøre dem deres Træer 


doms Aag endnu tungere. Det blev utaaleligt. Diſſe 
ulykkelige Slaver giorde Forſog paa at faae de Rettig⸗ 
heder tilbage, ſom Menneffet aldrig fan afhænde. De 
bleve flagne; men de hoſtede dog denne Frugt af deres 
Fortvivlelſe, at man fiden efter behandlede dem med 

mindre Umenneffelighed. — 
Denne Moderation, derſom man ſaaledes kan kalde 
det Tyrannie, der er bange for Opror, havde gunſtige 
Følger. Avlingen blev: dreven med et Slags Held. 
Lider efter Midten af det 16de Aarhundrede fi Moders 


landet aarlig af fin Kolonie 10 Millioner Pund Sukker, 


en Mængde Farvetræe, Tobak, Cacao, Kaffia, Inge: 
fær, Bomuld, og en for Mængde Huder. Man kunde 
formode, at denne Begyndelfe til Velſtand vilde væffe 
Lyſten og ffaffe Udveie til at bringe den videre, Cir 
Rekke af Uheld, det ene førgeligere end der andet, til⸗ 


intetgiorde diſſe Forhaabninger. 


Dren forſte Ulykke reifte fig af St, Domingos Blot⸗ 
telſe for Menneſter. Spaniernes Erobringer paa Faſt— 
landet maatte naturligviis bidrage til at giøre en De 
blomſtrende, ſom Naruren fyntes at have ved dens Be⸗ 
liggenhed indrettet til et blive Samlingspuũktet for det 
vidtløftige Herredom, der dannedes omkring den, og 
fil at være Oplag ;Steder for dets forffiellige Koloni 
er. Men der blev ganffe anderledes. — Bed Synet af 
de uhyre ſtore Rigdomme, ſom Folk opdyngede iMexi— 


ko eller andenſteds, foragtede de rigeſte Indbyggere paa 


St. Domingo deres Etabliſſementer, og forlode den 


virkelige Rigdoms-Kilde, der er, fan at ſige, paa Jor—⸗ 























par deils is Overflade, for at gaae hen af rode i dens 9 Indvolde 
efter Guld-⸗Aarer, ſom ſnart udtørreg, —— ſogte 
Regieringen at ſtandſe denne lidvandringe Enten ſnoe⸗ 
de man ſig ſtedſe fra Lovene med Behæendighed, seer: 
ogſaa bleve de overtraadte med Feekhed. 
Soagheden, der blev en nødvendig Folge af 
Udfærd, giorde Spaniens Fiender driftige til at plyn⸗ 
dre Kyſterne, der vare uden Forſpar. Man ſaae endog. 
den berømte Engelſte Soemand Frants Drake indtage. 
og plyndre Hoved: Sraden. De Korſarer, der ikke havs 
de ſaa ſtore Krofter, undlode dog ikke at opſnappe 
de Stibe, der bleve expederede fra diſſe Farvande, 
ſom paa den Tid vare de meeſt — i den nye Ver⸗ 
den. Kor at topmaale Elendigheden giorde Caſtillia— 
nerne ſig ſelv til Sserovere. De angrebe kun deres egen 
dations Skibe, der vare rigere ladede, ſlettere beman⸗ 
dede, flettere forſparede end alle andre. Den Vane, 
De vare fomne i med at væbne fig lonligen, for aflevtgs 
ne al være fig om Slaver, giorde dem ukiendelige; og 
den Underſtottelſe, de kiobte ſig af Krigsſtibene, fon det 
bar overdraget, at beſtytte Skibsfarten, gav dem Sikker—⸗ 
hed for at blive uftraffede. i 
Den Handel, Kolonien drev med —— —— 
allene ophielpe den igien, eller i det mindſte afværge j 
dens fuldfomne Undergang; Den blev forbuden. Da 
Den vedblev agtet Kommandanternes Aarvaagenhed, 
eller maaffe endog ved deres Overbarelſe, tog et fortor⸗ 
net og lidet oplyſt Dof den Beſlutning ar ſloife "de fleſte 
faſte Steder ved Søen, og ſammenpakke deres ulykkelige 
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Indvaanere i Oplandene. Denne voldſomme Handling 
bragte Modloöshed i Gemytterne, hvilken Franſtmen⸗ 
denes Streiferier og Nedſettelſe paa Des ane J | 
bragte til hørejte Grad, , 
Ene ſoſſelſat med det. vidtlefrige * * det 
havde opretter paa Faſtlandet giorde Spanien aldrig 
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afſlog endog Unføgninger fra fine Flanderſke Underſaat⸗ 
ter, ſom onſkede færdeles meget at fage Tilladelſe til. 
at opdyrke diſſe frugtbare Lande. Hellere end at ubfætte * 


ſig for at fee Dem drive en Smule Snighandel paa Ky⸗ 


ſterne, gav det fit Samtykke til at lade en Beſiddelſe 
ligge forglemt, ſom havde været vigtig, 59 ſom kunde 


blive der igien. 


Den ſi ldigere i den Sranfte 


Deel af St. Domingo. 


aA 


i —— Kolone, hvis Moderland ikke længere var 
det bekiendt uden af et maadeligt Stib, fom den fi der; 


fra hvert tredie Aar, havde i Aaret 1717 — "18410 
"Beboere af Spanier, Metis'er, Negere og Mulater. 


Deres Farve og Karakter nærmede fig mere eller mins 


dre til Amerikanerne, Enrovæerne, eller Afrikanerne, 


efter den Blanding, der var gaaer for fig med diffe tven⸗ 


de Folkeferds Blod i den naturlige og overgaaende For— 


. ening, fom bringer Arterne og Stænderne hinanden nær; 


mere; thi Elſkoven finder fom Døden Fornøielfe- i at 
blande dem ſammen. Nedſankede i en dyd Orkeslos— 
hed levede diſſe halvvilde Folk af Frugter og Rødder, 
boede i Hytter, havde inter Huusgeraad og for ſtorſte 


Delen ingen Klæder. De faa af dem, hos hvilke 


Doeſkheden endnu ikke havde qualt al Folelſe for Velan— 


ſtæœndighed og Smag for > Bekvemmeligheder, fik Klader 


fra deres Franſke Naboer, hyvilke de leverede deres talri— 
ge Quag, og de Penge, ſom man ſendte dem til 200 
Soldater, til deres Praſter og deres Regiering. Det 


udelukkende Kompagnie, der 1756 blev oprettet i Bar; 


celona for at bringe det døde Sr. Domingo til Live igien, 


- har iffe udrettet noget. Siden denne Øe er 1766 ble; 


ven aabnet for alle Spanſke Søefarere, er dens For⸗ 
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» fatning endnu forblevet den ſamme. Hoad man der 
fan have plantet af Sukker-Ror, Kaffetraer og To; 
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reder 8322 


bats-Planter forflaaer ikke til dens Forbrug, langt fra 


* 


at kunne bidrage til Moderlandets. Kolonien leverer 


aarlig til National Handelen fun en 5 til 6000 Huder, 
og nogle Fode-Varer af faa ringe Værdi, at de fortiene 


neppe at komme i Beregning. 
Alt paa Hen bærer Praget af denne Mangel 9 


Abt St. Jago, la Vega, Seibo og andre 


Steder inde i Landet, der fordum vare ſaa beromte for 


deres Rigdomme, ere nu fun ufle Flekker, hvor intet | 


minder om deres førfte glimrende Forfatning. 


| 
' 
] 
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Kyſterne fremvife iffe noget mere livligt Skilderi. å 


J den fydlige Deel af Kolonien ev den fmale og dybe 
Bugt Ocoa, fom man funde falde en Havn. Det er 


paa dette Sted — hvor Spanierne dog ikke have noget 
Etabliſſement, endffiønt en Saltkilde, ſom er tilſtrek⸗ 






kelig til deres Fornodenheder, ev meget nær derved — 


at de Penge, blive udloſſede, ſom ſendes fra Mexiko J 


Regieringens Udgifter, og hvorfra de blive bragte paa 
Heſte til St. Domingo, ſom ligger fun 15 Mile derfra. 

"Denne Øens beromte Hovedſtad fik længe denne 
Underſtottelſe uden fra lige tilſendt; men da tog Loza— 


. ma, fom ſtyller op paa dens Mure, mod Skibe af 600 


Tonders Drægtighed, — Siden Mundingen af denne 


Flod er bleven næften tilfoppet af det Sand og Steen, 
fom denne Flod træffer fra Biergene, er Byen ikke i 
bedre Forfarning end Havnen, og prægtige Ruiner ere 


alt hvad der er tilbage, Paa Marferne, fom ligge om 


den, ſees fun Tiorne og noget Qvæg. 


En 14 Mile oven for dette Sted løber Floden 
Macousſis, hvori de faa Amerikanſke Skibe lande, ſom 
komme til Hen for at handle. De loſſe deres ringe 
Ladninger ved Hielp af nogle Holme, ſom give en tems 
melig god — SES 
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Sængere borte, altid paa den famme Kyſt, gien— 
nemlober Rumana, de ſtolteſte Sletter, ſom det er mue— 


ligt ar foreſtille ſig. Imidlertid feer man paa et fan 


vidtloftigt og frugtbart Jordsmon kun een Flekke, ſom 


vilde anſees for ynkelig, endog i de Egne, ſom Natu⸗— 


ren havde meeſt mishandlet. 
Det Nordlige af Kolonien føarer til det Sydlige, 
Porto de Mata, hvis Skionhed og Godhed det vilde 


være vanſkeligt at overdrive, feer i fine talrige Viiger, 


feer paa fir rige Jordsmon fun nogle Hytter. 

Jfabelliqve, ſom har et Ffignt Rivier, umaadelig 
fore Sletter, Skove, der ere fulde af koſtbare Træer, 
fremviſer ikke noget mere blomſtrende Syn. 


Med ligeſaa mange eller flere Hielpemidler til Vel: | 


ſtand er Monte: Chrifo fun et Oplagsſted, hvor de 
Engelſke Snighandlere komme beſtandigen for at loſſe 


Fodevarer fra nogle Franſtke Plantager, der ere anlagte 


i Nærheden. Fiendtligheder imellem Hofferne i Lons 
don og Verſailles giøre diſſe Snig-Forbindelſer langt 
"betydeligere, og dette Handels ; Sted faner da en flor 
Vigtighed. Men denne Livs: Bevagelſe hører op i det 
ſamme Hieblik, fom Spanien troer fig forpligter til at 
tage Deel i de tvende rivaliſerende Nationers Trætter. 
Spanierne have ingen Beſiddelſe vefter paa Øen 


"der ganſte er indtaget af de Franſte, og det var forſt 


efter den næfifidfte Fred, at de have tænft paa at ind: 
rette Plantager paa den oſtlige Kant, der i meget lang 
Tid har været tabt ganſte af Siate. 

Planen til at anlægge Aolsbedrifter kunde udføres 
i Sletten ved Vega: Real, der ligger inde i Landet og 


er 80 Mile lang og 10 Mile, hvor den er bredeſt. I 


den nye Verden vil man vanſtelig fiude en Strokning, 
der er mere jævn, frugtbar og vandriig. Alle Ameri— 


fas Produkter vilde deri lyktes fortreffelig; men de£ " 


vilde blive umueligt ar udføre Dem, med mindre man 
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de gamles Saeder, og man beſtemte fig for Samana. 


hois Jordbund, fFiønt fidt ujævn, er meget vel ſtikket til 
den nye Verdens rigeſte Produkter. Den har desuden 


SONS — 


WS i 
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anlagde Veie, ſom endog ——— Nationer end den 
Spanſke vilde ſtrokkes for at paatage ſig. Formedelſt 
diſſe Vanſkeligheder maatte man nødvendig kaſte Hinene 
paa'de vypperlige allerede lidt bebyggede Kyſter, hvor ' 





man vilde have fundet nogle Levnetsmidler. Man var 


udentvivl bange for, at de nye Koloniſter ſtulde optage | 





Det er en 5 Mile bred og 16 Mile fang Halvøe, 


den Fordeel at give, Stibene en let Landins og ſitlker 
Itereane 

J Betragtning af diſſe Omſtaendigheder beſtemte 
de forſe Franſte Omflakkere fig til, at boeſette fig paa 
Samana. De holdte fig der i temmelig lang Tid, ende 
ſtiont deres Fiender vare ſterke i Naboelauget. Endes 


— —— 
— ——— — 


lig mærfede man, at de vare alt for meget udfatte, alt 


for langt borte fra de andre Etabliſſementer, ſom deres 


kation havde paa Øen og ſom hver Dag fif mere Faſt A 





Hed. Man faldte dem tilbage. Spanierne fornøiede 


fig over deres Bortgang, men de beſatte ikke Pladſen, y 


der blev ledig p 


Imidlertid have de dog i vore Dage ſendt nogle 
Canarier derhen. Starten har. giort Bekoſtningen paa 
deres Reiſe, og vadtaget fig Udgifterne ved deres Boe i å 


ſattelſe og Underholdning i endeel Aar. Diſſe — ffiønt , 


kloge — Forholdsregler have ikke frembragt noget godt. 
De nye Kolonifter ere for ftørfte Delen blevne Offere 
for Klimaet, for Oprydnuinger, der ere begyndte uden 


* 
at bruge Forſigtighed, for Udſugelſer af Gouverneu⸗ 


rerne. De, faa af diſſe Fremmede, der have overlevet 


diſſe Ulykker, henſmæegte i Forventning af en ſnarlig 


Dødt. Lader og fee, om de Beftræbelfer, man har 


*Offexret har da fra Spaniens Side ikke været ſtort, ſom 
det har giort ved, i ſidſte Fredſlutning med Branterides 


” 
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giort fig for at biore — blomfirende, habe været 
mere — 75 — 


10. Øen Cubas ——— af —— 


Den Cuba, der er adſtilt fra St. Domingo ved en 


— Kanal, kunde allene være faa god fom et Konge⸗ 
—— Den ev 230 Mile lang og fra 14 til 24 bred, 


Ingen af dens Floder ere ſeilbare. Kunſi 3ril4 gade 


Baade en 2, 4 til 6 Mile op den ſtorſte Del af Aaret, 
Mod Nord funne Havana, Bahiahonda, Maciel, 


Matanza tage mod Krig: Stibe; men de fydlige Ree: 


der Caba, Xaguas, Port: au: Prince, Bayamo, Bacas 


coa, Nipe, Batabano, Trinité forunde fun Koffardie— 


Skibe Adgang. Endſkient Cuba blev opdaget 1492 af 
Colomb, var det dog førf 1511 at Spanierne foretoge 


ſig at erobre den. Diego de Velaſqez kom dertil med 4" 
Skibe, og lagde til Land ved dens oſtlige Pynt. 


En Cacigve ved Ravn Hatuey herſtede i, denne 


Egn. Denne Indianer, der var fød paa Gr. Domingo 


eller Øen Hiſpaniola, havde forladt den for at undgaae ; 


der Slaveri, Hvortil hang Nation var bleven fordømt. 


Ledſaget af de Ulyffelige, der vare ſſupne fra Caſtillia— 


nernes Tyrannie, havde han paa fir Tilflugts-Sted op; 
rettet en liden Stat, fom han regierede i Fred, Der; 
fra var det han lang Veis borte oinede de Spanſke 
Seilere, hvis Nærmelfe han frygtede for. Ved den 


førfte Tidende, han fif om deres Ankomſt, famlede han 


de kiekkeſte Indianere blant hans Underſaatter og Allie— 
rede, for at opmuntre dem til at forfvare deres Frihed, 
men tillige forfifrede han dem, at alle deres Anſtræn— 
gelfer vilde være unyttige, derſom de ikke begyndte med 


at afftaae det fin Andeel af Gt, Domingo. Men i Fran— 
kerigs Hænder allene fan denne fore Øe, rigtigen AIDEt 
vd blive af betydelig — —— 

Overſ. 
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J giere ſig deres Fienders Gud til Ven. Der feer" 


J ham, fagde han til dem, pægende paa et AN fade 
S Guld, ſom han havde ftaaende for fig. Der feer 


JIJ-ham, denne vældige Guddom; lader og 
anraabe ham. 


Dette godmodige og eenfoldige Folk troede ler at 


det Guld, hvorfor der udoſtes faa meget Blod, var 
Evantence Gud. Man fang og dandfede for denne 
ran og kluntede Metal; og man forlod fig paa dens 
Beſtyttelſe. 

Men meer oplyſt og meer mistenkſom end de an⸗ 


dre Cacigqver forſamlede Hatuey dem paa ny. Lad os 


ikke, fagde han til dem, gisre og Regning paa 





SLS —— 


nogen Lykke, faalænge fom Spaniernes Gud 


er iblant og. Han er vor Fiende ligefaa 
vel fom de. De opføge ham allevegne og. 
nedfætte fig der, hvor de finde ham. Dy⸗ 
beft i Jorn vilde de dog opdage ham, 
Derſom J endog vilde nedfluge DNS (futvet 


De dog vode med deres Hænder I eders Ind: . 


volde, for at hente ham herud. Der er fun 


9 


paa Havets Bund, han fan undrages fra | 
deres Efrerføgninger. Naar han ikke mere 


er iblant og, ville vi udenrvivl blive for: . 
glemte af dem. Strax blev alt det Guld, man 


eiede, faftet i Søen. 


Imidlertid faae Indianerne Spanierne fomme 


nærmere. Flindterne og Kanonerne, diffe frygtelige 
Guder, adfpredte med deres tordnende Bulder de Vilde, 
fom agtede at modfætte fig dem. Men Hatuey funde 
famle dem igien. Man roder om i Skovene, man fin; 
der ham, griber ham, dømmer ham til at brændes. 


— ——— 


Bunden til Pelen paa Baaler, ventede han fun paa 


at ſee det anſtukket, da en barbariſt Munk traadte til, 
foreflog ham Daaben, og talede om Paradis, Er 


K N; 





— | 
i a 


Korſet befudlet med Menneſke⸗Blod, men WVelaſqvez 


fremmet ſaameget. Snart blev hele Øen fun en Ud; 


11. Cubas Bigtighed, Regieringsform, Folke⸗ 


FA i , — — * 
så . ves 
£ (| 


— 
der da Spanier i dette Glædens Sted, ſasde 
Caciqven til ham. Ja! ſagde Misfionæren; men 

fun gode. Den befte er der intet ved, fagde 
Hatuey, og jeg ſkitter iffe om at fomme' 
paa et Sted, hvor jeg ſkülde frygte for 

at treffe en enefte af dem. Taelhikke mere 


fil mig om eders Religion, men lad mig 
døe. ; | lide j | 
Caciqven blev brændt, de Kriſtnes Gud forhaanet, 


fandt ingen flere Fiender for fig. Alt underkaſtede ſig É 
uden Modſtand, og dog overlevede Nationen fun'en | , 
fort Tid Tabet af fin Frihed. I diſſe Gruſomhedens 
Tider, da erobre var fun at ødelægge, bled en heel 
Deel af Cubas Indbyggere nedſablet. Endnu flere 
endte deres Liv i Guld; Minerne, endſtiont de ikke 
fandtes overflødige nok til at blive bearbeidede længe. 
Endelig fuldførte Smaafopperne — denne Gift, ſom 
Den gamle Verden har bibragt den nye til Giengield for 
en endnu grueligere — hvad de andre Plager havde - 


orken. 


mængde, Avlsbedrifter og andre Forarbeidelſer. 
k 5 i 


For ſin Opkomſt igien havde den Soemanden Ala⸗ 
minos at takke, ſom var den forſte, der 1519 gik 
igiennem Bahama-Kanalen for at overbringe Kaͤrl den 
ste de forſte Tidender om Cortes's Fremgang. Det 
varede ikke længe førend man indfaae at der vilde være 
Den bekvemmeſte Vei, ſom de Sfibe, der toge fra Me: 
vifo, kunde tage for at gaae til Europa, og i denne 
Anledning anlagde man Havana. Nytten af denne. 
Havn udſtrakte fig fiden til alfe de Skibe, der erpederes - 
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des fra —— og Porto; — Alle Woee Så 


der og biede paa hinanden, for ſamlede at komme med 
mere Bram eller Sikkerhed til Moderlandet. De uhhre 


Udgifter, fom under deres Ophold giordes der af de 


Serfarende, der fom ladede med Verdens rigefte Stat: 
te, bragte en umaadelig Hob Penge til denne Bye, der 


eller længere fraliggende Landébyer, ſom— ſtkaffede den 


Fodemidler. Paa denne Maade fif Cuba) rioget Leve; 
Grof, medens de andre Øer, fom ſtode under det famme 


Herredom, forbleve i den ufelhed, hvori Erobringen 
hadpde nedfænfer dem. 


For ar fremffynde dette Etabliſſements ale for 


" feendrægtig Fremſkridt, oprettede man 1735 et eget 


Selſkab. Dette nye Selffabs ; Kapital beftod af en” 
Million bare Piaſtre eller en 1,125,000 Rigsdaler. 
Det- blev deelt i 2000 Aktier, hvoraf 100 tilhørte. 
Kronen. Dets Privilegium var udelukkende. Det Å 
» havde Faktorer i Cadir, men Cuba ſelb var Sædet for Å 


— | 


Saa langt borte fra Moderlandet befattede Direk⸗ 
teurerne ſig kun med deres egen SALG De begik 


utallige Snyderier, og” det Selffab, hvis Tarv dg 
ledede, befandt fig. efrer 25 Aars Forlob faa aldeles 
Ødelagt, at det ikke mere var der mueligt, ar fortfætte 
dets Operationer. Regieringen tillod da nogle Kiob⸗ 


marnd at føre denne Handel, og 1765 aabnede man 


alle Spanier en Befiddelfe, ſom aldrig burde have 
varet lukket for dem. ; 


Én Gouverneur, ſom fører Navn af General J 
Kapitaine, foreſtager —9 Tiden Kolonien. Han afs 
gior alt hvad' der. henhører til det civile og militaire, 
men Pengevaeſenet befiyreg af en Intendant. Øvrig» . 


heder, hvis Domme funne underkiendes af Overretten 


—8 


J 





Å 
É 


i 


ſelv var nød til ar udgive en Deel deraf i de fortere 


Lg 


Å 
fi 


— 








ng 
paa Gt. Domingo,” pleie Retten i de 18 Diſtrikter, 
hvori Øen ev inddeelt. | 
Det er Byen Cuba 

vitel har fir Sæde. Hvoerken de eller de andre Meds 
lemmer af Kierefiet oppebære Tienden. Ligeſom i den 
øvrige: Deel af den nye Verden tilhører den Kronen, 
men paa: famme Maade fom andenftedg, uden af være 
Hielpekilde for Fiſtus. — Kolonien tæller 23 Nonnes 
Kloſtere, hvis Eiendele blive efrer en meget billig Fur: 
dering anſlagede til noget over 3 Millioner. J denne 
Beregning ere de Kapitaler ikke indbefattede, ſom til— 
hore Ordenen St. Jean de Dieu, der ere beſtemte til 
Gave for det Almindelige. — * 
Bornene finde en god eller ſlet Opdragelſe i de 


fleſte af Kloſterne. Der ev endog, fiden 1728 i Da: 


vana et Univerfiret, ſom har henved en 8005 Rigédas 
lev i Indkomſter og iffe engang 200 Studerende. 
Nitten Hoſpitaler findes der adſpredte paa Øen, 
og der, ſom andenſteds, er man iffe enig enten om 
Nytten eller om den beſte Indretning af diſſe Stiftelſer. 


JBeſtyrelſes Faget er følgelig alt endnu tvivlſomt, og 


de Emner, ſom vedrore Menneffeflægtens Vel, ere 
maaſkee de, ſom ere blevne mindſt oploſte. 


De formeentlig kultiverede Lande paa Kloden ere 


opfyldte med dovne Menneffer, ſom finde der behageli— 


gere at udrekke Haanden paa Gaderne, end at betiene 


fig af deres Arme i Varkſtederne. Sikkerlig er det ikke 


vor Henſigt at hærde Hierterne, men uden mindſte De; 


tænfning tar vi erflære, at diſſe Uflinger ere ligeſaa 


mange Røvere af den virkelig Nodlidende, og af den, 


der ræffer dem Haanden, giør fig til deres Medſtyldige. 
Bekiendtſtabet med deres Skinhellighed, deres Laſter, 
deres Liderlighed, deres Nattefviir cvakker den Medli— 
denhed, man ſtylder den virkelig Trengende. Det 
ſmerter viſt nok at fFille en Borger ved fin Frihed — 


* hvori Biſkopen og hang Ca⸗ 
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Sy enefte, han eier — og —— hans Elendiohed med 
Fængſel. Imidlertid er den, der foretrækter en Bet⸗ 
lers foragtelige Forfatning for et Tilflugtsſted, hvor 
han vilde finde Føde og Klæde ved Siden af Arbeide, et Å 
Starn, ſom maa bringes dertil med Magt. Der ere 
"mange Lande, hvor man af en ilde forſtaaget Medliden⸗ 
heds Folelſe ikke indeſlutter Betlere af Profesſion. Be: | 
ſtyrelſen i diffe Lande vifer deri mere Menneſtelighed HS ] 
Oplysning. 
Maen foruden Betleriet, ſom fodes af Hang til 
Dovenffab, maae der være utallige Fattige allevegne, 
hvor der ere utallige Menneſter, der have fun deres to 
Arme at fætte mod Neden. For alle diffe UlnÉtelige er VR 
en Sygdoms Dag en Mangels Dag. Enhver Olding 
er en Fattig, Enhver Krøbling ved Tilfælde eller Ilde— 
tilredet af Naturen er — ung eller gammel — en Fats 
tig. Enhver Arbeidsmand, enhver Soldat eller Mar 
tros, ſom er ude af Tieneften, eller ude af Stand til at 
tiene, er en Fattig. Fattigdom føder Fattigdom af 
fig, var det endog fun ved den Umuelighed, der er den 
Fattige, at give fine Børn noget Slags Opdragelfe 
"eller lade dem lære noget Haandværk. En for Ilde⸗ 
brand, en Overfvømmelfe, en ſterk Hagel, en fang og 
ſtrang Vinter, en fmitfom Sygdom, en Dyrtid, en 
Krig, ſtore og pludfelige Nedfærtelfer i Indtægter, Bal "Vi 
liter, flette, — undertiden endog gode Finantsopera⸗ 
tioner, Opfindelſe af en ny Maſtine — alle de Aarfas 
ger, ſom fFille Folk ved deres Indkomſter og pludfeligen 
ftandfe eller formindſte Dagleier-Arbeidet, HDETÆELE f 
"tet Øieblif en utrolig Mængde Fattige. v 
Hvem ere imidlertid alle diffe Ulykkelige, der uſtyl— J 
digen og maaſkee ved der Uretfærdige i vore Grund: 
Love, blive bragte i en uundgaaelig Armod? Gavngis— Å 
rende Menneffer, der have dyrke: vore Jorder, tilſtaa-⸗ 
"ret vore, Gtene, bygget vore Boliger, opfoftrer vore 
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Born, gravet vore Gruber og Steen; Miner, forføaret 


Fadernelandet, underftøttet Snillet, gaaer Vindſtibelig— 
heden til Haande i alle dens Grene. 


For at komme diſſe intereſſante Subjekter til 


Hiclp, har man opfundet Hoſpitaler. Men opfylde 
diffe Stiftelfer Henſtgten med deres Oprettelſe? Næften 
allevegne have de en Mængde moralſke og phyſiſke Feil, 


fom i deres nutidige Forfatning bringe deres Gavnlig: 


hed i Toviol. 39 
Enkelte⸗ for en fort Tid — givne Underſtottel— 
for, der klogeligen bleve fordeelte af Regieringen i al— 
mindelig Folke-Nod, vilde maaſkee være bedre end Ho⸗ 
ſpitaler, der for ftedfe bleve underholdte. De vilde 
forefomme Betleriet, ſom Hoſpitalerne fun nære. Diſſe 
de Ulykkeliges Tilflugtsſteder ere næften allevegne aflagte 
med Gaver i fafte Grunde. Denne Art Ciendom er i 
Forvaltningen underkaſtet alt for megen Indvikling og 
Uredelighed; det den giver af fig, alt for mange For; 
anderligheder. Forſtanderne for dem ere det for beſtan— 


dig, desaarſag kiolnes Jveren. Hang til Snyderi,og ” 


Jux eller i der mindſte Skiodesloshed træder i dens 
Sied.  Diffe hellige Fideikommiſſer ende fædvanligen 
med at blive Levebrød for dem, ſom foreftaae dem. 
Diſſe Stiftelſers Beſtyrelſe er næften altid en Hemme— 
lighed for Regieringen og Publikum, medens inter vilde 
være ſmukkere og nodvendigere end. af lade den komme 
for Dagens Lys; den er vilfaarlig, ffiont alle enkelte 
Poſter behøvede at ſtage under det ideligfte og frængefte 
Tilſyn. dan taler om det Plynderi, der gaaer for 
fig i Fyrſternes Paladſer. Der retfærdiggiøre i det 
mindfte Pragten, Overflodigheden, Etiketterne, ſom 


udgisre Tronernes blendende Glimmer, paa en vis 


Maade Forødelfen, da man veed,” af hvor der er Høi; 
hed, der vif blive Misbrug. Men i Hoſpitalerne fin; 
des der endnu mere Underſleb, og diffe ere dog de Fatti⸗ 
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ges Boliger, de Fattiges Eiendom, alt burde der minde | 
om Orden og Sparſomhed, alt magtte der giøre diſſe 
Pligter hellige. DOF! fom foreſtage diſſe Tilflugtsſte— 
der, gisre J eder ſtyldige i Skisdeslsshed, maae eders 
Hierter være iiskolde; men tilßede J eder Juxerier, 
hvad Navn ſtal man da give eder? Man maatte næften 
friſtes til at ønffe eder følede i eders eget, Blod ogs 
Dynd. PISSE SU 
De phyſiſtke Feil ved vore Hoſpitaler ere endnu. 


7 mere beflagelige end de moralſte. Luften er der forder⸗ 
vet af tuſende Aarſager, hvoraf en omfiændelig Opreg⸗ 
nelſe vilde bringe vore Sandſer i Opror. Man domme 


derom af en eneſte uomtviftelig Erfaring, En 300 
Menneſter indfluttede i et Rum af omtrent-en Conde 
Land frembringe ved deres blotte Uddunſtning en Dunſt— i 


. Freds af 60 Tommer i Hsiden, ſom bliver ſmitſom, 
derſom den iffe ved Bevægelfe forfriſtes. Alle de Per⸗ 


ſoner, der beſtandig ere ſyſſelſatte med at betiene de 
Syge, blive blege og næften almindelig angrebne endog 
fom friffe af en Snig⸗Feber, fom har fit færegne Preg. 


Hoad maa ikke Virkningen af den ſamme Aarſag blive 
paa den, ſom befinder fig ilde. Man gaaer helbredet 

for en Sygdom ud af Hoſpitalet og man fører en anden 

med fig derfra, Man fommer der fun langſomt til 

Helbred igien. Hvormange ffadelige Skiodeslosheder! 
hvormange ſtadelige Feiltagelfer ! "deres Hyppighed 

gvæle Naget. 

J Hotel Dieu i Paris og i Bicetre omkomme hver 
femte og ſiette af de Syge. IF, Hoſpitalet i Lyon hver 
ottende og niende. SETS — 

O Du! ſom, nedſtammende fra Europas forſte 
Trone, har giennemreiſt dets fornemmeſte Lande med 
Torſt efter at kiende, og viſt nok med Begierlighed efter 
at arbeide paa dit Lands Vel, ſtig os, hvor for din 


— 


ve 


Gyſen blev, da Du i et af vore Hoſpitaler fane 7tilg 
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Soge ſammendyngede i een Seng, alle Sygdomme 
blandede, alle Uarfager til og alle Grader af Liv og 
Dod fåmmenhobede, en Ulyffelig udſtode Smertens 
giennemtrængende Skrig«ved Siden af den, ſom udgav— 
fir fidfte Suk, den døende ved Siden af den Døde — 
alle ſmittende, alle forbandende hinanden, Siig os, ; 
hvorfor Du iffe fatte din unge, din ømme Soſters, vor 
Dronningé Indbildning Arbeide ved at fremſtille dette 
Skilderi for hende? Viſt nof vilde hun være bleven 
rort deraf, Hun fulde have bragt fir Hiertes Beva⸗ 
gelfe for fin Wgtefæelle og hendes Taarer ſtulde have 
bedet for de Unkkelige. Hvor arvardigt at gisre faar 
dant Brug af Skionheden fl. — —— Ar 
Saa er da Menneffenes Bevarelſe, Vaagen over 
deres Dage, Bortfiernelſe af Elendighedens Gyſelig⸗ 
heder fra dem en af Regieringerne endnu. faa lidt 
udgrandſtet Videnſkab, at endog de Stiftelſer, ſom de 
ſynes at have oprettet for af opnaae denne Henſigt, 
frembringe den modfatte Virkning. » Cr: forunderligt 
Misgreb! ſom den af vore Philoſopher itfe vil. for— 
glemme, der engang kommer til at rive den vidtlof— 
tige Afhandling over de kultiverede Nationers Barbarie, 
Steenhiertede Menneffer have ſagt, at for at af⸗ 
værge den allerede alt for fiore Formerelſe af dovne, 
ueftertænffomime og laftefulde Menneſker, maatte de 
Fattige og Syge ikke behandles vel i Hoſpitalerne. 
Viſſelig kan man ikke negte, et dette gruſomme Middel 
jo er bleven ført i Brug med al fin Voldſomhed. Men 
hvad Virkning har det dog frembragt? Man har dræbt 
en Mængde Menneſter uden at forbedre noget. , 
Kan vere at Hoſpitalerne opmuntre Dovenſkab 
og Liderlighed, men derſom denne Feil er væfentlig for? 
Det er Keiſer Joſeph 2 og Dronning Maria Antonnette, 


hev omtales.” Man ekindre hvor flænge det er ſiden For— 
i MAbtev ert (brev, 43 —Overſ. Anm. 
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bunden med diſſe Stiftelſer, maa man arbkibe derpaa. 
Vi lade Hoſpitalerne vedblive, men vi fyffelfærtes. med, 
ved almindelig Velſtand at formindffe Mængden af de 
Ulykkelige, fom blive tvungne til af tage deres Tilflugt 
til dem. Man anviſe dem i milde Stiftelſer til ſiddende 
Arbeide, men ſtraffe Dovenffaben, man belonne Fliden. 
8 Henſeende til Syge, da pleie man dem, ſom Men⸗ 
neſter bør pleies af Menneſker. Fadernelandet ſtylder 
dem denne Hielp enten af Retfærdighed eller Fordeel. 
Ere de gamle, have de gavnet Menneffene, de have 
fat andre Borgere i Verden, eve de unge, funne de end; 
miu fomme tilat gavne den, de kunne blive Stamme til 
Ø en ny Slægt. Endelig ere de engang antagne i diffe 
Ki Goddadighedens Tilfdugrsfteder, da udøve man mod dem 
den hellige Gieftfrihed i al fin Udſtrekning. Jo ſuur— 
fittigere Karrighed, jo flere mordiſte Beregninger, 
| Debør der finde den Hielp, ſom de vilde have fundet i 
deres Familier, derſom deres Familier havde bære 
Stand til at tage imod dens, >» — RL 
Denne Man er ikke uiværffættelig, den vilde ikke 
engang være koſtbar, naar kun bedre Anordninger, 
Naar en mere garvaagen, mere oplyſt og frem for alt en 
. menneſtekierligere Beſtyrelſe faaer Forfædet i diſſe Stif— 
1 telfer. Forſog dermed giøres for Tiden med Held uns 
der vore Pine ved Madamme Neckers Omhue…… Me; i 
dens hendes Mand arbeider mere i det fiore paa at for; f 
mindſke Antallet af de Ulyktelige, ſyſſelſatter bun, fig 
med enkelte Ting, ſom kunne lindre dem, der ere det, ø 
Hun har nyelig i Forſtaden St. Samal oprettet et 
Pleiehuus, hvor te Syge — liggende hver for. fig og 
pleiede, ſom de vilde blevet det afen sm Moder — toſte 
en Lrediedeel mindre end i Paris's Hoſpitaler. lidlæng 
dinge! ſom ere blevne Medlemmer af Nationen ved den 
meeſt fortienſtlige af alle Raturalitafivner, ved Der guve, å 
De giøre den! JXdrimodige Wytepar | jeg drifter mig 
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til at hævne Dem, ſtiont endnu levende, ſtiont omgiv⸗ 
ne med en høi Poſts Anſeelſe, og jeg er ikke bange for, 
at man ſtal beffylde mig for Smiger. Jeg troer, af 


jeg har givet Beviſer nok paa, at jeg iffe kiender til at 
frygte eller ſmigre den mægtige Laft, og jeg har derved 
erhverver mig Ret til art hædre Dyden aabenlyſt. 

Give Gud, af denne lykkelige Prøve, ſom vi her 
have omtalt, maatte medføre en almindelig Forbedring 


i Hoſpitalerne, der ere fliftede ved vore Forfædres Wdel⸗ 


modighed! Give Gud, at en Stiftelſe faa ſtion maatte 
tiene til Mynſter for dem, | ſom en øm Medlidenhed, 
ſom Begierlighed efter at udfone en overmodig Pragt, 
ſom en velgiørende Philoſophie funde engang give de 


Slagter, der fulde komme efrer og, Sind til at opret⸗ 


te! Dette mit Hiertes Ønffe omfarter den hele Klode; 
thi min Tanke har aldrig andre Grandſer end Vadens, 
naat den fyffelfærter fig med mine Medmenneſkers Bel. 

J Menneffeflægtens Medborgere! forener eder alle med 


Sj der gielder eder alle. Hovo har fagt eder, at ingen 
af eders Forfædre er død.i et Hoſpital? Hoo har lovet 


eder, at ingen af eders Afkom ſtal døe i diſſe Elendighe— 
dens Tilflugtsſteder? Er vel en uventende Ulykke, ſom 
kunde bringe eder ſelb i dem, uden Exempel? ——— 
derfor eders Onſker med mine. | 

Tor at komme tilbage til vort Emne —— ſaa 
tæller Øen Cuba efter Mandtallet 1774 — 171,628 
Perſoner, hvoraf fun 28;,766-ere Slaver. Folkemang⸗ 
den maa endog være lidt betydeligere, efterfom en vel; 
grundet Frygt for nye Paalæg har maattet hindre Neiags 
tigheden i Unmældelferne. 


Man. finder ikke fynderlig andre Haandverker pan 


Den, end de af førfte Nødvendighed. De drives af 


Mulatterne eller de frie Sorte, og ere meget ufuldkomne. | 


Blot Snedker-Arbeidet er blever bragt til en mærfelig 
See Grad. 














"aa 


jr 


, k k: ** —* — i CS SORG 


N 


336 — 
* 

Andre Mulatter og andre Sorte dn — 

midlerne tilat grog, De beftaae i nogle af den nye 
WVenrdens Frugter og nogle Bælgfrugrer af den gamle 
Verdens; i Mais og Maniok, hvis Forbrug har taget af, 
* efterhaanden ſom den frie Skibsfart har nedſat Priſen 
paa der Meel, der bringes fra Spanien eller Mexiko, under⸗ | 

tiden ogfaa fra Nord ;Umerifa; i Cacao, ſom er tenmes 
Ng lig godt, men af faa liden Mængde, ar man aarlig maa" 
; hente mere end 2000 Sentner deraf fra Caragoe eller 
Guayaqpil; i talrige Hiorde af Ørne og foruemmelig 

af Svin, hvis Kied er i Almindelighed hidindtil blever, og 
vil altid blive foretrukket, med mindre Faarene, ſom man. 
nylig har indført pan Øen, ville engang faa der tilſideſat. 
Alle diffe Kreature vanke om paa Græggange, hvoraf 

hyver har fire eller i mindſte to Mile i Stsrrelſe. Der 
- feer man ogſaa Munleſler og Heſte græffe, ſom ma 
burde formere endnu mere, efterdi Antallet paa dem 

1, for Tiden iffe fritager FolÉ fra at forſtrive en for 

Mængde af dem fra Faſtlandete. 

g De Fødevarer, der er beſtemte til Udfører, J 
de flefte Slaver i Arbeide. Fra 1748 til 1753 frem⸗ 
bragte diſſe ulykkelige Menneſkters Arbeide aarligen for 
Moderlandet fun 18,750 Sentner Tobak, ſom ind» 


Æt: 
— —— 





bragte i Europa J9 250,000 Rolt. 
173, 800 Sentner Sukker, ſom ind⸗ fx. 
bragteen  ; Ø ,670,000 — 
1569 Huder, ſom indbragte en 30,000 — 
og i Guld og Solv É J 230,000 — 


…— — —— — — 


Af denne hele Summa paa en 1 80,000 Rolr. 
tilhørte Tobakken ailene Regieringen, alt der obrige 
var for Handelen. Ø 

Siden denne Tid har Forarbeidelſerne taget meget 
fil, imidlertid havde de dog ikke (da Forfatteren ſtrev) 
endnu tager far paa Indigoen og Bomulden, ende 
ſtiont de vore af fig felv paa Den, — ra REE 
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Kaffeens Dyrkning, der for kort ſiden er bleven 
indført, har endnu ikke giort betydelige Fremſkridt. 


Man vil ikke ſee den tage til, Spanien forbruger kun 


lidet af dette Produkt, og alle Europas Handels— 
Steder ere og ville længe blive alt for vel forſynede ders 
med. Om Voret maa man giøre fig bedre Haab. 

. Da Florida blev i Aaret 1763 afftaaet af Hoffet 
i Madrit til Hoffet i London, flygtede de 5 til 600 


Uflinger, ſom vegeterede i dette Land, til Cuba og bragte . 
nogle Bier derhen. Denne gavnlige Inſekt traf ud i 


Skovene, fatte figigamle hule Træer og formerede fig med 
en Hurtighed, ſom ſynes utrolig, Snart famfede Kos 
lonien, fom forhen fiøbte meget Bor til fine religieuſe 
Høitideligheder, nof, faa vel til dette andægtige, fom 
til andet Brug. Den havde lidet tilovers 1770 og 7 
Mar derefter udførte man 7150% Sentner til Europa 
og Amerika. Dette Produkt maa nødvendig formere fig 
under em Himmelegn og paa en Jordbund, fom ere den 
lige gunftige; paa en Øe, hvor Kuberne give 4 Gange 


Hoſt om Aaret, og hvor Svermene følge uafbrudt paa 


hinanden. 
Toobakken er et af Cubas bigtigfe Produkter. Ens 
hver Hoſt giver omtrent 55,000 Sentner. Endeel 


bliver forbrugt i Landet ellev gaaer ud i —— Re⸗ 


gieringen lader aarlig kiobe til ſine Eiendele i den gamle 
og den nye Verden, hvor den ligeledes driver Monopol 
dermed, 46,750 Sentner, hvis Priis afvexler med 
dets Beffaffenhed, men ſom det ene i der ander kommer 
den paa en 10 Ridsdaler Sentneret, faa.at Kongen 
aarlig for denne Artikel allene udgiver en 0 450 
Rigsdaler paa Øen. 

Den Fremgang, Tobakkens Dyrkning havde giort, 
ev fort fiden bleven frandfet paa Cuba. Man har end? 
og ladet denne Plante oprykke i nogle Difrifter, hvor 
den vorede mindre heldigt, Miniſteriet har ikke villet, 

III Del, Re : 22 
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at hvad der høftedeg, blev bragt videre end til Monar⸗ 
kiets Behov. Det hav udentvivt været bange for, at 
"Fremmede, ſom havde kiobt Produktet i Blade, ſkulde 
hemmeligen indfore det i dets Provindſer efter at de 
havde forarbeidet det. Man har troet, at Koloniſter— 
nes eened vilde være nyttigere anvendt paa 


Sukkeret. 
Denne ſpiſelige Vare var kun lidet bekieudt AD 
WE: den nye Verdens Opdagelſe. Den er gradeviis bleven 


Formaalet for en umaadelig Handel. Spanierne vare 
nødte til ar kiobe det af deres Naboer, da de endelig falde 
te paa at fordre det af Cuba. Moderlandet faner aars 
ligen fra 200 til 250,000 Sentner halv hvidt og hap, 
raat. Der er iffe alt hvad dets Beboere kunne for: 
"Bruge deraf, men de ville blive fritagne fra at tage 
deres Tilflugt til fremmede Handelsſteder, naar den— 
ne Avlings Art bliver drevet ligeſaa ſterkt paa det ov⸗ 
rige af Hen, ſom den allerede er bleven det paa CLAN 
vanas Grund, SAN 
Forend 1765 fif Cuba aarligen fun en 3 til 4 ſtore 
Skibe, der gif fra Cadix, og de Fartøier, ſom efterat 
have, giort deres Salg pan Faſtlandets Kyſter, kom 
dertil for at ſoge en Ladning, ſom de ikke havde, fundet i 
Vero-Cruz, Handuras eller Carthagena. Den mang⸗ 
lede da ofte de hødvendigfte Ting, og den maatte da 
vel forſtrive ſig dem fra dem af dens Naboer, ſom 
den havde oprettet Snighandel med. Da Toingſlerne 
ere blevne formindffede, har Antallet paa Expeditoner⸗ 
ne formeret Produkterne, ſom igien have —— 
farten. 
Aar, 1774 kom der fra Spanien til Kolonien 101 
Skibe, fom bragte Meeh, Vine, B&Brændevine, og alt 
hoad der er nodvendigt for et ſtort Ctabliffement, og 
førte alle de Fødevarer derfra, fom bed en bedre Ind⸗ 
— J Fermi vare voxede der. 
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Samme Aar ſik Cuba paa BOM NR Fartsler 
Riis og Tommer til ſine Sukker-Kaſſer fra Loviſiana; 
Meel, Bælgfrugter, Korduan og Kobber fra Mexi— 
fo; Oxne, Muuleſler, Cacao fra de andre Egne i 
dette ſtore Faſtland; og fra Porto: Ricco 2000. Sla— 
ver, ſom man der havde ſamlet. 


Diffe Skibe fra den gamle og den nye Verden 


havde ikke Valget af, de. Havne, hvor det funde være 
dem gavnligſt at føge til. De vare forbundne til aft 


loſſe deres Ladninger i Havana, Porte au; Prince, Cuba, 


Trinité, de enefte Havne, hvor man har indført Cold 
ſteder. Det er kun Fiſkerbaade og Kyſtfarere, ſom det 
er tilladt at ſoge alle Reeder uden Forſtiel. 


En Mand, ſom for Tiden * gior Spanien Ære, 


og fom vilde være en Åre for hvilfen Nation det maatte 
være, Sr. Campomanes fi figer: ar Indtagten af Told: 
ftederne, ſom førend 1675 aldrig havde overfteget 
118,000 Rigsdaler, ftiger for Tiden til 335,000 Rigs⸗ 


daler; at Moderlandet træffer fra Kolonien i Metaller en 


1,690,000 Rigsdaler i ſtedet for en 333,000, fom det 
fordum fik. Der ev til Fordeel for Friheden en Grund 


fole. 
De Paalæg, der hæves paa Cuba eller id det mind; 
fte de, der gaae ind i Statens Kaffe, GARE 
overſtige ikke em. 506,000 Rolr. 


og for Tobak udgiver Regieringen 


aarlig paa Øenen | os 1470,000, — 
til Feſtningsverkernes Vedligehol⸗ 


delſe en ⸗ 280,000 — 


til de ſedvanlige Befætninger hen; 
ved en ' : $ DEAD 80 


* Man erindre fig. at etutteren rev før 15 Mar ſiden. 
O. 3, 


mere, hvis hele Vægt det er at ønffe, man — 
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ie Øg til Ssevæfenets Bormsdenper 
der en” ⸗ 786,000 Rolr. 
Træer af et Slags Ceder, der ev ſtikket til Skibs⸗ 
bngning, fFiulte Kolonien, uden at man nogenſinde 
havde tænft paa at giøre Brug af dem. Endelig 
å anlagde man 1724 Varfter, hvorfra der til nærværen; 
de Tid er udløbet 858 Sfibe eller Fregatter. Dette. 
Anlæg holder fig, uagtet man feer fig bragt til den 
- Nødvendighed, at tilføre Jern og Tovverk, fom en 
iffe har til diffe SÉibe, uagtet den Vane, man fiden- 
1750 hav faaet, fra det nordlige Europa at tilføre de 
Mafter, fom man forhen, men af en ringere Beſkaffen⸗ 
hed, hentede fra den Mexikanſke Bugt. B 
KVL Den &lotille, fom var beftemt til at venfe de Svans | 
ſke Kyſter fra Smuglere og Søerøvere, og ſom uden for 
Krydstogs Tiden faae i Vera-Cruz, blev ophævet 1748. 
Dens Vir kſomhed varbleven overflødig, ſiden Regieringen 
havde taget den Beſlutning, at lade en meer eller lite 
dre betydelig Soemagt beftandig ligge ved Cuba: " J 
Freds; Tider tilføre diffe Stibe Derne, Cumana, Lovi⸗— 
ſiana de Gummer, der ere beftemte til diſſe forſtiellige 
Etabliſſementers Fornsdenheder; hemme, det meſte 
mueligt, —— og giore deres Herres Navn 
reſpekteret. JKrigstid beſkytte de Deres Nations Søe: | 
farere og Territorium. bå 
Havana, hvor man bygger dem, har nyligen ved: 
Av. Marqvié de la Torres Omhue faaet Bekvemmelig— 
heder, og Prydelſer, ſom man længe forgiæves havde 
É ønffet der. Denne virkſomme Gouverneur har forſtaf⸗ 
fet den en ſmukt deforeret Sfuefpil Sal, tvende yndige - 
Promenader, bekvemme Kaſerner; og dens Territorium 
fem meget vel anlagde Broer. Diſſe til Nytte og til 
Fornøielfe giorde Indretningr have ikke koſtet Byen ſtort 
mere end en — Rigsdaler. 
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12. Hoori beftane Cubas Feſtningsverker? 


Hyvilke ere de andre denne Des Forſvars⸗ 
midler? 


[4 


Na terihgen har fra 1463) til 1777 — til 


de Fæftningsværfer, hvormed Stedet er blever omgivet, 


en 4,600,000 Rigsdaler. Diſſe Varker ere blevne 
opførte af 4,198 Sorte; af 1,500 Forbrydere, form 


Spanien og Mexiko ere blevne renfede for; og af nøgle i 


' frie Menneſter, ſom ikke have kaſtet Foragt paa dette 


Arbeide. 
Havnen er en af de ſkkkreſte i Verden. Hele 
Verdens Flaader kunde til een Tid ligge for Anker deri. 


J dens Indlob ere der Klipper, hvorpaa de Skibe 


ufeilbarligen vilde ſynderbrydes, ſom driſtede ſig til at 
afvige fra Midten af Lobet. Den forfvares af Fortet 


Morro og Kortet de fa Pointe. Det ſorſte af diſſe 
Kafteller ligger faa hoit over Havets Vand: Slade, at 


af beffyde det. Det andet har iffe ſamme Fordeel, 


omen man vilde iffe kunne fanonere det, uden paa en 


faa ſmal Kanal, at de Fieffefte Beleirere aldrig vilde 
udholde Morros talrige og frygtelige Artillerie. 

Havana fan altſaa ikke blive angreben uden fra 
Land⸗Siden. En 15 til 16000, Mand, fom er den 


ſtorſte Magt, det ev mueligt at bruge til dette Foreta⸗ 


gende, ville iffe være i Stand til af indſlutte afte Bær; 


kerne, fom have faaet er umaadeligt Omfang. Man 


maatte vende fine Beftræbelfer mod den høire eller ven; 
fire Side af Havnen, enten mod Byen efler mod For; 
tet Morro. Beſtemmer man fig for det fidfte, vil Land; 
gangen være let at giere en Miil fra Forret, og uden 
Befværlighed vil man komme det i Sigte paabekvemme 


Veie, giennem Skove, der ville ſtiule Marchen, og giore 


den ſikker. 








det vilde være umueligt, endog for Skibe af forſte Rang, 
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Den forſte Vanfelighed vil være at fane Band. 
Det ev dræbende i Omegnen af den Leir, man maatte 
vælge fig. Van vil blive nød til at hente det drifter 
ligt med Chaluper i en Afſtand af tre Mile. Man 
vil ikke kunne forfaffe fig det uden ved at fomme Mand: 
ſteerk paa den Flod, hvor det allene fan faaes; eller 
ved at efterlade fig der et forffanfet Korpé, ſom langt 
fra Leiren, overladt til fig ſelb, uden at blive un: 
derſtottet, vil beſtandig ſtaae Fare for at blive bort; 
tager. | Å 
Forend man funde angribe Morro, maatte man 
tage Cavana, ſom nyelig er bygt. Det et et Kron— 
Vark, ſom beftaaer af en Baſtion, to Mellemvolde og 
Halobaſtioner paa dets Forſide. Dets høire og venſtre 
Side floder til Sfraaningen ved Havnen, Det har 
Caſemater, Cifterner og bombefrie Krud ; Magafinev, 
en god bedæft Vei og en bred Grav, der er udhugget 
i Klippen. Jordsmonnet, hvorpaa man maa gaae 
dertil, ev ganſke fuldt af Steen eller Klippebrokker og 
har intet Jord. .Cavana er anlagt paa en Høi, ſom 
Deberffer Morro; men det var. felv udfat for at kunne 
beſkydes fra en Bakke, der af lige Hoide med dette var 
fun 300 Skridt derfra. Da det havde værer let at 
aabne Graven bag denne Forhoining, har man fløifet 
Denne, og Pladſen feer nu og beſtryger en lang Stræk— 
ning. Derſom Beſatningen fulde fee fig fan ængftet, 
at den opgav Haabet om at kunne holde fig, kunde den 
lade Varkerne ſpringe, fom alle ere minerede, og træffe 
fig tilbage til Morro, med hvilken det ikke ev mueligt 
at afſtigre den Forbindelſe. 

Det beromte Fort Morro havde paa Soe-Siden, 
hvorfra det er uangribeligt, 2 Baſtioner og 2 Baſtio— 
nev paa Land; Siden, med en bred og dyb Grav, ſom 
er udhugget i Klippen. Opbygt af ny, efter at det 
var blevet. indtaget, har det fanet hoiere og tykkere 
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Bryſtvxrn. Man har givet det en god bedækt Vei 
og alt hvad der manglede det for at fætte Troͤpperne og 
Krigs» Forraadet i Sikkerhed. Løbe;Graven er ikke 
lettere her åt aabne end for Cavana. Saavel det ene 
fom det andet er blever bygt af en blød Steen ; Urt, ſom 
vil udfærte deres Forfvarere for mindre Fare end, (æd 
vanlig hugne Steen. ' AS ESS 

1 Foruden diffe Forſvarsmidler have begge Forterne 


Hielp af Klima'et, der er faa farligt for de Beleirende, 


og let Adgang til at fage al Slags Undfætning, uden 
at man fan forhindre det. Diſſe Fordele maae gisre 


diffe tvende Pladſe uindtagelige, i det mindſte meget 
vanffelige at indtage, faafremt de blive tilfiræftelig 


' forfynede med alt og forfvarede med Tapperhed og 


Duelighed. Deres Konfervation er ſaameget vigtigere, 


fom Tabet af dem nødvendig maatte drage Havnens. 
og Byens Overgivelfe efter fig, der beherſtes af og kunne 


beſkydes fra diſſe Hoie. 
Efter at de Hindringer ere fremſatte, ſom man 


vilde finde ved at giore ſig til Herre af Havana ved 


Fortet Morro, maa der ogfaa tales om dem, fom man: 
vilde have at overvinde fra Byens egen Gide. 

Den ligger i Havnen og lidt inde i dens Fordyb; 
ning. Den var ſaavel fra Havnens fom fra Markens 
Side beffyttet af en blot-Muur, der ifte duede noget, 


og af 21 Baftioner, fom iffe vare bedre. Dens Grav 
bar tør og havde fun liden Dybde. Foran denne Grav 
var en Art bedakt Vei, ſom var næften ganſte forfalden. 


Y denne Forfatning vilde Steder iffe have været ſikker 
for en Overrumpling, ſom giort om Natten med endeel 
enten virkelige eller blinde Angreb vilde have borttaget 
det. Man har gravet Grave, giort dem brede og 
dybe, og dertil har, man lagt en meget god bedæft Vei. 

Diſſe Forſparsmidler blive underførtede af Fortet 


Pointe. Det er er en af Steen bygget Fiirfant, form, 
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ffisnt lidet, har Caſematter. Man har opbygt det af 
ny, efterſom det var blevet overmaade beffadiget under 
Beleiringen. Det er omgivet med en god tør Grav, 
der er giort i Klivven. — Foruden ders Hoved: Beftems 
melſe, ſom er tillige med Morro at forfvare- Havnens 
Indlob, hvilket Hiemed det meget godt opfylder, har 
det nogle Batterier aabne mod Marken, ſom lidet be; 
ſtryge nogle Dele af Byens Hegn. 
Dets Ild krydſer fig med Ilden fra et andet Fort 
paa fire Baſtioner, med Grav, bedekt Vei, Krud-⸗Ma— | 
gafin, Cafematter og Ciſterne. Dette nye gott, fom 
man bygger en Fierdingvei -fra Pladſen, paa en Høi 
der kaldes Aroſteguy, vil fordre en ordentlig Beleiring, 
derſom man vil angribe Byen fra denne Side; faa 
meget mere, fom det har den Jordeel at vende ud mod 
Søen, at kunne yde langt ind i Landet, og fortvædige 
en Fiende færdeles meget, ſom ev nød til at forſtaffe 
fig Vand tær derved. 

WVedbliver man aft gane Byen rundt, finder man | 
Fortet d'Atares, der er bygget efter Beleiringen. Det 
er af Steen og har fire Baſtioner med en bedakt Vei, 
en Halv-Maane foran Porten, en bred Grav, en 
god Bold, Ciſterne, Eaſematter og et Krud-Ma— 
gaſin. Det ligger en file Fierding-Vei fra Byen, paa ” 
hiin Side en Flod og ef ufremkommeligt Morads, ſon 
beſtytte det fra denne Side. Man har anlagt det paa 
en Hoi, ſom det indtager helt, og ſom man har giort 
omflaadt ved at grave en bred Grav, fom Bandet gaaer 
ind i fra det Inderſte af Havnen. Foruden det, at 
der, beherſter Kommunikationen imellem Byen og Op— 
landet, forſparer det ogſaa, ved at krydſe fin Ild med 
den fra Aroſteguy, »æfiningens Ringmuur, fom desu— 
den i det Stykke, der ligger mellem diſſe tvende Forter, 
bliver beffytter af en ftor Redoute. Det krydſer og faa 
fin Yld med Morro, fom ligger meget høit, og er anlagt 
paa den yderfte Pynt af Korter, 
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Derſom det var tilladt at have nogen Mening om 
en Gienſtand, ſom man ikke kiender af Profesſion, vil⸗ 


de man fordriſte ſig til at ſige, at de, der ville beleire 


Havana, mage giore Begyndelſen med Cavana og Morro, 
efterdi Byen, naar diſſe tvende Forter vare indtagne, 
nok maatte overgive ſig, derſom den ikke vilde knuſes 
af Morros Atillerie. Vilde man derimod beſtemme ſig 


tilat begynde med Byen, faa vilde den Beleirende iffe 


finde fig fynderlig videre fommen frem, endog efter at 
han havde indtaget den. Rigtig nok vilde han derved 
fee fig iStand til at ødelægge Værfterne og de Skibe, ſom 
funne ligge i Havnen, men han vilde iffe have nogen 
varig Fordel deraf. " For at fætte fig rigtig faft maatte 
han endnu indtage Cavana og Morro, hvilfet rimeligvis 
vilde blive ham umueligt, efter det Tab af Mandſkab, 
han maatte have lidt ved at angribe Byen og; Deng 
Forter. 


Men hvilken Planm man endog folger i denne Plad— | 
ſes Beleiring, vil den Nation, der fager i Sinde at ans 


gribe den, ikke allene faae en talrig Befætning at beſtri— 
de, fom vil være indfluttet i Bærferne; man vil ogfaa 
modfætte ham 12,472 Mand Land: Milice , fom man 
fiden Freden har vant til at manøvrere paa en Maa— 
de ſom ev overvaffende. Diſſe Tropper, der blive vab— 
nede, flædte, forſynede paa Regieringens Bekoſtning 
og i J— Tider beſoldede ſom ordentlige Tropper, 
haode til Ledere og Mynſtere Underoffiſerer, der ere ſendte 
fra Europa og tagne af de meeſt udmærfede Regimenter. 
Diſſe Milicers Oprettelſe fofter umaadelige Penge. 
Det Spanffre Hof venter paa Begivenheder for at domme 
om Nytten af diſſe Udgifter, Men man fan allerede 


nu forſikre, at hvad krigerſt Aand der end findes hos 


Ed 


diffe Tropper, faa ev denne politiffe Operation meget 


flet, og dette af følgende Aarſag. 
Det Anſlag, at giøre alle Kolonifter paa Cuba 
til Soldater ,. dette forhadte og for alle Kolonier øde; 
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læggende Anſlag er. blevet drevet med megen Heftighed. 
Den, Bold, man har maattet gisre paa Indbyggerne for 
at underfafte dem Øvelfer, der. vare dem mishagelige, 
; har iffe giort andet end fordoblet deres naturlige Lyft til 
Rolighed. De havde forbandet de mefaniffe og paa— 
toungne Øvelfer, fom, da de ikke forſtaffede dem nogen 
gornøielfe, maatte forefomme dem dobbelt utaalelige, 
om de end ikke vare fFræffende eller latterlige for Folk, 
ſom maaffe trog at de ikke kunne være dem til nogen For⸗ 
deel at forfvare en Regiering, der undertrykker dem. 
Den Daarffab at holde Tropper; denne Raſenhed, 
fom under Paaſtud af at forebygge Krige oppufter dem; 
ſom ved at bringe Deſpotisme i Beftyrelferne, lægger 
Saden til Opftand iblandt Nationerne; ſom ved ide— 
ligen at rive Borgeren fra fir Arnefted og Bonden fra: 
fin Mark udſlukker Fodernelands-Kierligheden ved at 
Lovtfierne den fra fin Vugge; ſom omtumler og med 
Bold og Magt omflytter Nationer paa hiin Side Land 
og Vand; denne Leiefvends Aand i Milicerne, ſom ikke 
ev Kriger ; Aand, vil tidlig eller fildig omſtyrte Europa, 
men endnu meget fnarere — og maaſkee Spa⸗ 
niernes forend de andre. *9 


Har Spanien giort beherige Anftalter, gier 
det dem endnu, for at fore ſig ſine Her til 
Nytte? | 


Denne Magt eiev den ſtorſte og den frugtbareſte 
Deel af den Amerifanffe He-Samling. FJ driftige: 
"Hænder vilde dife Øer været blevne Kilden til en 
grændfelsg Velſtand. J deres nærværende Forfatning 
er det vidtløftige Skove, hvori der herſter en gyſelig 


H Juſt dette ſynes at forebygges ved at lade ſelve Stats— 
borgerne være deres Lands Forfvarere, og dertil øve dem 
i Fred til at ſlaae fra fig i Krig. 
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Enſomhed. Langt fra at bidrage til Monarkiets 
Styrke og Rigdom, i hvis Cie de ere, ſogkke de fun 
og ødelægge det ved de Udgifter, der maar giores for at 
beholde dem. - Derfom Spanien havde rigtig eftertænbt 


andre Nationers politiffe Gang, vilde der have feet, 
at for deres Overvægt kunne endeel af dem ene og 


allene takke nogle Øer, der i alle Henſeender ſtage langt 
under dem; ſom hidindtil iffe have tient til andet end 
at forøge den haanlige Lifte paa dets utallige og unyt⸗ 
tige Beſiddelſer. Det vilde have lært, at Koloniers 
Unlæg, ifær dereg, der ikke have Miner, iffe fan have 


Noget andet fornuftigt. Hiemeed end at dyrke Produkter. 
Det er fun at bagtale Spanierne, at anfee dem 


for at være af Naturen uduelige til omhyggeligt og 
moiſommeligt Arbeide. Vil man fafte et Øie paa de 


yderlige Befværligheder, ſom de af Nationen fan taal⸗ 


modigen paatage fig, der give fig af med Snig Hande; 
len, vil-man finde, aft deres Moiſommeligheder ere 
uendeligstungere, end de, der funde falde ved en Plan 
tages landlige Bedrift. Derſom de forſomme at berige 
fig ved Avling, da er Feilen hos Regieringen. Ach! 
derfom det var tilladt en uegennyttig Skribent, der 
fun ſoger og ønffer Menneffehedens Bel at laane diſſe 


Koloniſter Følelfer og Taler, ſom tilvant Ladhed, Be⸗ 


ſtyrelſens Tvingfler og alle Slags Fordomme ſynes at 


" have betaget dem, kunde han da ikke i deres Navn fige 


til Hoffet i Madrit, til hele Nationen? 

Betragter de Opoffrelſer, vi vente af eder; og 
„ſee faa om J ikke ville blive hundredefold ſtadesloſe 
„ved de rige Produkter, ſom vi tilbyde eders Handel, 


er ligger i fit fidfte Aandedræt! Eders ved vort Slæb 


„forsgede Soemagt vil udgiøre der eneſte Bolvark, 
„hvorved J kunne forfoare de Beſiddelſer, ſom Y ere 
mær ved at miſte. Naar vi førft vare blevne rigere, 
„vilde vi og forbruge mere; og da vil den Jord, ſom 
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„J beboe, ſom vanfmægrer tillige med eder, ſtiont 
—5— kalder den til Frugtbarhed; da ville diſſe 
„Sletter, ſom kun fremſtille Orkener for eders Hine, 
„og ſom ere en Skam for eders Love og eders Sader, 
„forvandle fig til frugtbare Marker. Eders Faderne— 
„land vil komme til at blomſtre ved den Fabrik-Flid, 
„den Agerdyrkning, fom flygtede langt: fra eder, De 
„Kilder til Liv og Virkſomhed, ſom J have bragte til 
„at vende deres Lob til og giennem Havet, ſtulle vende 
„tilbage ſom Overflodighede Stromme omkring eders 
„Boeliger. Men derfom J eve ufolſomme ved vore Be— 
„klagelſer og vore Ulykker, derſom J itfe regiere for 
„os; derſom vi ere kun Offere for vor Lydighed; ſaa 
„erindrer eder den evig berømmelige Tidspunkt, da 
„ulykkelige og misfornoiede Underſaatter afryſtede eders 
„Herſker-Aag, og ved deres Arbeide, deres Fremgang 
„og deres Rigdom retfærdiggiorde deres Opftand i den 
„hele Verdens Dine. Da diffe nu have været frie i 
„tvende Sekler, ffulle vi da endnu ſukke over, at vi 
„have eder til Herrer. Da Holland brød der Jern— 
„Septer, der knuſede det, da der fteeg op af Havets 
Bund for at herffe over —— reiſte Himmelen viſt 
„nok dette Mindesmarke paa Friheden for at viſe Na: 
„tionerne Veien til Velſtand, og fætte Skrak i de troloſe 
„Magthavere, ſom ville hindre dem derfra.“ 

Man kunde formode, af Hoffet i Madrit har feet, 
at def var mueligt, man kunde giøre det diffe Bebrei— 
delſer. J Aaret 1735 opfandt dets Miniftre et Kom; 
pagnie for Cuba. 20 Aar derefter fik de i Sinde at 
oprette et nyt Monopol for St. Domingo -og Porto: 
Ricco. Det Selffab, ſom ſtulde opdyrke diffe Udorke— 
ner, blev opretter i Barcellona med 'en Kapital af 
372,000 Rigsdaler, der var delt i Aktier til 100 Pi: 
fioler hoøer. —Dette Selffab betalte aldrig Renter til 
fine Medlemmer; det gav inter Udbytte; det fik den vig; 





tige Tilladelſe at expedere endeel Skibe til Honduras. 
Imidlertid ſteeg ders Gield, dets Kapital iberegnet, 
den 30 April 1771 til en 650,000,- og det havde fun 


noget over en 786,000 Rigsdaler; faa af det i en 15 


Aars Tid med et udelukkende Privilegium og meget 
udmærfede Gunfibevisninger havde fun vundet en 
1,36, 000 Rigsdaler. Siden efter ev der kommen Uor— 


den i dets Sager. For Tiden er der uden Virkſomhed. 


Man arbeider paa en Udvexling, og dets Aktier finde 
iffe Kiøbere uden med Tab af 50 Profent. 

' Miniſteriet havde ikke oppebiet diſſe Stød for at 
indfee, at det havde taget Feil i de Midler, det havde 


valgt for at giore diffe Øer frugtbringende. . J Aaret 


1765 bleve Beſtyrerne af dette ſtore Rige tvungne til 
at fee, at diffe Beſiddelſer ikke havde giort det mindſte 
Skridt fil Velfand under Monopoliets Aag. De ind— 
ſaae at de aldrig vilde giore noget under ødelæggende 
Hindringer, ſom derved lagdes dem i Veien. Denne 
Overbeviisning beſtemte dem til at tage, deres Tilflugt 


til det eneſte Velſtands Princip — Friheden — men — 
uden at have Mod eller Klogſtab til ar hæse de Vanſke⸗ 


ligheder, ſom maatte hindre dens lykkelige Virkninger. 

Endelig ſaae Aaret 1778 endeel af diſſe Forbud, 
diſſe Hilder og Paalæg, fom havde ſtandſet Fliden, at 
forfvinde, men der bliver ſtedſe alt for mange af diſſe 
undertrykkende Plager tilbage, at man fulde giøre fig 
Haab om någen ſtor Virkſomhed. Vare de endog alle 
ophørte, vilde der dog fun have været noget forelsbigt. 

Alle Avlings:Unlæg i den nye Verden fordre noget 
Forſkud, men der maae betydelige Kapitaler til, for 
med Held at lægge fig efter Sukker Avlingen. DATE 
man undtager Cuba, gives der maaffee paa de andre 


Her fun 5 til 6 Beboere, der ere rig? nok til at drage 


dette Produkt af Jorden, Derſom det Spanfe Minis. 
ſterium ikke udgiver en Deel af Mexikos os Perus 
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Skatte til diſſe Øeboere, ville de aldrig vokkes op af 
Den lange og dybe Søvn, hvori de ere nedſankede. 


Denne WEdelmodighed fan iffe koſte meget i et Rige, 


hoov den offentlige Indtagt ſtiger til henved en 30 Mil: 


lioner Rigsdaler, og hvor Udgifterne neppe gage oger 


en 27 Millioner, hvor der altfaa bliver imellem en 2 
og 3 Millioner tilovers, fom man fan anvende paa 


Forbedringer. Uden faa mægtige Underftøttelfer af 


deres Regieringer have andre Nationer rigtig nok ſtif— 
tet blomſtrende Kolonier; men foruden det, at de ikke 
vare fløvgiorte ved trende Seklers Hoomod, Vegete— 


ren og Armod, befandt de fig i forffiellige og mere guns 


flige Omſtæendigheder. : 

Lyfkkeligt der Menneſte, fom fødes efter at den 
lange Rakke af Bildfarelfev, der have befengt hans 
Nation, er bleven udflertet! Lykkelig den Nation, der 
opſtod midt iblant de oplyſte Nationer, derfom den var 
klog nok til at føre fig de Feil, de havde begaaet, Tog 


de Kundſtaber, de havde erhverver. fig, -til Nytte! Den 


behøvede fun: sat fafte fine Pine rundt omkring ſig, for 
at fee, de adſpredte Materialier til dens Vel, og fun 
at bukke fig for at fanfe dem op. En af de fornemmeſte 
Fordele, fom den havde enten fin nye Oprindelſe, ellev 
fin Seendragtighed til at arbeide, eller fin lange Barn: 
Dom at takke, vilde være, at den ikke behøvede at be; 
frie fig fra diffe gamle Fordomme, ſom de førfte Stif— 
teveg Uerfarenhed udklekkede, ſom bleve helligede ved 
Tiden, og fom holdte fig tvertimod Fornuft og Kiends— 
gierninger enten af Smaaſind, der er bange for al For; 


andring; eller af Hovmod, der er bange for at. giore 
om igien, eller af fiogget Webodighed for alt, hvad der 


forſtriver fig fra Oldtiden. 
Hoffet i Madrit ſtynde fig med at aabne fine Skat— 
te, og de Her, der ſtage under dets Regiering, ville 


blive fyldte med Produkter. Boende paa en vidtloftig 
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ordbund⸗ "der endnu er ny, * ville dets Underſaatter 


ikke allene blive befriede fra at kiobe med ſtore Bekoſt⸗ 
ninger hvad de behsve til deres Forbrug; men om kort 
Tid ville de endog paa alle Handelsſteder fortrænge 
deres Leremeſtere paa denne Bane. De virffomfie, de 
vindſtibeligſte, de meeſt oplyſte Nationer ville i Sekler 
ikke hade at arbeide paa at bringe Avlinger, deres 


Fremgangsmaader, deres Varkſteder til Fuldkommen⸗ 


hed, uden for en Rival, der af Naturen er bleven mere 


favoriferet: end de. Men ville de taalmodigen ſtikke fi fig 


—44 Hue: —— er dette at haabe. 


[ pr Bilde: vel de Mationer ;… fom have: — i 
Amerika, taale at de Spanſke Øer bleve 
blomſtrende? | 


% 


Sta Selſkabernes forſte Oprindelſe —— * 
iblant dem en ſkadelig Misundelſe, der, ſom det ſynes, 


maatte blive evig, med mindre de formedelſt en ufatte⸗ 
lig Revolution bleve ſtilte fra hinanden ved ſtore mels 


lemliggende Uderkener. Indtil denne Dag have de 
viift fig fom en af vore Byers Borgere i den Overbevis— 
ning, at jo fattigere og uflere hans Medborgere bare, 
jo rigere og mægtigere vilde han blive; jo bedre vilde 


han kunne frandfe deres: Foretagender, modftræbe deres 


Vindſtibelighed, fætte Grændfer for hvad de dyrkede, 
og bringe dem ned til det uomgængelig fornødne til Lis 
vets Ovhold. 

Men — vil man fige — en Borger nyder fin 
Rigdom i Ly af Lovene, - Hans Naboer funne tiltage i 


Velſtand, uden Uleilighed for hans, ſaaledes er det ikke 


med Nationer. — — Og hoorfor er det ikke ſaaledes 
med Nationer? — — Fordi der ikke er nogen Dom— 
ſtoel, ſom man fan indſtevne dem for. — — Hvorfor 
behøve de denne Domſtoel? — berdi de ere uvetfærdige 
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og lavtenkende. — — Og hvad faae de for deres Uret— 
færdighed og Lavtænfenhed ? — — Endelsſe Krige, en 
Elendighed, ſom idelig fornhes. — — — Mener De 
Da, at Erfarenhed ikke vil rette dem? — — Derom er 
* meget overbeviiſt — — og af hvilfen Grund? — — 
Fordi der fun behøves een Daare til at bringe alle 
andres Klogſkab i Forvirring, og der altid i Kabinet— 
terne vil blive flere end een af dem ad Gangen. 

Imidlertid vil man fra alle Kanter høre Natios 
nerne og fornemmelig. de handlende Nationer: raabe: 
gren! Fred! og dog. ville de blive ved at opføre fig fade 
ledes imod hverandre, at de aldrig ville fane den. Alle 
ville de vere iykkelige; og enhver af dem vil være det 
allene. Ulle ville de have lige Afſky for Tyranniet; 
og alle ville de øve det mod deres Naboer. Alle ville 
de anfee det almindelige Monarfie for en Urimelighed; 
og de flefte ville opføre ſig, ſom om de havde bragt bet 
dertil, eller fom om de vare truede dermed. 

Derfom jeg funde love mig nogen Frugt af mine 
Qoreftillinger, vilde jeg henvende mig til den balſty⸗ 
rigſte, den hoffærdigfte af dem og. ſige: ) 

„Jeg antager, at J endelig over alle Nationer til⸗ 
„ſammentagne have faaet Overmagt nok til at bringe 
„dem til den Grad af Fornedrelfe 109 Armod, fom J 
„anſee eder tienlig. Hovad vente Jſeder nu af denne 
„Deſpotisme? Dootlænpe ville J vedligeholde den? 
„hvor dyrt ville I betale den? hvad vil den indbringe 
eder? — — Den Sikkerhed, hvorved man altid er 
„riig nok; den Sifferhed, uden hvilken man ſaldrig er 
„det nok. — — Og dette er i al Oprigtighed ar J troe 
„eder ikke ſiitre. Erobrings-Tiden er forbi (?) J veed 
„det bedre end jeg. Med et latterligt Hierneſpind be⸗ 
„ſmykker I en urimelig Hoffærdighed. J foretræffer 
„en tom Glimmer ved dens Pomp for Nydelfen af et 
„virkeligt Velgaaende, ſom J tabe for at ſtkille andre 
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„derved. Med hvad Ret foreffrive dem Grandſer for 
„deres Velſtand, J, ſom gisre Paaftand paa at ville 
„bringe eders zil det grændfeløfe? J ere en uretfærdig 
„Nation, naar J tilegne eder udelnffende Ret til at 
„væere tens. J aisere ſom Nation en fler Regning, 
„naar J vente at berige eder ved at bringe andre til 
„Armod. J eve endog en blind Nation, derſom J ikke 
„ndſee, at en Nations Magt, der haver ſig paa deres 
Å „Undergang, der omgive den, er en Leer-Klods, ſom 
uopvæbfer et Hiebliks Forundring, og falder i Smu: 


ler.“ 

Jeg vilde derpaa fige til det Spanſke Miniſte⸗ 
rium: „Det er alle Europa Stater magtpaaliggende, 
„at Deres Faſtland i den nye Verden ev i blomſtrende 
Forfatning; fordi jo mere diffe vidtløftige Stater ere 
mi Flor, jo fordelagtigere Affærning vil deres Handels-, 
„deres Manufaftur ; Varer haves. men det er. ikke 
„ſaaledes med Øerne. De Magter, der have tilegnet 
„ſig Frugtbarheden paa nogle: af dem, ere tilftræftelige 
„til der, der for Tiden behøves, og en ny Konfurrent 
„vilde veldigen opvæffe deres Skinſyge. De vilde 
„enten famlede eller færffilt angribe den, og ikke ned; 
„læegge Baabnene, førend de havde tvunget den til ag 
„give Slip paa fine Oprydninger; maaſtee iffe engang, 
„forend de havde ladet ham erfare ftørre Ulpykker. Det 
„ſtaaer til Dem at bedømme, om diffe Udſigter ere urig⸗ 
„tige, eller om deres Kræfter og deres Mod tillade dem 
„at trodfe en faadan Forening.” Aldrig ville de Sols 

'trnlte Kolonier have noget lignende at frygte. 


15. De forenede Provindſers politiffe Skridt ved 
deres Republiks Oprettelſe. 


… "Førend man opdagede Afrikas veglige! Kyſter og 
Veien til Oftindien om det gode Haabs Forbierg, men 


Il Del. | (23) 













































ifær førend man opdagede Amerika, kiendte Europas 

Nationer ikke hinanden, ſage iffe fynderlig til hinans 
den, uden ved nogle barbariffe Indſtreifninger, hois 
Henſigt var Plyndring og hvis enefte Frugt var Ode- 
læggelfe, " Undtages nogle faa bevæbnede Tyranner, der 
ved at undertrykke de Svage, fandt Midler til ar udholde 
en Pragt, der var overordentlig dyr, vare alle Ind; 
byggerne i de forffiellige Stater nødte til at lade fig 
høie med hvad de kunne forffaffe fig af en Grund Eien— 
Dom, der var flet dyrfet, og en Fabrik-Flid, der, var 
indffrænfet inden for enhver Provindſes Græandſe-Skiel. 
De vigtige Begivenheder, ſom mod Enden af det 15de 


Aarhundrede giorde en af de meeft glimrende Epoker i 


Verdens Hiftorie, frembragte ikke en faa hurtig Foran: 
Dring i Gæderne, fom man er faa redebon til at fore; 
ſtille ſig. Nogle HDanfe; Steder, nogle Republifer i 
Italien gif rigtig nok til Cadir og Liffabon, der vare 
blevne ſtore Oplagéfteder, for der at hente hvad begge 
Indierne ſendte af rart og koſtbart; men Forbruget 
deraf var ganſte og aldeles indffrænfet formedelft Na— 
tionernes Uformuenhed til at betale det. De forſmag— 
tede for flørfte Delen i en fuldkommen Doale; de flefte 
af dem vare uvidende om deres Lands Fordele og 
Hielpekilder. 

For at giore en Ende paa denne Doſighed, beho— 
vedes der et Folk, ſom fremſtod af intet, udbredte Liv 
og Lys i alle Hoveder, Overflodighed paa alle Handels⸗ 
ſteder; ſom kunde tilbyde alle Produkter for en bedre 
Priis, omtuffe det Overflødige af hvad enhver Nation 
havde med det, den ikke havde; ſom funde ſatte Føde: 
varer, Handelsvarer og Penge i er virffommere Om: 
føl; fom ved at lette og udvide Forbruget funde opmun⸗ 
tre Folkemengden, Agerdyrkningen og al Slags Vind⸗ 
ſtibelighed. Europa har Hollænderne at takke for alle 


diſſe Fordele. Man holder den blinde Mængde det til⸗ 
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gode, at den lader det blive ved at nyde det Gode uden 
at kiende Kilderne til der Velgaaende, hvoraf den nyder 
godt; men Philoſophien og Politiken bør forevige deres 
JEre, der have værer Menneſteſlægtens Velgisrere, og; 


om mueligt, følge den Gang, deres Velgisrenhed har 


taget. —— 
Da de adle Indbyggere i de forenede Provindſer 
reiſte deres Hoveder over Havet og Tyranniet, ſaage de, 
at de ikke kunde lægge Grundvolden til deres Frihed 
paa et Jordsmon, ſom ikke engang ſtaffede dem Livets 
Underholdning. De indfaae at Handelen, ſom for de 
fleſte Nationer er fun en Bi-Sag, fun er Middel til at 
forøge Maffen og Indtagten af deres Lands Produkter, 
var den enefte Grundſtotte for dereg Tilverelſe. Uden 
Land og uden Produkter beſluttede de at bringe andre 
Nationers i Værdi, forviſſede om, at af andre Natio; 
ners Velſtand vilde deres egen blive en Følge, Udfal—⸗ 
det viſte Rigtigheden i deres Politik. | : 
Ved deres førfte Skridt indførtes blant Europas 
Nationer Omtuffningen af - Nordens Produkter mod 


Sondens. Snart bleve alle Farvande bedælfede med. 


Hollandé Skibe. Det var, i dets Havne at alle for— 
handlige Varer ſamledes; det var fra ders Havne, de 
bleve expederede til deres forffiellige Beſtemmelſes Ste; 
der. Uden Konkurrenſe faſtſatte man Priſen paa alf, 
og det ffeede med en Billighed, der bortfiernede al Kon— 
kurrenſe. Begierlighed efter ar fraffe fine Foretagender 
mere Fafthed og ftørre Omfang giorde Republiken med 
Tiden til erobrende. Dens Herredom udfirafte fig over 
en Deel af Indiens Fafiland og over alle de koſtbare 


Der i Oſeanet, fom omgiver det. Bed fine Feſtninger 


eller fine Flaader beherſkede den Afrikas Kyſter, ſom 
dens gavnlige Begierlighed allerede havde fafter et op; 
mærffomt og ind i Fremtiden. ffuende Die Maa. De 
eneſte Lande i Amerika, hvor Kulturen havde lagt Sæden 
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fil virkelige Rigdomme, ſtode under dens Love, ” Dens 
umaadelige Forbindelfer omfattede hele Verden, hvori 
den var. Giælen ved fit Arbeibe og fin Vindſtibelighed. 
Den havde bvagt det til det almindelige Monarkie & 
Handelen. É 

Saaledes vare de forenede Provindſers Forfat— 
ning, Da det lykkedes Portugiferne, ſom kom ud af 
den Mathed og Uvirffomhed, hvori det Spanffe Tyran— 
nie havde nedfænfer dem, at frarive dem den Deel af 
Braſilien, fom de havde taget fra dem. Bed denne 
førfe Ryſtelſe i deres Vælde frulde Hollænderne været 
blevne ganfTe fordrevne af den nye Verden, derfom de 
iffe havde beholde nogle fmaae Øer; ifærdeleshed Cu— 
raçao, fom de 1634 havde frataget Caftillianerne, 
der vare i Befiddelfe af den fiden Aaret 1527. 


16. Beffrivelfe over den Hollandffe Øe Curaçao. 


. Denne Klippe, der ligger fun tre Mile fra Venezue— 
lag Kyſt, fan være 10 Mile fang og 5 Mile bred. 


Den har en ypperlig Havn, men fom er vanffelig at 


komme til. Naar man førft ev kommen ind i den, giver 


— 


Deng rummelige Vidde alle Slags Bekvemmeligheder. 


En Fæfining, der ev bygget med Kyndighed, og beftans 
dig godt vedligeholde, udgior dens Forfvar. 

De Franffe, ſom iforveien havde beſtukket Stes 
dets Kommandant, landede der 1673 med et. Untal af 
5 til 600, Mand. Da Forraderiet var blevet opdaget 
og Forræderen firaffer, bleve de af hang Eftermand 
modtagne langt anderledeg, end de havde ventet fig. 
De indſtibede fig igien med den Skam, at de havde fun 
viiſt deres Svaghed og det Nedrige i deres Fremgangs— 
maade. 

Ludvig den 14de, hvis Hovmod fandt fig krænket 
ved det Stod hans Uforſtandighed fik, gav 5 Aar ders 
efter DEfrées 18 Krigs: Stibe og 12 Flibuftier;: Fars 
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tsier, for at udflette den Stam, der i hans Hine for: Be 


dunklede det Glimrende i en Regiering, der var fuld af 
Underværfer. Denne Admiral nærmede fig Maalet for 
fin Expedition, da hang Forvovenhed og Egenſindighed 
bragte. hans Flaade til at ſtrande paa Den d'Aves. 
Han ſamlede hvad han funde af Levningerne af hang 
Skibbrud, og fom uden art have foretager fig noget, til⸗ 
" bage i Havnen ved Breſt i en temmelig ſtor Uorden. 
Siiden den Tid ere hverfen Curaçao eller de ſmaa 
Der Aruba og Bonaire, ſom ftaae under dens Love, 
"Blevne foruroligede. Ingen Nation har tænft paa:af 
erobre er ufrugtbare Jordsmon, der fun giver nogle j 


Kreature, noget Maniok, nogle Bælg ; Frugter tif 4 


Slave-Fode, men leverer intet andet Produkt, ſom 
kan gang ind i Handelen end en Smule Bomuld, St, 
Euſtache er endnu ringere. 


17, Beffrivelfe over den Hollandſke Øe Eufade, 


Denne Øe, der er fun to Mile lang og een bred, 
er dannet af tvende Bierge, ſom lade en Dal imellem 
fig, der er temmelig fmal. Det, der er mod Øft, bærer 
tydelig Spor af en gammel Vulkan og ev udhulet til 
næften lige med Havets Vandflade. Breddene af dette 
Soalg, der har Skikkelſe af en omvendt Kegle, ere 
dannede af Klipper, der ere udbrændte af IIden, ſom 
de have maattet prøve. Hvor pyerflødig Regnen endog 
er, bliver der dog aldrig nogen Beholdning af Vand & 
denne Tragt. Det fier fig udentvivl ud igiennem de 
endnu aabne Huller af Vulkanen, og vil maaffee 
engang kunne bidrage til at antænde den igien, derſom 
dens Effe ikke er udſlukt eller for langt borte, 

Nogle Franſtmand, der vare fordrevne fra St. 
Chriſtopher, toge deres Tilſtugt til den 1629, men for; 
fode den nogen Tid derefter, maaffee fordi der iffe par 
andet drikkeligt Vand end Regn: Wand, fom man fam; 
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lede i Vand-Kiſter. Man veed iffe nøiagtig Tiden, 
naar de vandrede ud, men det er beviiſt at Hollænder, 
ne vare boſatte derpaa 1639. De bleve fordrevne ders 
fra af Engellænderne, fom Ludvig den 14de igien fras 
tog den. Denne Førfte giotde fin Erobrings-Ret giefs 
dende i Underhandlingerne til Breda, og fatte fig imod 
de Judvendinger, dér giordes af Republifen — da hang 
Allierede — ſom paaſtod, at denne Beſiddelſe fulde 
gives den tilbage, ſom den tilhorende førend: Krigen. 
Da Fredstraktatens Undertegnelfe havde giort denne 
Paaſtand til inter, troede den Franſte Monark, hvis 
Hovmod agtede mere paa Héimodighed end Retfardig— 
hed, at det iffe paffede fig med hans Bærdigbed, at 
benytte fig af fine Venners Uheld. Han gav Hollæn: 
derne af fig ſelb deres Øe tilbage, ffiønt han ikke var 
uvidende om, at det var en naturlig Fæftning, der 
funde hielpe ham til at beholde den Deel af St. Chris 
ſtopher, fom tilførte ham. 

Førend dereg Uheld, fordrede diſſe Republikanere 
intet andet end, Tobak af dette Jordsmon. Efter at 
de havde nedfat fig paa den igien, "plantede de paa de 
Steder, der funde dyrkes, nogle Suffer; Rør, fom 
fun have givet dem aarligen en 8 til 9000 Sentner 
raat Sukker. 







Fa 


18. Veſkrivelſe over den Hollændffe De Saba. 


Kolonien ſendte fnart nogle af fine Indbyggere til 
en Naboe-He, der er bekiendt under Ravn af. Ga ba. 
Jan maa Élatre op næften til Loppen af denne ſteile 
Klippe, for at finde en Smule Jord, Den er meget 
godt ffifter til Have; Anlæg. En hyppig Regn, men 
hvoraf Bandet ikke bliver længe, bringer Planter til 
at vore af en udføgt Smag og Kaal af en befynderlig 
Storrelſe. En 50 Curopæiffe Familier. med omtrent 
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en 150 Slavser dyrke der Bomulden, ſpinde der, og 
gisre Strømper deraf, fom man fælger til de andre 


Kolonier for en 10 Rigédaler Parret. Der gives i 
Hele Amerika ikke faa ſtient er Blod fom der paa Sa ba. 


Fruentimrene holde fig der faa friſte, ſom man ikke fin⸗ 


der dem paa nogen anden af de Antilliſte Øer. . Lykke⸗ 
lige Kolfeflægt! Oplsftet paa en Klippe imellem Him: 


melen og Havet nyder den begge difje Elementer uden at 


frygte for deres Ødelæggelfer. Den aander en veen 


— 


ſommelig end gavnlig og nyder i Freden alt det gode, 


ſom Tarvelighed, Sundhed, Sfianhed, og Friheden 
fan ſtienke. Der er Fredens Tempel, hvorfra den 


Viſe kan i Mag betragte. Menneſkenes Forvildelſer og 
Lidenſkaber, der ligeſom Havets Bolger drives og ffum; 


ples paa Amerikas rige Kyfter, hvis ranede Skatte 
og Beſiddelſe de vexelviis aftviſte og frarive hinanden. 
Derfra siner man langt borte Europas Nationer kom— 


me ſeilende med deres Lynild over det vilde Hav, for 


at lade deng Torden buldre under de hede Vende-Sirk— 


ler; altid brændende af Stolthedens og Gierrighedens 


Ild at fylde fig med Guld uden nogenſinde at blive mætte 


deraf; i Stromme af Blod at ſammenſkrabe diffe Mes 


taller, diffe Perler, diſſe Demanter, hvormed de pryde 
fig, der plyndre Nationerne; at forlade Skibene med 
diſſe koſtbare Fade, hvoraf Overdaaden drager Purpus 
ven, opoſer Vellyſter, Dæggerie, Grufomhed og Laſter. 


Rolig feer Koloniſten paa Klippen Saba diffe fammens 


hobede Galffaber og fpinder fredelig fin Bomuld, 


Luft, lever af Have: Frugter og dyrker et ſimpelt Pro⸗ 
dukt, ſom ſtkaffer den Velſtand uden Rigdommens Fri— 
ſtelſer, lægger Bind paa en Syſſel, der er mindre møis 
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19 Beffrivelfe over den — dels Hollandſke 
dels Franffe — He St, Martin, 


Under famme Himmelegn ligger St. dartin, ſom 
er 17 til 18 Mile i Omkreds, men har mindre Jords— 
mon end denne Storrelſe kunde ſynes ar tilfiendegive; 
efterfom dens Bugter ere mange og dybe, Wed at drive 
Sandet fra et Forbierg til et andet har Oceanet paa 
Kyſterne dannet en Mængde fløvre eller mindre, men 
for fiorfte Delen fifferige Damme. Det Indre af Lan: 
det er opfyldt med høie Bierge, ſom næften allevegne 
væffe til Havet, De vare begroede med koſtbare Skove, 
førend man ſtilte dem ved denne Prydelſe, for paa dem 
at anlægge Aolsbedrifter, hvortil de fandtes mere ſtik⸗ 
fede end Sletterne og Dalene. Jordbunden er i Almin— 
delighed ler, ſtenet, alt for udſat for hyppig Torke og 
fun lidet frugtbar ; men Luften er reen og Klimaet 
udmærfet ſundt. J diſſe Farvande feiler man ſikker 
og let; og Mængden og Ypperligheden af herlige Anker— 
grunde, fom man der finder, gior at man ikke føler 
meget ftærte til Savnet af Havne. 

De Franſke og Hollænderne fandede 1638 paa ; 
denne de Øe, de førfte mod Nord, de andre mod Syd. 
De levede der fredeligen og adſtilte fra hinanden, da 
Spanierne, fom faae i aabenbare Krig med diffe tvende 
Nationer, faldte pan af angribe, diffe Nyebyggere, floge 
Dem, giorde dem til Fanger, og boeſatte fig der i deres 
Sted. Det varede iffe længe, førend Seierherren fik 
Leede til er Etabliſſement, hvis Vedligeholdelfe koſtede 
ham meget uden at indbringe ham mindſte Fordeel. 
Han forlod det 1648, efter åt han havde ødelagt alt 
hvad der iffe var ham mueligt at bortføre med fig. 

Diſſe Ødelæggelfer hindrede iffe de tvende Natio— 
ner, ſom allerede havde lader St. Martin rage i Befide 
delfe, fra at fende nogle Omſtreifere derhen, faafnart 
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man fik af vide, at den var forladt. Diſſe Kolonifter 
tilſpore hinanden gienſindig Troſkab, og deres Deſcen⸗ 
denter ere blevne denne. Forpligtelſe troe, uagtet de 
Forbittrelſer, der faa ofte have bragt Uenighed imellem 


de tvende Moderlande. Kun er Jordsmonnet, der fra 


ført af var alt for ulige, lide efrer lidt blever delt 
mere ligelig. — Af 10180 Ovarterer Land, hver paa 
"28000 Qøadrat;Favne, ſom Sen indeholder, eie de 
Fauſte ikke mere end 5904, 09 Hollænderne have 
"Drage det derhen, at de have tilegnet fig 4176 deraf. 
—4 Tobakkens Dyrkning var det forſte, fom det Ver⸗ 

illeffe Hofs Underſaatter foretoge fig paa Gt. Mars 


Tin. De forlode den, for at lægge fig efter Indigo, . 
Der blev afløft af Bomulden, hvortil man har lagt 


Sukkeret, fiden det 1769 er blevet fremmede tilladt, 
at nedfætte fig paa denne Deel af Den. For Liden 
tæller man der 19 Plantager, fom aarlig giver en Mil: 
lion Mund raat Sutter, der er ftisnt hvidt, men af 
liden Conſiſtents, og et ftørre Antal Gaarde, fom avle 
en 2000 Sentner Bomuld. . Arbeidet derved beſtyres 
af en go Familier — en 32 Franſke, de øvrige En; 
gelffe, og fom tilſammen udgisre en Folkemangde af 
350 Hvide af hver Alder og Kion. De have fun 
1200 Slaver, hvilfet er for lidet eftet Avlsbedrifternes 
Storrelſe; men Koloniſterne i den Hollandſte Deel, der 
ere Ciere af bedre Jorder, end de Franſke, have for 
Skik, at fende deres, Sorte til der Nordlige, maar 
Arbeidet er tilendebragt i det Sydlige. Forend 1763 
Havde der ikke været nogen ordentlig Autoritet i det 


fvage og ynkelige Etabliſſement. Ved denne Tid gav; 
man den er Forftander, ſom endnu ikke har tiltrukket 


det nogen Skipper fra Moderlandet. Det er ſtedſe 
hos deres Naboe, de Franſke hente hvad der er dem 


nodvendigt; det er ham, ſom de ſtedſe levere deres Pros 


dukter. 
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"Den Hohllandſte Kolonie er beboet af 639 Åvide 
os 3518: Sorte, der ere fyffelfatte med at drive 32 
Sukkerverker, ſom fædvanlig give 16000 Sentner 
Sukker og bringe en 30000 Sentner Bomuld til at 
groe. Denne aft for maadelige Judtægt bliver forøget 
bed den, der fages af en Søe, der er falt ide Aarin⸗ 
ger, der ikke eve overhaands regnagtige. Fra Mors 
genſtunden indſkibe fig Slaver paa flade Baade og ſanke 
hele Dagen. igiennem det Salt, der er paa Bandets 
Overflade, , og komme mod Natten tilbage til Strand: 
bredden, for der Dagen efter igien at tage fat paa 
ſamme Arbeide, der ikke fan fortfættes udensi Juniiy 
Julii og Auguft Maaneder, » Naboe Herne figbe nogle 
ringe Partier af dette Produkt, hvis hele Beløb fan 
flige til en. 100000 Daler. ten. det bliver fornem— 
melig leverer til de Nordamerikanſtke Vrovindfer,… der 
ligeledes bortføre Koloniens Rum og Sutter, medens 
Bomulden bliver leveret til de Engelſte Skippere. Der 
bliver ſaaledes intet eller næften intet tilbage for Repu— 
blikens faa virkſomme Handelsmend, og man maa 
anføre Grunden dertil, | 

Etabliſſementet paa Gt. Martin er, ſtiont Hol: 
lands, iffe beboet af Hollendere. Neppe feer man der. 
Stil 6 Familier af denne Nation, ſom endog røbe et 
Slags Undfeelfe ved af være det. Alt øvrigt er Engelſt, 
Menneffer, Sprog, Skikke. Fordommen er endog 
"Bleven dreven ſaavidt, at Barfelfoner endog toge over 
for at barfle paa Anguille, en Brittiſt He, der ligger 
Fun 2 Mile derfra, at ikke deres Born (fulde blive ffilte 
bed en Herkomſt, ſom der i Lander bliver anfeet for 
Den enefte berømmelige, 

20, Fordele, ſom Holland drager af fine Der 
for fin Handel. > 

Hvad de forenede Provindſer ere Herrer over 

af den ſtore Amerikanſte Øe; Samling fremſtiller intet, 
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er ved forſte Hiekaſt er tiltrokkende efler underholdende. 
Beſiddelſer, ſom neppe leverede Ladninger til 6 tiby 
ſmaa Gfibe, ſynes tffe at fortiene nogen Opmærffoms 
hed. Ogſaa fulde den dybeſte Forglemmelſe være bles 
— Lod, derſom ikke nogle af diſſe Øer, der ere 

ſom agerdyrfende, vare meget fom handlende, 
Bi: pille tale om St. Euſtache og Éuracao. 
Lyſten til at oprette Snig: Handel med det Span⸗ 
fle gaftand afgiorde Curagaos Erobring. Snart ſaae 
man en Mengde Hollandſke Fartoier ankomme dertil, 
Slarte og vel bevæbnede vare de desuden bemandede 
med udvalgte Folk, hvis Kiekhed underſtottedes af Den. 
levende Andeel, de toge deri. Enhver af dem havde 
i Ladningen en meer eller mindre betydelig Deel, ſom 
han havde beſluttet at forſpare med ſit Blod mod Sug 
Vogternes Angreb. 

Spanierne biede ikke altid paa Smuglerne, ofte 
kom de af fig ſelv, for paa et beſtandig vel forſynet Oplags— 
fied at omtuſte deres Guld, deres Sølv, deres Cacao, 
deres Tobak, deres Qvinqvina, deres Ander, deres 
Kreature for Negere, Lærreder, Silkevarer, oſtindiſke 
Tsier, Speſerier, Qvikſolv, Jern: og Staal: Arbeide. 
Det var gienſidig Trang og gienſtdig Afhielpning, der 
giorde diſſe tvende rivaliſerende Rigdomsgridſte Natio⸗ 
ner faa travle og færflende imellem hinanden. 

Oprettelſen af Kompagniet i Caraqve og Regifters 
Skibenes Anbringelſe iſtedet for Galionerne have ſpœkket 
denne Forbindelſe meget; men dette Ode er blever lidet 
formindſtet ved de Forbindelfer, man har opretter med 
det Sydlige af den Franſke Kolonie paaSt. Domingo. 
Alt oplives igien, naar diſſe tvende Kroner ſtyrtes ved 
deres Stolthed eller deres Rivalers Stolthed i Krigens 
Gyſeligheder. Endog i den dybefte Fred faner Repuws 
blikken aarlig fra Curacao en 12 Skibe, der ere lodede 
med Sukker, Kaffe, Bomuld, Indigo, Tobak og 
Huder, ſom en fremmet Jordbund har ſeet voxe. 
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Alt hvad der indføres paa Curacao betaler uden 
Forſkiel 1 Proſent i Havne-Penge. De Kiebmands— 
varer, der komme fra Holland, have det Privilegium 
af de aldrig betale mere. De, der komme fra de andre 
Havne i Europa, betale endnu 9 Proſent. Den fremmede 
Kaffe er paalagt iſamme Ufgift, fordi "man vil ophiel— 
pe den fra Surinam. Alle andre Hodevarer fra Ame— 
rika betale fun 3 Proſent, men med den Forpligtelſe, 
at de ſtulle bringes lige til et af Republikens Soe⸗Steder. 

St. Euſtache maatte forhen betale de ſamme Afgif—⸗ 
ter ſom Curacao, og i Midlertid drev den dog den mefte 
af Guadeloupes og Martiniqve& Handel i al den Zid, 
diffe Franſke Etabliſſementer vare fængflede til Mono⸗ 
poliets forhadte Aag. Denne Driftighed tog af efter⸗ 
haanden, ſom den Nation der eiede diſſe Øer danuede 
ſig efter gode Grundfætninger, og udvidede fin Skibs⸗ 
fart, . Frihavnen St, Thomas fratog endog Doltæns 
derne det Lider, der var blevet dem tilbage af Handels ” 
Forretninger, da man endelig 1756 tog den Beflutning, 
at ophæve de flefte af de indførte PVaalæg. Siden den⸗ 
he nødvendige Forandring er St, Euſtache under Stri— å 
digheder imellem Minifterierne i London og Berfailles 
Ovlagéfted for næften alle de Franſke Luvarts Koloniers 
Fodevarer, og det almindelige Magaſin for hvad de fors Å 
fynes med. Hollænderne ere ikke de eneſte, der vedli⸗ 
geholde denne ſtore Bevægelfe, Engelfænderen og Franſk⸗ H 
Manden forene fig paa denne Des Rede, for i Ly af 
dens Neutraliter at flutte meger betydelige Kisbmands X 
ſtaber. Et Hollandſt Pas, ſom man faaer for mindre "| 
end 60 Rigsdaler, drager Skiul over diffe Forbindel⸗ 
fer. Man giver det endog uden at ſporge om hvad Nas 
fion den ev af, der forlanger det, Af denne ſtore Fri: 
hed fremkommer der utallige Operationer, der have et 
ſynderligt Sammenhæng. Saaledes. har Handelen 
Spfundetden Konſt at ſovndyſſe og ſtuffe Tvedragten. 
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Ved Enden af Fiendtlighederne er St. Euſtache 
kke faldet tilbage til intet. Den ſender endnu aarlig 
»e forenede Provindſer 25 til 30 Skibe, der ere lade; 
de med Produkter fra de Spanffe, Danſke, og fornem⸗ 
melig Franffe Øer, ſom den betaler med Handelsvarer 
fra begge Halvverdnerne eller i Vexler paa Europa. 
Alle diſſe Operationer have ſanket paa St. Euſta⸗ 
che en 6000 Hvide af forffiellige Nationer; 500 frie 
legre eller Mulatter, og en 8000 Glaver. Bed Hielp 
af er Raad, uden hvilket intet af Vigtighed fan blive 
afgiort, beftyrer en Gouverneur under det Beftindiffe 
Kompagnies Autoritet dette beſynderlige Etabliſſement, 
ſaavelſom Sabas og St. Martins. Han reſiderede 
ved en meget farlig Ankerplads, og dog den enefte 
paa Øer, hvor Skibene kunde loffe og tage deres Lad: 
ninger. Denne flette Reede bliver beffyttet af et lidet 
Kort og af en Garnifon paa 50 Mand. Derſom den 
blev. forfoaret med Tapperhed og Kyndighed, vilde fands . 
ſynligviis den driftigfte Fiende uden Nytte forføge paa 
at giøre Landgang. War den endog bragt i "Stand, 
vilde Beleireren endnu have næften ubortryddelige Vans 
ſteligheder at overvinde for at klavre op fra Under: 
Byen, hvor Magafinerne ere, til Over ; Byen, hvor 
hele Folkemengden ſamler ſig om Natten. 

Dog er Hollenderen, der veed ligegodt at finde 
Midler filat vende andres faavel Held fom Uheld tik 
fin Fordeel, i den nye Verden ikke indffrænfet allene tif 
de flygtige Fordele ved en uſikker Handel. Paa Fafis 
landet beſidder og dyrker Republikken en ſtor Streækning 
idet Land, der er bekient under Navn af Guyana. 


— 






21. Phyfiffe Betragtninger over Guyana. 


Det er et vidtloftigt Land, der mod Aſt beſtylles 
af Havet; mod Syd af stele ; mod Nord if Ore: 
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Hogben og mod Veſt af Rio; Negro, ſom forener diffe 
tvende Floder, de ſtorſte i Syd Amerika. 

Denne ſalſomme Øe vifer tre mærkelige Beſyn⸗ 
derligheder. De forſtiellig Slags Jord ere ikke der 
rangerede ſom ellers i Lag, men blandede i Fleng uden 
nogen Orden; i De mødfvarende Forhoininger paſſe de 
fremſpringende Vinkler af de ene ikke til de indlobende 
Vinkler af de andre. De Klumper, ſom man i Almin— 
delighed har taget for FlinteSteen, ere kun Laba⸗Brok— 
ker, ſom begynde at oploſes. 

Af diffe Jagttagelſer følger, at der maa være fore— 
gaaet Revolutioner i denne Deel af Kloden, og at de 
maae være blevne bevirfede af underjordiſt Ild fom nu: 
er udſlukt; at Branden maa have været BA 
thi man feer allevegne Maſſer, der ere fulde af Jern⸗ 
Skiel, og man finder ingenſteds Kalkſtene, ſom vente⸗ 
lig alle ere blevne udbrændte; at Udbruddet maa have 
været meget betydeligt, og har, foraarſaget en ſtark 
Synkning, efterdi man ikke andenſteds ftøder paa Vul— 
kaner, uden paa de høiefte Bierge, og det eneſte, 
hvorpaa man har market Tragt i diſſe Lande, er ikke 
fynderlig mere end 100 Fod høit over Havets Band: g 
flade. 











Bed den Tid, da diffe fore Begivenheder foregik 
iNaturen, maa aft være blevet omveltet. Markene 
maae være forblevne ganfTe blottede, vexelviis udſatte i 
for Indvirkningen af Plaffregn og Indvirken af en Å 
umaadelig Dede, JF, denne afverlende Forfatning maa 
der være forføber en Mængde Sefler, førend Jordbun⸗ 
den er bleven befvem fil at nære Planter og efrerhaans 
den Zræer, Dog vilde man udfætte fig for at tage feil, 
derfom man vilde færte denne Revolution overmaade PÅ 
langt borte, Det lider frugtbringende Jord, man 
findet i Guyane, ſtiont der beſtandig affættes ved Ops 
føgningen af Traer, vilde feirende vidne mod en meget 
gammel Wide. 
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3 det Indre af Landet ev Jordbunden altſaa, og 


vil længe blive utafnemmelig, De heie Jorder, det. 


vil fige de, der ikke fane under Band eller ere morads 
ſige, ere ſom ofteſt kun en forvirret Blanding af Leer 
og Kride, hvori der Fun fan vore Maniok, Ignamer, 
Jatater og nogle andre Planter, ſom ikke ſtyde Hierte— 






ſterke Hegn : Tid, fordi Bandet ikke fan fie ſigigiennem. 
Endog i de Jorder, ſom man er nødt til at anſee ſom 
gøde, have Kaffe-, Cacao; og Bomuldé; Træer fun en 


meget fort Varighed, der er urilftræffelig til at lønne. » 


Dyrkerens Arbeide. Saaledes er — næfien LA 
Undtagelſe — det Indre af Guyana. 

Dets Bredder fremftille er andet Son. De tal: 
rige Floder , ſom ſtyrte fig fra denne vidtløftige Stræfs 
ning i Oceanet, aflægge nophørlig paa deres Bredder og 
paa hele Kyſten en græffelig Mængde Froe, ſom ſpirer 
i Dyndet og frembringer i mindre end 10 Yar Over” 
Skovs Træer, der ere bekiendte under Navn af Paletu— 


vierer. Diſſe fiore Træer, fom ved deres dybe Rødder. 


bindes faft til Grunden, indtage, den. hele Strakning 
hvor Ebbefloden fiiger op. De danne der vidtloftige 
Skove, der fiaae fulde af 4 til 5 Fods Vand, faalænge 
Floden varer, og efter af denne ev gaaet tilbage med 
et blot og utilgængeligt Dynd. 
R Paa Kyſten afverler dette — paa Kloden maaſkee 
eneſte — Syn hvert Aar. Paa de Steder, hvor 
Strommene afſatte og ſammendynge Sand, gaaer Pa⸗ 
Jetuvieren meget haftig ud, og bortforte af Vandet for— 
finde Skovene. Diffe Forandringer ere mindre hyppi⸗— 
ge pan Bredderne af Floderne, hvor Sandet, der i 
Stormene bliver truffet ned af Biergene, bliver drevet 
til rum Soe af Vandets hurtige Fart. 
Forandringerne ere de ſamme paa den 400 Miles 


* 


Kyſt, der gaaer fra Amazonen til Orenogvwen. Aller 


Sødder ; endda raadne diffe alt for almindelig i den 


dl 


—8* 


—— 


4 


* 
== 


—— 


— 












































nj 368 — 


vegne viſer fig paa Strandbredden en Hætte af Pale⸗ 
tuvierer, ſom verelviig forgaae og frembringes igien 


af Dyndet og Sandet. Bag denne Hakke paa en 4 


til 300 Skridt ere der Overdreve, der blive overſpom⸗ 
mede af Regn, Band, ſom ikke har noget Afløb, og 


diffe Overdreve gade altid langs med Siden af Strand⸗ 


Bredden i en meer. eller mindre betydelig Dybde, efter; 
ſom Biergene er langt borte eller nær ved; 

, ” Bra. førfte Begyndelfe vare diffe umaadelig fore 
Moradfer fun beboede af Kryb. Menneffeté Snille, 
Der har overvundet en utaknemlig og oprorſt Natur, 
har forandret deres Oprindelige Beftemmelfe, Det er 
midt 1 dette ſtilleſtaaende, ftinfende og mudrede Band 
Friheden hav oprettet tre nyttige Etabliſſementer, hvoraf 
Surinam er det fornemmeſte. 


22, Det af Hollænderne i Guyana ved Suri⸗ 
nam anlagte Etabliſſement. Mærfelige 
Begivenheder, der have tildraget fig i denne 
Kolonie. 


Denne ſtore Flods udyrkede Bredder fif 1634 en 


60 Engellændere, der, ſaavidt man kan giette fig til, 


ikke forblev der længere, end nødvendigt var, for af 
høfte den Tobak, de havde faaet der ved deres Ankomſt. 


En 6 Aar derefter vifte fig paa dette forladre Sted 


nogle af de Franffmænd, ſom da af deres Balſtyrighed 
bleve drevne om til alle Klimaer, og ſom af deres Lets 
findighed bleve hindrede fra at fætte fig faft i de fleſte. 









De nedſablede Landets Indfodte, beghndte at bygge rå 


et Fort, og forfoandt, 


Deres Bortgang bragte 1650 den Nation tilbage, ” 


ſom førft havde faftet fine Dine paa denne — faa lang 
Tid forfømte — Deel af den nye Halvverden. Kolo⸗ 
nien havde oprettet en 40 til 50 Sukkervarker, da den 
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— bleg — og taget Hollſuderne, me fik 


Havd paa deres Erobring ved Traktaten til Breda. 
Zeland paaſtod, at det nyrtige Jordsmon i denne 


Beſiddeiſ⸗ ſkulde udelukkende tilhøre den, fordi det var” 


bens Skibe og dené-Tropper, der havde erhvervet den. 
De andre Provindſer, ſom havdé taget Deel i Omkoſt— 








Kompagnie, men paa Vilkaar, at det ſkulde betale 
Zelanderne en 119000 Rigsdaler, at dets Handel der 
ſtulde indſtronke fig til at fælge Slaver, og at Landet 
ſtulde ftaae aabent for a lle Repüblikens Underſaatter og 
Soefarere. 
Endſkiont dette fore Selſkab endnu havde Ind, 
bildningen fuld af ſin gamle Velſtand, varede det. dog 
ikke længe, førend det indfaae, at de Udgifter der vare 


nødvendige til at færte er umaadelig ftort Land i Drift, 


vare over dets udmarvede Kræfter, Aaret derefter 
afſtod det derfor en Trediedeel af; fin Rettighed til Sta— 
den Amſterdam, og en Trediedeel til en riig Borger ved 
Navn van Aarſen for en Priis, der ſtod i Forhold til 
den, det ſelb havde betalt. Denne underlige Indret— 
ning varede til 1772, ved: hvilken Tid Defendenterne 

af denne Privatmand folgte deres Andeel for en 321,000 
Rigsdaler til de tvende andre "Medlemmer af Interes— 
fentffaber. 

Selſkabet fandt Surinam nedſenket i alle de Uor: 
dener, fom et: langt Anarkie nødvendig maa frembringe. 
Dets Repreſentant vilde indføre nogen Orden, nogen 
Retſindighed. Han blev beſtyldt for Tyrannie hos 
General-Staterne, og 1088 nedſablet af Tropperne. 

Aaret derefter blev Kolonien angreben af de Franſke, 
der bleve kommanderede af Du Caſſe. Anførerené 


— 


nſingerne paa Expeditionen, vilde at det ſtulde væreen 
fælles Ciendom. Denne Sags Driftning havde alt 
for længe forbittret Gemytterne, da man endelig 1682 
bedtog, at Surinam ſkulde overlades, det Veſtindiſte 
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Dueligded og kiekke Eventyreres Anſtrongelſer, ſom 
fulgte med ham, fade fig afmæntige mod et Etabliſſe— 
ment, hvor borgerlige og militaire Urbligheder havde 
bragt Giæring i Gemytter, der ved en overhængende 
Dare bleve forenede ” Maloenſeren Caffard var lykkeli— 
gere 1712, Han lagde Surinam i Kontribution, og 
Gorrførte herved en 285000 Rigsdaler i Sukker og 
Vexler. Dette Uheld, der var fan meget mere uven— 
tet, fom der indtraf paa en Tid, da Republikens Vaa— 
ben vare ſeierrige paa-alle andre Steder, nedflog Plans 











* 


teurerne, der bleve nødte til at give Tiendedelen af 


Deres Kapitaler. ; 

Man beſtyldte Selffabetsfor, at det havde fors 
ſomt at drage Omſorg for Fæftningerne; at det til deres 
Forſvar fun havde brugt faa og flet diſciplinerede Trop— 
per. Beklagelſerne udſtrakte fig Jnart til vigtigere 
Ting. Hver Dag faae man Grunde eller Paaſtud til 
Misfornøielfe at formere ſig. Kiede af alle diſſe Tret— 
fer overdroge General; Staterne Statholderen at fee 


» 


"Dem tilendebragte paa en. Maade, fom han fandt pas— i 
ſeligſt. Denne førfte Obrigheds Perſon havde endnu 


ikke været faa heldig,” at faae Gemytterne forenede, 


Da man maatte fee til at frelſe Kolonien, 
Neppe havde Engellænderne fat fig faft paa Suri: 


nams Bredder, førend endeel af deres Slaver flygtede | 


til der Indre af Landene." Deſertionen tog endog til 


under det Hollandſte Herredom, fordi man fordrede ” 


mere vedholdende Urbeide, fordi man knappede af paa 
Levnetsmidlerne, og brufre mere Gruſomhed i-at ſtraffe. 


Diſſe Flygtninger ſage med Tiden deres Antal ſtort nok 


til af indrette fig i Horder, De gif ud i Bander af 
deres Tilflugtsſteder for at ſtaffe fig Levnetsmidler, Vaa— 


ben, Agerdyrknings-Redſkaber, og bragte Negre med 


fig, fom vilde følge med dem. tan giorde nogle For: 


ſog paa at ftandfe diſſe Streiferier, Alle bleve de frug⸗ 








—— 


tesloſe og maatte blive det. Forkielede Soldater og 


Otficerer uden Talenter, uden Følelfe af Wre, havde 


en uoberbindelig Modbydelighed for en Krig, hvori man 


maatte våde giennem dybe Moradſer, tykke Skove for 
at fade fat paa en forvoven og uforfonlig Fiende. 






É et udrette efter mange blodige Trefninger, har været 
ki; 


i 
dbde: "Man har maattet erkiende nogle — talrige, 


men uden Forbindelſe imellem ſig og ved betydelige 


Gtræfninger fra hinanden adffilte — Horders Uaffhæns 
gighed. Man maa ſende dem aarlige Forgringer, og 
man har forpligtet fig til at flade dem nyde alle Forde— 
lene ved en fri Handel. Diffe nye Nationer have paa 
deres Side ikke forbundet ſig til andet, end at komme 
deres Allierede til Hielp, derſom det behsves, og at 
tilbagelevere ham enhver Slave, ſom maatte flygte ind 
paa deres Grund. For at give diſſe forſtjellige Trak— 
tater Gyldighed have de kontraherende Parters Befulds 
mægtigede ladet fig giøre er Indſnit i Armen. Blodet 
Dar man ladet løbe deraf i Skaaler, der vare fyldte 
med Vand og Jord. Denne modbydelige Blanding ev 
bleven drukket paa begge Cider til Tegn paa Ubrødeligs 


hed. Derſom de havde vægret fig ved denne yderlige - 


Ydmygelfe, ſkulde de undertrykkende Herrer aldrig have 
erholdet Fred med deres øge Slaver. 


… Hvad har, været Grunden til Kolonien 
Velſtand? 


Efter alle diffe femme Begivenheder har Kolonien 


befundet fig mere blomſtrende, end man (Fulde have 


Faren blev omfider faa vaatrængende, at Repus 
fifen troede, den burde 1749,1772 til 1774 fende Kolo⸗ 
ien nogle af fine bedſte Batailloner til Hielp. Alt 
bad diſſe kiekke, fra Europa ankomne Folk, have funs 





af tilveiebringe nogen Rolighed for Uvlsbrugerne, ſom 
ſaae fig hver Dag nærved at blive ødelagte eller myr⸗ 
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BRA onen 


funnet vente, Aarſagerne til denne overraſkende Vel— 


ſtand maae være videværdige og intereſſante. J 


De forſte Europeere, ſom boeſatte ſig i dette bars 
bariſte Land, anlagde forſt deres Aolsbedrivter paa 
Bankerne, ſom i Almindelighed befandtes ufrugtbare. 
Det varede iffe længe, førend man faldt paa, at Sal— 
tene vare blevne dem berøvede af Strommene og at det 
var af diffe Lag af et ppperligt Dynd, at de lave Jor⸗ 
der efterhaanden vare blevne ſammenſatte. Nogle lIyk— 
felige Forſeg ftadfæftede denne fornuftige gormodning, 
og man befluttede ar føre fig em fan vigtig Opdagelſe 
til Nytte. Sagen var iffe let, men Lyft til at drive 
Den igiennem overvandt alle Vanſkeligheder. 

Diffe vidtløftige Sletter blive overfoømmede af 
de Floder, fom vande dem, men blive det iffe hele 
Aaret igiennem. Endog i Overſvommelſens Tid udbre— 
der Bandet fig ikke derpaa uden lider for og liser efter 
Hoivandet. J Ebben gaae Floderne uformarkt tilbage 
og findes ofte i Lavvandet, endeel Fod under det Jords— 
mon, ſom de 6 Timer i forvejen Fiulte, 
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Naar Regnen iffe-er overflødig og Floderne ere 
fave, maa man, foffelfærte fig med Udrørtingen. "Denne N 
Tid begynder med Auguſt, og ender med December 
J denne id bliver den Strakning, ſom fFal færres i 
Sifferhed for Overſpommelſe omgiver med et Dige, 


ber ev tilſtrekkelitgt til at holde Vandet ude. Sielden 
giver man det mere end tre Fods Hoide, fordi man 


fædvanlig ikke vælger et Jordsmon, der flaaer mere end 


to god under Vand, til at anlægge en Plantage. 
J det ene Hiorne af Diget, ſom giores af den 
Jord, der kaſtes op af Grøften, man graver, er en 


hydrauliſt Maffine ganffe aaben paa den indre Side, $ 


paa den ydre tilfnitter fom et Floite Næb, og forfynet 
med en Klap, ſom Trykket af Bandet aabner inden fra 
Op ad, og ſom falder til af fin egen Tyngde. Naar 
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Havets Bevægelfe bringer Bandet til at flige, tynge 


Floderne paa denne Klap og lukke den ſaaledes, at det 
udvendige Vand ikke fan træge ind. Naar Floderne 


derimod ere lave, lette baade det indvendige Band og 


| RegnBander den op og lober ud. 
Inden i Diget ere et Stykke fra hinanden anbragt 
nogle ſmaa Render, ſom alle løbe til en Groft, hvor: 


med Plantagen er omgivet. Denne Forſigtighed tie⸗ 


ner til at forhøie Jordsmonnet, og betage det den 


overflødige Vadſke, ſom funde være bleven rilbage, 







Ddordsmon, man, har valgt. J det andet bliver det 
"Dpryddet og funde dyrfeg i Begyndelſen af der tredie, 
derfom det ikke var aldeles nødvendigt af lade det i 
femmelig lang Tid være udſat for Inddirkningen af det 
færffe Band, for at formindſte Virkningen af Søe: 
Saltet. Nodvendigheden deri fætter Hoſten fængere 


ud, end man gierne vilde; men Mængden, der hoſtes, 


holder ſkadeslos for Spholden 

Kaffe-Treet, der i Almindelighed er. — paa 
Brinkene i de indre Kolonier, efterlader enten tidligere 
eller ſildigere en tom Plads, der ikke fan befærtes mes 
nye Kaffe-Traer eller med andre Planter ; fordi Stor: 
mene have efterhaanden (filt dette Jordsmon ved alt 
hvad der giorde det frugtbart. Saaledes er det ikke i 
Surinam. Dette koſtbare Træe holder fig rigtig nok 


der. ikke friſt, uden omtrent å en 20 Aar; men unge 


Manter fatte imellem de gamle og beftemte. til; af træde 


i deres Sted, fritage den, der dyrker det, fra at føle, 


noget til denne alt for tidlige Undergang. Deraf kom 
mer det, at der aldrig er nogen Standsning i hvad der 
hoſtes. Det er endog der mere overflødigt end i de 
andre Etabliſſementer. 

En Sukker-Marks Indretning i diſſe — 
Moradſer har dette Særegne, at Jordsmonnet bliver 








—* Et Aars Arbeide maa fivæffe til at omgierde der 
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giennemſkaaret med endeel ſmaa Kanaler, der ere be— 
ſtemte til at transportere Sukker Rorene. De ſtode 
alle til en ſtor Kanal, ſom ved den ene Ende lader 
Vandet løbe ind, naar der figer, Og ved den anden 


dreie en Mølle, maar det' falder. J diſſe Plantager 


er den forſte Grode ikke af god Beſtaffenhed; men med 
Tiden fager den, enten ganffe eller paa libe nær, 
hvad der manglede den i Suldfdmmenhed.… Man fan 
med ſaameget mindre” Utaalmodighed vente vaa denne 
Forbedring i er Land, hvor Sukker-Rorerne af deres 
Ste til 6re Stud give ligefaa meget Sukker fom man ans 
denſteds faaer af Rør, der ere nyligen: plantede. En 
af Aarſagernetil denne Frugtbarhed maa være, at det 
falder: Koloniſterne let at omgive deres Marker med. 
Vand i den tørre Aarstid. Den idelige: Fugtighed, 
fom ved denne Maade underholdes i Jordene, ſynes 
bedre end Vandinger, ſom man andenſteds anbringer 
med ſtore Bekoſtninger, og ſom man ikke engang kan 
forſkaffe fig allevegne. | | 
Siden Hollænderne have faaet Lyffe til at betvinge 
Havet i den une Verden ſom i den gamle, have deres 
Avlsbedrifter blomſtret. De have drevet dem til 20 
Mile fra Soen, og giver deres Plantager en Yndig: 
hed og Beqvemmeligheder; ſom man ikke mærfer tili 


De meeft blomſtrende Engelfte og Franſte Beſiddelſer. 


Allevegne ere der tummelige og vel anlagte Bygninger: 
Terraſſer, ſom ere ganſte ſnor lige; udføgt nette Kiok— 
kenhaver, yndige Abildgaarde; ſymetriſtplantede Alleer. 
Man kan ikke uden at blive vørt fee faa mange Under— 
værfer iſtandbragte i mindre end et hundrede Jar, i 
oprindelig væmmelige og uſunde Pole. Men "af en 
meget alvorlig Grund neddæmpes der Overdrevne: i Fo⸗ 
lelſen ved det Fortryllende deri. De Kapitaler, der 
flaget diſſe overdaadige Unlæg, vilde være, klogere ans 
vendte til at formere Produkter til Salg. 





så Bk i J ør 4 la 
SAR SYN d ; 

v i * J 
— — 


«+ 


Er afde Midfer, der meeft have opmuntret Fliden 


og det Slags Luxus, man har tilladt fig, har værer, 
af Kolonifterne have fundet der faa yderlig ler at for; 


ſtaffe ſig Kapitaler. De have til stil 6 Procent faaet G 
alle de Penge, fom de funde anvende, men paa det | 
udtrykkelige Vilkaar, at deres Plantager fulde forblive. 


pantfatte til deres Kreditor, og indtil de havde reent 
udbetalet ham, fulde de være forbundne til ar levere 


ham deres hele Produkt for den i Kolonien gængfe Priis. 


på rode — 
24. Kolonien Gutinamé nutidige Forfatning, 
11. og Størrelfen af dens Gield. 


* Bed diſſe Hielpemidler er der paa Bredderne af 


Surinam, Commavine, Floderne Cottica og Perica 


blevet anlagt 430 Plantager. J Aaret 1775 gave de 
24,320,000 Pund raat Sukker, ſom i Holland blev ſolgt 
foren + 5 1,7309;000 Rolv, 
15,387,000 Pund Kaffe for noget over 1,787,590 —— 
970,000 Pund Bomuld for omtrent r 
en 10000073 4909,000 mm 
790,854 Pund Cagad for lidet under — 
en— 128,500 — 
152,844 Pund Farvetræ for lidet 
i over en  ; ; 3,909 — 
Diffe Produkteer, ſom tilſammmen 
— udgiorde en +: 14,139,9000 Rolr. 
bleve bragte i Republikens Havne ved 70 Skibe— 


Antallet paa diſſe Fartoler vilde være blever forøget, ” 


derfom de 560,000 Galfoner Sirop, de 170,000 Gal; 
loner Hum, der bleve leverede til Nord ; Amerika, havde 
taget Veien til Europa, … Det vil blive ſtorre, derſom 


den Tobak, man har begyndt at lægge fig efter, faar 


ben Fremgang, ſom man har ventet, 
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Det ſamtlige Urbcide i dette Etabliſſement ſyſſel⸗ 
ſatte i Aaret 1775 henved 60, 000 Slaver af hver Alder 
og Kisn. Diſſe ſtode under 2824 Herrer, uden at regne 
Qvinder og Børn, De Hvide vare af forſtiellige 
Lande og forffiellige Sekter. Saamegen Fremgang har 
Handels⸗Aanden giort, at den bringer alle Nationale 
og alle Religions Fordomme til at tie for det folles 
Tarv, der bør binde denneſkene til hinanden. Hvad 
er vel diſſe tomme Benævnelfer af Jøder, Kriſtne, 
Sranffmænd, Hollendere? % ulykkelige Beboere af en 
Jord, der er fan møifommelig at dyrke, ere Jikke alle 
Brødre? Hvorfor ville J da forjage hinanden af en 

Verden, hvor J have fun en Dag at lebe? og 
hvilfer Liv er endda det, Jere faa naragtig + gru; i 
ſomme at aftrætte hinanden Nydelſen af? Have ikke 
alle Elementer, Himmelen og Jorden giort nok imod | 
eder, uden ar J behøve ar forøge alle de Naturen 2 
Plager, hvoraf 3 fre omringede med Misbrugen af den 
Smule Kraft, der er eder forundet til at modſtage dem. 

Paramabiro, Hovedftedet i Kolonien, ér en liden 
Bye, der har en yndig Beliggenhed. Huſene deri: ere 
ſmukke og bekvemmelige, fiønt de fun ere byggede af 
Trae pan Fod af Muurſteen, ſom ere førte deril fra 
Eurspa. Dens Havn,” der er 5 Mile fra Haver, 
Mangler fun lider af hvad den fan onſtes. Den modta⸗ | 

” ger alle de Fartéier, der expederes fra Moderlandet for 
at udføre Koloniens Fødevarer, "DL eN 

Selſtabet, ſom dette ſtore Etabliſſement tilhører, 
er bebyrdet med de offentlige Udgifter. Souverainen 
har ſat det i Stand fil at opfylde denne Forpligtelfe 
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fan forhøje uden Statens og Indbyggernes Samtykke. 











ved at tillade der at hæve nogle Skatter, fom man iffe 4 





eller Slave; og 60 af ethvert Barn bar forhen dem 


En Kopffat paa en 100 Sfilling af hver voren Fris 


"LÅ 


ſpœreſte af diſſe Paaleg. $ Aaret 1776 er den bleven 
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forvandlet til en mindre" fornedrende af 6 Procent af 
Landets Produkter; af Handels; Fordelene ; af forſkiel⸗ 
lige Betieningers Lønninger. Dog er man vedblever 
at betale 23 Procent af de Fødevarer, fom gif ud af 
Kolonien, og 13 af dem, fom førte ind. Samlede 
forflane diſſe Paalæg neppe til det ſtore Formaal, hvor⸗ 
til de ere beſtemte, og ſielden bliver der noget tilovers 
til Fordeel for Selſtabet. on na. 

Foruden de Skatter, der hæves til Kompagniet, 
er der en temmelig betydelig paa Koloniens Produkter, 
ſom Indbyggerne ere blevne enige. om felv at paalægge 





ul deres forſkiellige Fornodenheder og ifærdeleshed til 
at beholde 300 frigivne Negere, ſom ere beſtemte til af 
Beffytte Arbeidsdrifterne mod Overfald af de flygtede 


Negere. — | 
1" Uagtet faa mange Paalæg, uagtet Forpligtelſen 
tilat betale Renten af noget mere end 16,000,000 
Rigsdaler, var Kolonien dog blomſtrende, medens dens 
Produkter havde en fiffer og fordelagtig Afſetning. 
Men da Kaffeen. tabte det Halve af fin gamle Priis i 
Handelen, er alting faldet i en yderlig Uorden. Style 
neren, ſom ikke unde betale, har feet fig fordreven fra 
fin Plantage. Tilgodehaveren, endog” den ubarmhier⸗ 
tigſte, har ikke faaet fine Kapitaler igien. Begge ere 
blevne odelagte. Gemytterne ere endnu forbitrede, 
Sindet er nedflaget, og det er vanffeligt at indſee, 
hvor ſnart Samdrægtighed og Virkſomhed ville indſtille 
ſig igien. Lader os imidlertid ſee, hvorledes Berbiches 
Skiebne har været under denne førgelige Kriſis. 


25, Koloniens Berbiches Stiftelſe. Dens 
forrige Uheld, dens nutidige Elendighed. 


Dette Etabliſſement, der begrendſes mod Oſter 
af Floden Corentin og mod Veſt af Demararys Terri⸗ 
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torium, indbefatter kun en Kyſt af 10 Mile. Ind ad 
Landet kunde den frit udvide ſig indtil den Deel af Cor⸗ 
delererne, der ere bekiendte under Navn af de blaae 
Bierge. Den ſtore Blod, hvoraf den har fit Navn, er 
bed dens Munding ſtoppet af én Banke Dond og Sand, 
Og i Forſtningen fun 14 til 15 Fod, men bliver ſtrax 
40 Fod dyb. Man finder den fer at befare til 36 
Mile fra Søen, hvor de længſt bortliggende Plantager 
endes. 

Aaret 1626 ſaae forſte Grundvold lægges til Kes 
lonien. Efterdi man anlagde den i en Egn, der var 
indbefattet i der Veſtindiſke Kompagnies Oktroi, for— 
beholdte” dette — da mægtige og meget beffyttede — 
Selſkab fig nogle Rettigheder og iſerdeleshed udeluk⸗ 
kende Salg af Slaver. Sukkerets og Rocouens Dyrk— 
ning havde ikke giort ſtore Fremſkridt, da nogle Franſte 
Eventyrere hærgede Landet 1689 og forlode det ikke, 
førend det havde fadet fig tilſtage en 9200 Rigsdaler, 
ſom aldrig bleve betalte. De Franſtke giorde endnu 
1712 et Angreb van Kolonien. For at ſlippé for Plyn⸗ 
dring og blive befriet fra diſſe Fremmede, forbandt Ynd: 
byggerne fig til at give henved 138,000 Rigsdaler, 
De Sorte, det Sukker og de Fodemidler, man leverede i 
Dem, ftege til en 6000 Rigsdaler. Det øvrige fulde 7 
have været betalt i Europa af Eierne til Gaardene, der 
ikke vare af Provindſen Zeland. Enten der var af 
Uformuenhed eller af andre Grunde, faa undſloge diffe j 
fig for at opfylde en Forpligtelſe, ſom var indgaget 
uden deres Minde, Tre rige Privatmend i Amſter⸗ 
dam opfyldte Forpligtelſen, og bleve allene Herrer af 
Berbiche. 
Deres Adfærd blev klog og afpaſſet. De iſtand⸗ 
ſatte de gamle Plantager igien, de indforte en bedre 
Tœnkemaade blant dem, der dreve dem, De lagde 
Cacao⸗Oyrkningen til dem, fom allerede vare bekiendte, 
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men der — forfloge itke til at have Holonien 


til den Grad af Velſtand, ſom den ſyntes at kunne 
tage imod. En 1,470,000 Rigsdaler anſaae man nod⸗ 
vendige til dette ſtore Formaal; og der. blev oprettet 
1600 Aktier paa en 920 Rigsdaler hver. Man kunde 
ikke anbringe uden 941, hvorpaa endog de, fom lagde 
fig dem til, fun detalter42 Proſent. —— befandt 


ſig den nye Kapital: nedſat til noget ovev em 320,000 
Rigsdaler, hvoraf der ſtulde betales 275,000 Rigeda 


fer til det gamle Selſkab, ſom afſtod alle fine Eiendele, 

ſ a at der i renee fun blev en —— til⸗ 
ge. 

foreſat ſig. Intereſſenterne Dare feln: faa overbeviſte 

derom, at de 1730 forlangte; at enhver Underſaat i 


Staten maatte blive berettiget til at ſeile paa og boer . 


færte fig i Berbiche, paa Vilkaar at betale i Amerika 
14 Rigédaler i Kopffar for hver Hviid og fir hver 


Sort, ſom han anbragte paa ſin Gaar ns 113 Riget 


daler af Plantage i geiftlig Afgift; 25 Profent af alle 
de Handelsvarer, ſom bleve indførte i" Kolonien, og 


for alle de Fødevarer; ſom førtes ud af den; og i Eu⸗— 


ropa 3 Sligsdaler af Tønde af alt, hvad han lod komme 
fra Republifené Havne og 2 Rigsdaler af Tonde af aft; 
hvad han fendte dertil, Ved Hielp af diffe Indtægter 


forbandt Selſtabet fig til, ac afholde alle de Udgifter, 
ſom Regieringen, Forfoaret, Politiet, Rettens Pleie & - 


dette Etabliſſement udfordrede.» General-Staterne ans 


fane denne Plan for gavnlig, og de gave den Lovs 


Kraft ved et Dekret af 6te December 1732 


En temmelig ſtark Giæring blev et. ſokkelig Folge: 
af denne nye Orden i Tingene. Alt blomſtrede, ba de 


vide, og de vide allene, bleve 1756 angrebne af en 


fmitfom Sygdom, ſom varede i 7; Aar, og dræbte de 
flefe af dem, Den Svagheds Forfatning, hvori denne 


Det var —— lidt til den SENE man "hane 
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Plage havde bragt Berbiche, giorde Slaverne 1763 dri⸗ 
ſtige tilat giøre Opror. Bed der forſte Rygte om Op— 
ſtanden fiygtede 20 Soldater og, nogle Kolonifter ſom 
bare undkomne fra Smitten til 4 Skibe, ſom laae pan 
Floden, og ſtrax derpaa til en Redoute, der var bygget 
fær ved Oſeanet. Den Hielp, fom man fender dem 
fra alle Kanter, færter dem endelig i Stand til at 
vende tilbage til deres Plantager, ja endog tilat under, 
tvinge egerne, men de herſte fun over Ruiner og 
Døde Kroppe. É ; 
Odelagt, ligeſaa vel ſom Beboerne, feer Selſkabet 
fig nodſaget til at forlange 8 Proſent af fine Aktie— 
Eiere, hvorved det faaer henved en 70000 Rigsdaler: 
og at laane henved en 230,000 Rigédaler af Probinde 
fen Holland til en Rente af"23 Proſent. Diſſe Sum f 
mer forſlage endnu ikke til ag opfylde ders: Forpligtelſer. 
Det udvirfer 1774 hos Republiken, af de Paaleg, der 
hidindtil vare blevne havede, ſtulde for Fremtiden for— 
dobles. Diſſe nye Skatter bringe den — over det 
totale Tab af ſine Cacaotræer og den yderlige lave Priis 
paa hans Kaffe — allerede alt for nedflagne Kolonift i 
Fortvivlelſe. Ogfan gaaer dette Etabliſſement, hvorom 
Man haode giort fig faa ſtore Forhaabninger, kun til 
bage. 












Kolonien tæller fun 104 — for ſtorſte Delen fun i: 
— lider betydelige Plantager, der ere ſtreede langt fra 
hinanden paa Floden Berbiches Bredder eller paa Can⸗ 
jeg, der kaſter fig i den forfte 3 Mile fra Havet. Man 
feer deri 7000 Slaver af hver Alder og Kien og 250 
Hoide, uden at vegne Soldaterne, der fulde udgiøre et 
lige Antal. Hvad der aarligen høftes af Kaffe, Sutter 
og Bomuld, bleber bragt paa 4 tiles Stibe til Moders 
landet, hvor det ikke bliver folgt over en 200 til 250,000. 
Rigsdaler. Af dette Beløb (Fulde der tages én 6 Pro⸗ 
ſents Rente, ſom Koloniſterne havde forbundet ſig til 
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at Gerard af omtrent en 367, o0o Rigsdaler, ſom de 
have laant; men det er en. Forpligtelſe, ſom de ikke 
ere i Grand til at opfylde. Tilgodehaverne maade lade”. 
fig nøie med 4 til 3 til 2 Proſent. Endeel af dem faage 
idol: intet. ; i ) 
Endſkiont de aarlige Souveraimetets Udgifter, efter 
de Beregninger, der 'ere fremlagte for. General; Sta: 
terne. 1772, ikke overftige en 40,006 Rigsdaler i Cur. 


— 


ropa og — 55 er Selſkabet ikke deftodrindre i en 


' MØG Forfatning. Fra 1720 til 1763 have ud⸗ 
tterne i alt fun belsbet fig tit 61 Proſent, hvilket (Øg 
et almindeligt Aar fun gior 12% Profent. Siden den 
Gid hav intet Udbytte fundet Sted. Ei heller have de 
Aktier, ſom have koſtet 460 Rigsdaler hver, mere no— 
gen Aftrek. Man vilde iffe fane 24 Rigsdaler for 
dem. Om Kolonien Effeqvebo maa man * ſig et 
andet Begreb. 


26. Koloniens — ———— AÆlde. Hvorledes 
den har kunnet blomſtre, efter at den har 
fkrantet meget længe, 

& 

Denne Flod, Ser lober 20 Mile fra Verbiche var 
den Ej hvorved Hollænderne — der, figefom andre 
Europcere mad Enden af det 16de Aarhundrede, ops 
fyldte Gupana med deres Plyndringer— i Daab om af 
der Fulde findes Guld — boeſatte fig. Man veed ikke 
noiagtig, til hvilfen Tid de nedſatte fig ved Eſſegbebo, 
men det er bebliſt, at Spanierne fordreve dem der— 
fra 1595. 

Diſſe Republikanere maage være vendte tilbage ders 
til igien, efterdi de 1665 bleve udjagede, paa ny af 
Engellænderne, ſom felv ikke kunde holde fig der et heelt 
Jar. — Dette Crablifement, der altid havde været en 
Smaating, blev et Intet efter at det bar tager i Be— 
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ſiddelſe igien. JAaret 1740 udgiorde dets Produkter 


ikke engang Ladningen til et enefte Skib. 


! 


En 2 til 3 Aar derefter kaſtede nogle af Eſſeqgwebos 


Koloniſter Hinene paa den meget nær løbende Flod De— 
merary. Dens Bredder befandtes meget frugtbare, 
og denne Opdagelſe havde gunſtige Folger. 
I nogen Tid vare Oprydningerne ſtandſede i Su⸗ 
rinam formedelſt den blodige og ødelæggende Krig, den 










maatte udholde mod Negerne, der havde ſammenflokket 


fig i Skobene. Paa ſin Side var Berbiche omtumlet 
af. ſine Slavers Oprør. Det Beftindiffe Kompagnie 


greb dette gunſtige Hieblik for at indbyde driftige Men: 


neſker af alle Nationer til af nedfætre fig i ders Beſid⸗ 
delſe. De, der kom dertil med Begyndelſe til For— 
mue, fif et Jordsmon for intet med nogle Opmuntrin— 
ger. De bleve endog forviffebe om, at de efter Deres 
ſorſte Bearbeidninger Fulde faae til Laans og paa taa— 
lelige Vilkaar de tre Femtedele af det, de Anlæg vare 
værd, ſom de havde giort. Denne Indretning blev en 
frugtbar. Sad til Bind ffibeligbed, Virkſomhed og Oeko— 
nomie. SJ Aaret 1769 talte man allerede paa Deme— 
rearys redder 130 Gaarde, hvorpaa der dyrkedes Guk— 
ker, Kaffe og Bomuld med Held. Siden den Tid er 
Antallet paa Plantagerne voxet til, og det maa endnu 
forøges meget, | 


27. Uordener, ſom herffe i de Hollandſke 
Kolonier. 


Saaledes er Forfatningen i de tre Kolonier, ſom 
Hollænderne have efrerbaanden opretter i Guyana. 
Den er beklagelig og vil blive det længe, maaſkee for 
ſtedſe, med mindre Regieringen finder i ſin Biisdom, fé 
fin Mdelmodighed, effer % fit Mod et Middel til at af; 
tage Avblsbrugerne Byrden af den Gield, de have paa— 
draget ſig, og hvorunder de ſegne; 
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i, sr ses — 


Det. er deri de nyere Tider have 


givet Exempel pan Laan. Der Lette i at fane dem mod 


meer eller mindre byrdefulde Renter bar inddrager eller 
underftøttet dem næften alle i Krige, ſom de ikke af fig 
ſelv havde Evne til af udholde. Denne Galſtab ev 
gaaet til Byer, Provindſer, 'og forſtiellige Selſtaber— 
De ſtore Handels; Kompagnier have endnu mere udvidet 


denne: Skik, og forvovne Menneffer, fom af deres Las, 
rafter | bleve drevne til overordentlige Foretagender, ere 


efter blevne meget fortrolige med den 

- Dollænderne, ſom iForhold til deres Land; Strak— 
ning eller deres golfemængde havde ſammendynget flere 
Penge end nogen anden Nation, og ſom ikke fandt Leis 


lighed til at anvende dem i deres Bindffibeligbed, Door 
udſtrakt den endogfaa var, have ſogt at anbringe dem . 


fordeelagtig i alle Nationers offentlige Kaſſer, ja endog 
tPrivatmeunds Spekulationer. Deres Penge have 
iſerdeleshed tient til at oppyrke nogle Udlendingers, og 


fornemmelig deres egne Kolonier i Amerika. Men den. 


Forſigtighed, de havde brugt, atslade fig deres Skyld⸗ 
neres Plantager pantſette, har ikke frembragt den 


Virkning, ſom de ventede ſig deraf. Man har ikke 


betalt dem Kapitalerne, man har ikke engang betalt 


dem Renterne af dem, efter at diſſe Etabliſſementers 


Barer have tabe deres gamle Priis. Tinglyſte Obliga— 
tioner-af Avlsbrugere, der ere blevne fattige, ere faldne 
so til 60 til 80 Proſent under deres forſte Paalydende. 

Det er en aldeles ødelæggende Uorden. Forgie— 
ves vilde man underføge, om den bør tilffrives de i 


Umfierdam boende Kisbmænds Gierrighed, eller de pan 
hiin Side Havet henflyttede Koloniſters Uvirkſomhed og - 


naragtige Forodelſer. Diſſe Underføgelfer vilde ikke 
gisre Ulykken mindre. Hrkesloſe Menneſter maae man 
overlade gavnloſe Emner. De ſtrive, de kegle! der— 
fom det ikke er til megen Nytte, er det ikke heller til 
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megen Skade. Men det er ikke Snak, men Virkſom— 
hed, der udfordres i en Ildebrand. Medens man 
ſpildte Tiden med ar underføge, hvad der har været 
Aarſagen til den, hvormeget den har ødelagt, hvorvidt 
den har udbredet fig, vilde Huſet være lagt i Uffe, 
General⸗Staterne bor ffynde fig med, og tage fig alvor— 
lig af at uddrage det vidtløftige Land, der ſtager under | 
Holland fra Floden Poumaron til Floden Maronv, af 
be Bekymringer, ſom ſanke der i Dvale, af den Elen— 
dighed, hvorunder det ſegner; og hæve de andre Sin: 
Dringer, der fætte fig faa haardnakken mod dets Op⸗ 
komſt. 










Den, der reiſer fig af Klimaet, ſynes den vanſke⸗ 
ligfte af overvinde, J dette Land er Aaret deelt imellem 
idelig Regn og en umaadelig Hede. Uophorlig maa i 
Man aftviſte væmmeligt Kryb den Hoſt, der kiobes med 
Der meeſt vedholdende Arbeide. Man er udſat for af 
omkomme i Vatterſottens Benauelſer, eller af alle 
Slags Febre. Mod diſſe daturens Plager formaaer 
Magten intet. Hielpemidlet derimod, derſom der gi— 
ves noget,” vil være et Vork af Tiden, af Folkemang— j 
Den, af Oprydninger. i i 

Hvad Lovene funne og hvad de bør giere, det er, 
med Republiken at forene de Befiddelfer, der ere overs 
ladte ligeſom paa et Lykketref til private Selſtaber, ſom 
tage fig lider eller fler af alle Beftyrelfens Dele i de 
Lande, der ftraae under deres Monopol. Alle Regierin⸗ 
ger have lidt tidligere, lidt ſildigere oberbeviiſt ſig om 
det Upaſſende i af overlade de Provindſer, ſom de have 
erobret i den nye Halvverden, til priviligerede Kompag⸗ 
nier, hvis Fordele ſielden forenede fig med det almene 
Vel. De have endelig indfeet, at Afſtanden ikke giorde 
nogen Forandring i den udtrykkelige eller tauſe Pagt, 
der er imellem Miniſteriet og dets Underſaatter; at 
maar Underſaatterne have ſagt: vi ville adlyde, vi ville 
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gisre Tieneſte, vi ville hg, til at oprette 08 — 
holde den offentlige Magt; og Miniſteriet har ſvaret: 
vi ville beſkotte eder i Landet ved Politie og Love, og 
uden for ved Underhandlinger og ved Vaaben; da 
maatte diſſe Vilkaar opfyldes lige noie paa begge Sider, 
fra den ene Bredde af en Flod til den lige over for, fra 
den ene Strandbred af et Hav til den anden Strand: 
bred: at naar den aftalte Beſkyttelſe ophørte, var den 
belovede Lydighed og Hielp retmesſig ophæver; at der; 
ſom Bidraget fordrede, naar Beffyttelfen ophørte, 
udartede Beſtyrelſen til et tyranniſt Plynderiz at man 
var løft af den Troſkabs Eed, der var def giort; at 
man havde Frihed til af unddrage fi fig fra en flet Herre, 
og rage fig en anden ; at man traadte tilbage i den 
fuldfomne Friheds Stand, og fik ſin Rettighed igien til 
at oprette en ſaadan Regieringsſorm, ſom man anſaae 
for den gavnligſte. Derfra have de ſluttet, at deres 
Underſaatter i den nye Halvverden havde lige faa megen 
Ret, fom de i den gamle, til iffe at fiaae under andre 
end Regieringen felv, og af deres Kolonier vilde blive ” 
mere blomftrende under Statens umiddelbare end under. : 
en Mellemmands Beſkyttelſe. Et lykkeligt Udfald har 
i Almindelighed beviiſt det grundige i diſſe Betragtnin— 
ger. Man ſeer kun de forenede Provindſer, der ere 
forblevne deres førfte Jan troe. Denne Forblindelſe 
burde ikke vedvare. daar den er bleven adſpredet vil 
Forandringen gage for fig uden Stød; fordi ingen af. 
de Selſtkaber, ſoin mage ophæves, har Fordeel af af 
vare den imod; den vil endog gage for fig uden For: 
legenhed, fordi intet af diſſe Selffaber har et eneſte 
Skib, eller driver den mindſte Handel. De Hollandſke 
Befiddelfer i Guyana ville da udgiøre et Heelt, der er 
i SAR til at gigre nogen Modſtand. 

Tingenes nutidige Forfatning vilde Berbiche og 
— neppe drive en driftig Korſar tilbage, og de 
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bille være nødte til at kapitulere ved den føagefte Cas 
dres Nærmelfe. Den øftllige Deel, fom formedelſt fin 
Vigtighed er mere udſat for Angreb, har et bedre For— 
ſpar. Indlobet i Floden Surinam er temmelig vanſke— 
ligt formedelſt dens Sand ;Banfer. Imidlertid kunne 
Skibe, ſom ikke ſtikke meer end 20 Fod dybt, gaage ind 
i den, naar der er Hsivande. To Mile fra Mundin— 
gen føder Commavine i Surinam, Ved dette Sam— 
menlob er det Hollænderne have anlagt deres Forfvar. 
Der have de anbragt et Batterie ved Gurinam, et ans 
det Batterie paa den hoire Bredde af Commavinen, 
og et — Amſterdam kaldet — Kaſtel paa den venſtre 
Bredde. Diſſe Varker udgiøre en Triangel, hvis Ild 
krydſer hinanden, og have det dobbelte Formaal, at hin: 
dre Skibene fra at gage høiere vp i den ene af diffe 
tvende Floder, og gaae ind i den anden. Det lille 
Fort, der ligger midt i et lille Moradé, er fun tilgæns 
gelig fra en fmal Vei, hvorfra Urvtilferiet bortfierner 
al Nærmelfe, Det behøver fun en Befætning af er 
8 til 900 Mand. Flankeret med 4 Baftioner, omgivet 
med en Jord; Vold, med en bred Grav, der er fuld af 
Vand, med en god bedakt Vei, har det for Reſten 
hverken hvælvet Krudkammer eller Magaſin eller noget 
Slags Caſematter. Tre Mile Bsiere op finder man 
ved Surinam et luft Batterie, der er beſtemt til at 
beffytte Havnen og Byen Paramabiro, Man falder 
det Zelandia. Et lignende Batterie, ſom man falder 
Sommeswelt beffytter Commavinen i en paa lidet næv 
ligeſag ſtor Afſtand. Til Forfvarere har Kolonien ſine 
Land Milicer, 1200 Mand regulaire Tropper og tvende 
Artillerie Kompagnier. GER J— 
Med dette Etabliſſe ment forene man de tvende an— 
dre, Man giore et Heelt af diſſe adſkilte Territorier, 
de ville da give hinanden nogen gienſidig Underſtottelſe. 
Vant til at have et vaaget Øie med en Eiendom, der 
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i en mere egentlig Forſtand er bleven dens egen, vilRe 
publiken ſelv beſtytte den med al ſin Magt. Dens Land; 
dg Soemagt vil blive anvent til at ſtaffe den Sikker— 
hed for de Farligheder, ſom kunne true den fra Curoz 
pas Side, og befrie den fra de Uroligheder, ſom fra 
Faſtlandet felv omtumle den uophørlig. 

Mod de Sorte udøve Hollænderne i Guyana Grus 
ſomheder, der ere nfiendte paa Øerne. Det lette i at 
løbe Gort i et umaadelig fort Land har rimeligviis 
givet Anledning til dette yderlige Barbarie. Paa den 
allermindſte Mistanke lader en Herre fin Slave dræbe | 
i alle de andreg Overværelfe; men med den Forſigtighed 
at bortfierne de Hvide, ſom allene kunne vidne i Retten 
mod denne Unmaffelfe af den offentlige Magt. | 

Diſſe Gruſomheder have efterhaanden drevet en ber: 
tydelig Mængde af diffe beklagelige Offere for en ſtiendig 
Gierrighed ud i Skovene. Man har paafort dem. em 


heftig og blodig Krig, uden at bringe det Til at ødelægs — 


ge dem. Endelig har man maattet erkiende deres Uaf— 
hængighed, og ſiden diſſe merkelige Traktater have de 
oprettet endeel Landsbyefleffer, hvor de temmelig fre— 
deligen dyrfe Fødevarer af førfte. Nodvendighed i Bag⸗ 
Grunden af Kolonien. 

Andre Sorte have forladt deres Varkſteder. Diſſe 
— ſtedſe omvanfende — Flygtninger falde uformo— 
dentlig ind fnart paa een Grændfe af Kolonien og ſnart 
paa en anden, for at tilpfyndre fig Levnetsmidler og 
ødelægge deres gamle Tyranners Plantager. Forgie— 
veg ere Tropperne i en beftandig Virkſomhed for af til— 
bagedrive eller overrumple en faa farlig Fiende. Lonlige 
Underretninger ſette ham i Sikkerhed for alle Suarer— 
og ſthre hang Angreb "mod de Steder, der ere uden | 
Forſvar. 

Mig ſynes at ſee det Slave⸗Folk fra —— 
ſom flygtende til Arabiens Uderkener vankede om i 40 
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Aar, nappede til alle de tilgrændfende Nationer, foru— 
roligede og antaſtede dem den ene æfter anden, åg ved 


ſmaa, men hyppige Indſtreifninger at giore Forbeſe⸗ 


delſe til at erobre hele Palæftina, ” Derſom Naturen af 


en Handelſe danner et hoit Hierte i et Ibenholts farver 


Legeme, et ſtort Hoved under en Negers Uld; derſom 


endog en driftig Curopæer bringes iſen hellig Hede for i 


Menneſkehed, for hele Nationers Frihed, fom i tvende 


Sekler have været traadte under Hodder; derſom endog 
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en Misfionær forfraaer at lade Meningens uafladelige 


og ſtedſe tiltaͤgende Magt ſpille beleilig mod BVældeng 


foranderlige og fingtige Herſten — — — Men ſtal 
da Barbariet i vor nyere Politik opvæfte Duffer om 


Ddelæagelfe og Blods Udgydelſe hos den retſindige og 
menneſkekierlige Mand, ſom pønfer paa Midler 
til at ſtaffe alle Menneſter Sikkerhed paa Fred og Vel: 
gagende? 

Republiken vil forekomme ſine Etabliſſementers Om— 
ſtyrtning ved at lægge en gavnlig Cømme vaa fine Un: 
derſaatters Luner og Gruſomheder. Den vil ogfaa tage 


virkſomme Forholdsregler for paa dens Reeder at lade 
Frugten af dens Arbeide, ſom indtil vore Dage er ble 


ven alt for ofte bortvendt derfra, 


De flørfte Godéeiere i der Hollandſte Guyana leve ” 
i Europa. Man feer i Kolonien ifte fynderiig andre end " 
diffe rige Folks Fuldmægtiger, eller dem, hvis maadelis I 
ge Forfatning iffe tillader dem at betroe Omforgen for 
deres Plantager i fremmede Hænder. Saadanne Bera 


| 





boeres Forbrug fan itfe andet end være yderſt indffræns 
ket. Ogfaa føre Moderlandets Skippere, font hente . 


difje Koloniers Produkter, tun Ting af forſte Nodven— 
dighed derhen, ſielden Overdaadigheds-Varer, og diſſe 


fun faa. Endda ere de Hollandſte Kisbmænd nødte til 


— 


at dele denne Forſynelſe, faa ringe den end er, med 


4 


Engelænderne i Nord-Amerika. 
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Diiſſe Fremmede bleve i Forſtningen ikke antagne, 
siden fordi man ikke kunde undvære deres Heſte. For⸗ 


medelſt Vanſkeligheden i at lægge dem til, og maaffee 
ogſaa af andre Aarfager er denne Zuhed vedblevet. 
Heſtene tiene ſaa aldeleg Menneſkene til Leide, af et 
Skib, der ikke fører et med ders Størrelfe forholdsmæds 
ſigt Antal af dem, ikke faner Lov til at føde ind i Kolo— 
niens Havne. Men derfom de omkomme paa Overfar— 
ten, er der nof at man viſer Hovederne, for at ſtedes 
til art handle med andre Fødevarer, fom have indtaget 
mange Heſtes Plads paa de Engelffe Skibe. En Lov 
forbyder at give dem ander i Betaling end Sirop og 


Gutter ; Brændeviin; den bliver fun lidet agtet. Til-⸗ 


lige med den Ret, Engellænderne have anmaſſet ſig til 
at indføre hvad de ville, udføre de ogſaa Koloniens koſt— 
bareſte Fødevarer, og lade fig endda give Penge og Vex— 
ler paa Europa. Saaledes er Magtens Ret, ſom 


Republikanſke Nationer bruge iffe allene mod andre Was 


tioner, men ogſaa imellem fig felv. Engellænderne hands 
le næften mod Hollænderne, ſom Athenienſerne fordum 
mod Melierne. Til alle Tider viger den Sva— 
gere for den Starkere, ſagde Athenen fordum 
til Øeboerne paa Melos. Bi have ikke givet 
denne Lob, den er ligefaa gammel ſom 


Verden, og vil vedblive ligefaa længe 


fom den. Den famme Grund, der flæder Uretfær? 
digheden faa kiont, giorde at Athenen fiden efter blev 
undertvunget af Lacedemon, og ødelagt af Romerne. 


28. De Tab Hollænderne lide, bør giore Repu— 
bliffen meget opmærffom pag dens ——— 
fer i Amerika. 


De forenede Yrovindfer have ikke viift deres Be⸗ 


ſtodelſer i den anden Halvverden den Opmaerkſomhed, 
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ſom de fortiente, endfisne de Skaar, der een Sang 
efter den anden bleve giorte i deres Velſtand, nok kunne 
vare i Stand til at aabne dem Dinene, Derſom 
Svindelen over dets Velmagt iffe havde forblindet Nes 
publikken, vilde den i Braſilions Tab have feer den førs 
fle Kilde til dens Aftagelſe. Skilt ved denne vidtlof⸗ 
tige Beſiddelſe, der i dens Hænder kunde blevet den 
førfte Kolonie i Verden, ſom ffulde have erſtattet Fei— 
len ved eller Lidenheden af dens Land: Stræfning i Eu— 
Yopa, fade den ſig bragt til, ikke at være andet end 
hvad den havde været, førend den giorde denne Erobring 
— Verdens Megler. Der blev da et Hde i Maſſen 
af dens ſande Rigdomme, ſom ved intet ſiden efter er 
bleven udfyldt, j 
Bølgerne af Navigations-Akten, ſom Engelland 
udſtedede, vare ikke mindre fordærvelige for Holland. 
Fra dette Hieblik ophørte denne Øe at fatte til Repu— 
blikens Handel. Den blev dens Medbeiler, og forhvers 
"bede fig ſnart en afgiort Overvægt over den. i Afrika, 
Aſia på Amerika. | 
Derſom de andre Nationer havde optaget Engels 
lands Politik, havde Holland været paa Randen af 
dets Undergang. Til dets Lykke indfaae Fyrſterne det 
ikke, eller ønftede iffe deres Nationers Velſtand nok 
dertil. Imidlertid har dog enhver Regiering efterhaan⸗ 
Den ſom Oplysningen er trængt ind i Hovederne, for; 
føgt vaa at drive den Handel, ſom tihørte den, Alle 
de Skridt, man har giort paa denne Bane, have 
ftæffer Vingerne paa Holland. Den nu værende Sang 
lader formode, at ethvert FolÉ vil enten tidlig eller. ſilz 
dig faae en Skibsfart, der faar i Forhold til dets. 
Territortums Beſtaffenhed, ders Vindſtibeligheds Om— 
fang. Naar dette ſteer, ſom alt ſynes at lede Natio— 
nernes Beſtemmelſe til, ville Hollænderne, der have | 
Bavt deres Naboers Dodſighed og Vankundighed ligeſaa 
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* at takke for dede Velſtand, ſom deres egen 


Huusholdning og Erfaring, ſee ſig bragte tilbage til 


deres naturlige Fattigdom. 
Viſt nok har den Menneffelige torudſeenhed det 
ikke i fin Magt, at afværge denne Revolution; men 
ſkulde ikke heller fremſtynde den, ſom Republikken har 
giort, ved at ſoge at ſpille en Hoved-Rolle i de Urolig— 
heder, der ſaa ofte have tumlet Europa. Vort Aar: 
hundredes egennyttige Politik vilde have tilgivet den de 
Krige, ſom den har foretaget eller udholdt til Nytte for 
fin Handel. Men hvorledes fan man bifalde dem, hvori 
dens overdrevne Ærgierrighed, dens ugrundede Be⸗ 
kymringer have indviklet den? Den har maattet tage 
fin Tilfugt til uhyre Penge-Laan. Derfom man fan; 
menlægger den Gield, fom General; Staterne, Provind—⸗ 
ſerne, Byerne hver for fig have giort, vil man finde 
at den ſtiger til mellem en 4 til — Millioner Rigsdaler, 
hvoraf Renten, ſtiont nedſat til 23 Proſent, har gyſe— 
lig formerer og uhyre forøget Mængden af Skatterne. 
Andre ville maaſkee underføge, om diſſe Skatter 
ere med Klogffab fordelte, om de blive hævede med den 
behørige Oekonomie. Her er det nok at anmarke, at 
Virkningen af dem har været, at gisre Fodevarerne af 
førfte Nødvendighed, og fom en Følge deraf, Haand; 
Arbeidet faa koſtbart, at Rational! ; Bindffibeligheden 
derved har faget et meget haardt Grød. Ulden-, Silke⸗, 
Guld- og Solv-Manufakturerne ere tillige med en 
Mængde andre gangne til Grunde, efter ar de i lang 
Tid have kiempet mod tilvoxende Paalæg og Koſtbarhed. 
Naar Foraars Jævndøgn bringer paa en Gang Hoivan— 
det og Snee Smeltning med fig, bliver es Land over— 
fvommet af Floderne, fom lobe over. Saaſnart Sfat: 
ternes Mængde forhøter Priſen paa Levnetsmidlerne, 
forlades Fabrikkerne og Varkſtederne af Haandverks— 


folfene, der mage betale deres Fortæring dyrere uden . 





t 


dk, 


6 





sm 


; SN 














































392 — 


at fane mere i Løn. Af fine Manufakturers Skibbrud 
har Holland kun frelſt dem, der ikke have værer udſat 
for Konkurrenſe med andre Nationers. 

Republikens Agerdyrkning, derfom det ev tilladt 
ſaaledes at fadeS ild e-Fiſteriet, har ikke lidt ſynderlig 
mindre, Dette Fiſkeri, ſom man i lang Tid kaldte 
Statens Guld-⸗Mine, formedelſt den Mengde Men⸗ 
neſker, det fFaffede Levebrod og Rigdomme, har ikke alles 
ne, ſaavelſom Hoval fiſt: Fangſten, tabt det halve af 
ſine Fordele, men de ere endog lidt efter lidt bragte til 
intet, Eiheller er der i Penge, at de, fom under; 
ſtottede diſſe tvende Fiſkerier, udrede den Andeel, de 
tage deri. Der ere ingen Intereſſentere deri uden 
Kiobmand, fom levere Skibe, Tougværf, Redſtaber, 
Levnetsmidler. Deres Fordeel beſtaar iffe i fynderlig 
andet end Salget af diffe Handelsvarer, for hvilke de 
blive betalte ved Produktet af Fiſteriet, ſom fielden giver 
noget over Bekoſtningerne paa Udredningen. Den 
Umuelighed, det er Holland, at giøre en nyttigere 
Brug af ſine mangfoldige Kapitaler, er det eneſte, der 
har frelſt Levningerne af denne førfte Kilde til den of; 
fentlige Velſtand. "oo 

De ubyre Paalag, der have ødelagt Republikkens 

danufakturer, og nedfat Fordelen af dens Fiſkerier 
til noget faa ubetydeligt, have ogfaa indſtrenket dens 
Skibsfart meget. Hollænderne hente altid Materia-⸗ 
lerne til deres Skibsbyggeri fra forſte Haand. De 
ploie fielden Søen med Baglaſt. De leve yderft tarve⸗ 
ligen, deres Skibes lette Maneuvrer tilftede dem at 
have ringe dandſtaber; og diffe altid nyperlige Mand: = 
ſtaber tilvejebringes for gode Kieb af den Overflodig⸗ 
hed paa Matroſer, der myolrer i et Land, hvor alt er 
enten Dav eller Havbred. Uagtet alle diſſe Fordele, 
der underſtottes af Pengenes lave Priis, have de feer 
fig toungne til at dele Europas Fragt med de Danſte, 
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de — ————— med Hambotgerne / hos hvil 
fe alt hvad der fFal lætte Skibsfarten beſperet 
med ſaa ſtore Byrder. 


” =Kommisfionerne have BR af ide forenede Pro⸗ 
vindſer paa ſamme Tid, ſom Fragten, der forſkaffede 
dem. Da Holland var blevet et ſtort Oplagsſted, 
bleve Handelsvarerne ſendte derhen fra alle Kanter, 
ſom til ert Market, hvor de ſnareſt, ſikkerſt og fordel— 
agtigſt kunde ſelges. Fremmede Kiobmend lode dem 
ofte gage derhen for deres egen Regning, ſaameget vil⸗ 
ligere, ſom de der fandt en meget billig Kredit, der 
gik endog til to Trediedele, til tre Fierdedele af deres 
Vares Værdi. Denne Fremgangsmaade forviſſede 
Hollænderne den dobbelte Fordeel, at giore deres Ka— 
pitaler frugtbringende uden at vove dem, og at faae 
en Komisſion. Handels; Fordelene vare da faa betyde; 
lige, at de kunde udfolde diffe Udgifter. Gevinſten er 
blever faa indffrænfet fiden Oplysningen hav formeret - 
Antallet paa Konkurenterne, at Sælgeren maa lade 
alt gage til. Forbrugeren uden nogen Mellemhandlers 
Mellemkomſt. Derſom det ved viſſe Leiligheder agtes 
nyttigt at betiene fig deraf, vil man, alle Ting lige, 
foretrekke de Havne, hvor Handelsvarerne ikke betale 
wogen Ind: eller Udførfels Told. 


Republiken har ligeledes feet Aſſuranſe⸗ SONS 
gaae fig af Hænderne, ſom den forhen drev, faa af 
fige, udelukkende. Det vår i dens Havne at alle Cu: 
ropas Lande lode deres Ladninger affurere til ſtor For: 
deel for Aſſeurandeurerne, der ved at dividere og multi: 
plicere, hoad de vovede, fielden toge Feil af at berige 
ſig. Efterhaanden ſom Analyfen har trængt fig ind i 
alle Begreber enten af Philoſophie eller af Øefonomie, 
har man allevegne indſeet Nytten i diſſe Spekulationer. 
Brugen deraf er bleven gængs og almindelig, og hvad 
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de andre Nationer have vunde 


digen tabt. 


Af diſſe Bemarkni 
Handels-Grene h 
Maaſtkee ſtkulde de 


til intet, 










— 


t, har Holland nødven: 


uger følger at alle Republikens 

ave lidt en uhyre Formindſkelſe. 
endog for ſtorſte Delen været blevne. 
derfom Mængden af dens vede Penge og dens 
yderſt ſtrenge Hekonomie ikke havde 


til at lade fig noie me) en Fordeel af tre Proſent, 
hvortil vi mene at man maa anſlaae Produktet af dens 


Handels-Forretninger i det Hele. 

blevet udfyldt ved de Penge-Laan, 
have giort til Engelland 
Danmark, ja endog til Rusland, 


Saa ſtort et Hde er 
ſom Hollænderne 


„Frankerig, Oſterrig, Saren, 


og ſom kan beløbe 


fig til en 3,350,000 Rigsdaler. 


Staten forbød for 
fiden efter er bleven den 


hen denne Handelsgreen, der 
vigtigſte af alle. 


Derſom Lo; 


Ben var bleven efterlever fulde de Kapitaler, man har 
laant ud til Fremmede, været blevne frugtesløs liggende 


i Landet, efterdi Handelen finder 
kunne anvendes i den, 
mindſte man for 
give nogen Fordeel af fig, 


øgede dem 


umaadelige Konkurrenſe. En 


hed af Penge ſtulde da have 


de Kapitaler, der 


i faa ſtor en Mængde, at det 
, vilde den, langt fra at 
blive ødelæggende ved den 


alt for ſtor Overflodig— 


hæver de forende Provind— 


fer fil den Hoide, hvov det Overdrebvne i Rigdomme 


bliver til Armod. 


Kapitaliſter 


i tuſende Tal ſtulde da, 


midt i deres Skatte, ikke have havt noget at leve af. 
Den modſatte Fremgangsmaade har ſkaffet Repu— 


bliken ſin ſtorſte Hielpekilde. 
nd tif Naboe-Nationerne, h 
fordelagtig Bal 


fig. 


ance ved den Yndtæge, 
Det lidlaante bliver 


fid de ſamme Renter. 
Man vil iffe være faa forfængelig at beregne, 


hvorlætige Hollænder 


De Penge, den har laant 
abe aariig forfaffer den en 
de have givet af 
altid heelt og indbringer als 


ne ſtulde forblive i en faa bebagelig 





fat den i Stand 
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Forfatning. Det pienfynlige Gerettiger,o8 allene tif at 
fige: at de Regieringer, der til Nationernes Ulykke 
have vedtaget det afſtyelige Laane-Syſtem, ville tidlig 


eller fildig affværge det, og at de Misbrug, de have 


giort deraf, ville rimeligviis tvinge dem til at. blive 
nordholdelige. Da vil Republifens ſtore Hielpekilde 
blive i dens Avling. 

Denne Avling, ſtiont den fan tage mod Torbe: 


dring i.Landffaber Breda, Herzogenbuſch, Zuͤtphen og 


Geldern, vil dog aldrig blive meget betydelig. De 
forenede Provindſers Jordsmon er faa indknebet, at en 
Sultan næften havde Grund til at fige, da han fane 
Den Forbittrelfe, hvormed Hollænderne og Spanierne 
kivedes derom: at derfom det var hans, vilde han lade 
fine Skandſegravere kaſte det i Soen. Jordbunden er 
fun god for Fiffene, ſom opholdte fig derpaa, førend 
Hollænderne, Man har med ligeſaa megen Eftertryk 
ſom Rigtighed ſagt: at der i dette Land var kun giort 
Udkaſt til de fire Elementer. —T | 

Republikens Tilværelfe i Europa er uſikker forme: 
delf dens Beliggenhed Midt i et lunefuldt og voldſomt 
Element, ſom omgiver den, ſom truer den uophørlig, 
og mod hvilfer den er nød til at underholde en Magt, 
der er ligeſaa koſtbar, ſom en talrig Armee — forme; 
delft frygtelige Naboer, nogle paa Havet, andre paa 
Faſtlandet — formedelft dens Jordbunds Utaknemlig⸗ 
hed, der ikke forſyner den med noget af det, der ud: 


"fordres til enhver Dags uundgaalige Fornodenhed. 


Uden nogen — den egen — Rigdom, ville dens Ma— 
gaſiner, ſom i Dag ere fulde af fremmede Kiobmands⸗ 
varer, i Morgen ſtaae tomme eller forfyldte, naar det 
behager Nationerne enten at ophøre med at levere dem, 
eller at ophøre med at forlange dem. Udſatte for Hun; 
gersnod af ethvert Slags ville dens Indvaanere være 


nødte til at forlade deres Faderneland eller at døe af 
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Hunger paa deres Penge-Kiſter, derſom man ikke kan 


komme dem til Hielp, eller derſom man negter dem 
Hielp. Derſom det ffeer, art Nationerne forſkaffe ſig 


rigtige Indſigter om deres Fordele, og beſtemme fig til 


felv af føre dens Produkter til Jordens forſkiellige Lande, 
og af føre dem tilbage paa deres egne Skibe, fom de 
have faner i Bytte,” hvad ville Se unyttige Fragt folÉ 
blive til? Skilt ved de forſte Materialier, hvis Beſid— 
dere have det i deres Magt at forbyde Udførfelen af 
Dem eller bringe dem til en overdreven Friis, hvad ville 
Da dens Mannfakturer blive 2 Enten en Magts Skiebne 
beroer paa andre Nationers Klogſkab, eller den beroer 
paa deres Daarſkab, er den næften lige høit at beklage. 
Uden den nye Verdens Opdagelſe ſkulde Holland ifte 
have voret noget, Engelland kun lidet, Spanien og 
Portugal mægtige, Feankerig hvad det er, hvad det 
altid vil blive, under hoilken Herre og hvilfen Regie— 


ring det end kommer. En lang Rakke af Clendighed 


Fan nedfænfe der i Ulykke, men denne Ulykke vil fun 
Dare for en Tid, efterdi Naturen ftedfe arbeider paa at 
giore dens Uheld godt igien; og her feer man den gyſe⸗ 


lige Forffiel, der er paa et Folks Forfatning, fom ved 


fit Jordsmon er — fattig eller — riig. Det ſidſte 
Fan gierne undvære alle Nationer, ſom ikke godt kunne 
undvere det. Dets Folkemengde maa”uophørlig tage 
fil, derfom en flet Beftyrelfe ikke ftandfer dens Frem— 
gang. Endeel paa hinanden følgende Aaringer af en 


almindelig Hungersnod vilde fun bringe det i et flyge 


tigt Ildebefindende, derſom Regenten ſorger for det 
med Klogſtab. Der behøver næften ikke Allierede. Alle 


andre Magters forenede Politik kunde lade det beholde 


ſine Fodevarer; derved kunde det fun komme til at er; 
fare Uleiligheden af Det, ſom det havde tiloveré, og For— 
mindſkelſe i dets Luxus — en Virkning, der vilde vende 
fig til Fordeel for dets Styrke, fom den udmarver og 
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dens Sadelighed, ſom den fordærver., Hvad virkelig 
Rigdom er, har den; det behøver ikke at gaae langt for 
at hente den. Hvad formaaer — for eller — mod 
dens. Bel, Overflodet paa eller Sieldenheden af det 
Metal, ſom foreſtiller den? Intet. 

Skilt ved diſſe Fordele i Europa bor Republiken 
føge dem i Amerika. Dens Kolonier, ſtiont meget 
ringere end de Etabliſſementer, ſom de fleſte andre Na? 
tioner have oprettet der, ville ffaffe den ProdnÉrer, form 
den allene vil blive Cier af. Bleven en Magt med 


Grund: Ciendom, vil den paa alle Marfeder gaae ok 750 KOP 


Konkurrenſe med de Nationer, hvis Fødevarer den: ADT 
hen fun førte omfring. Holland vil ophøre med, iffe É 
at være andet end er ſtort Pakhuus. Det vil i Ame— 

rifa finde den Faſthed, ſom Europa negter det. Lader 

pg fee om Danmark har ſamme Fornødenheder og 

famme stal DSE DD Ets 


29. Revolutioner, der have givet Danmark et 
andet Udſeende. 


— og Norge, der nu ere forenede under — > 
een Regiering, udgiorde fvende forſtiellige Stater i der 
gde Aarhundrede. Medens der førfte udmærfede fig 
ved at erobre Engelland og ved andre driftige Foreta— 
gender , befatte der andet de Orfadiffe Øer, Færøerne 
og Island. Drevne af den Uroe, ſom altid havde 
omtumlet deres Forfædre, Skandinaverne, nedſatte fig 
dets virkſonime Indbyggere endog. i Grønland, ſom 
man har meget frærfe Grunde til at anfee for at være 
landfaſt med Amerikas Faſtland. Man- troer endog 


giennem det Hifioriffe Morke, "der er udbreder over | i 


Nordens Oldſager; at ſtimte, at diſſe driſtige Soe— 
mænd) dreve i der 11te Aarhundrede deres Soe-Reiſer 
til Labradors og Tevresnenves (Rye; Lands) Kyſter, og 
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, Colomb ren for at have opdaget. den nye Verden, 
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at de der anlagde nogle foage Kolonier. Det er derfor 
ſandſynligt, at Nordmændene kunde aftvifte Chriſtopher 







Men de vare i den uden at vide det. 

De Krige, ſom Norge udſtod indtil det blev for— 
enet med Danmar; de Hindringer, ſom bleve lagte. 
det i Veien for dets Skibsfart; den Glemſel og den 
Uvirkſomhed, hvori denne driftige Nation faldt, ſkilte 
den ved fine Kolonier i Grønland, og med dem ved de 
Etabliſſementer eller Forbindelſer, den kunde have paa 
Amerikas Kyſter. 

Mere end eet Aarhundrede var forlsbet efter at 
den Genuefiffe Soemand havde begyndt med at erobre 
dette Land i Spaniens Navn, da de Danſtke og Norſtke, 
ſom da kun udgiorde een Nation, kaſtede deres Mine 
paa denne Verdens anden Halvkugle, ſom de vare næv 
mere end alle de Nationer, der havde bemagtiget fig 
den. Men da de ville trænge fig ind til den paa den 
korteſte Vei, ſendte de 1619 Kapitain Munk, for 
giennem det Nord; Befilige at føge en Giennemfart til 
det ſtille Hav. Hans Beftræbelfer bleve ligefaa unyt⸗ 
tige, fom faa mange andve Søemænds, der forhen og 
fiden efter have forføgt det. 

Man. maa formode at det frugtesløfe i et føre 
Forſog ikke vilde have afffræftet Danmark &. Sand: Å) 





Ogſaa maa man vel formode, at fordi man ikke ved de 
hidtil giorte Forſog har opnadet fit Onſke, derfor har 
man ikke opgivet Sagen ſom umuelig. En ſaadan Bet 
vilde i mine Tanker, iſerdeleshed i Curopas nærvæz | 
rende Forfatning, have en ſaa vigtig Indflydelſe pag 
Danmarks Handel og Danmarks Opkomſt, at Dan⸗ 
mark neppe kan være bekiendt, at anſee Forſogene ſom 
endte, førend det har fFaffet fig Vished for, at dem 
ikke gives. Skulde Luft-Ballonerne ikke her kunne 
giore nogen Pytte? Det er kun et Sporgsmaal af en 
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ſynlig vilde det have fortfat fine Expeditioner til Wes 
rika indtil det havde bragt det til at anlægge nyttige 
Kolonier deri, Derſom det tabte diffe fraliggende Lande 


af Sigte, blev det tvunget dertil af en Krig, fom gik 


det haardnakken imod, knakkede det meget og gav det 
nok at beftille indtil Aaret 1660. ; | 


ufyndig Mand. Kunde man iffe paa vaffende Ste⸗ 
der i vore Grondlandſke Kolonier lade Luft-Balloner 


gaae op med et par kyndige Soe-Folk, ſom kunne 


anmarke fig og aftegne de Aabninger, der ſaaes fra 
denne Hoide, følge dem med ſmaae Skibe indtil de 


enten havde opnaaet det ene eller. fEaffet fig Vished for 
"det andet, Mueligheden deri og Fremgangsmaaden 


derved henſtiller jeg ganffe til Kyndigeres Bedommelſe. 
Men fftønt jeg ev bleven knuget ned i en Forfatning, 


hvori jeg ikke har kunnet være mit Fodreneland til den 


Nytte, jeg gierne havde onſket, ſtiont jeg i denne min 
Forknyttelſe dog har ſogt at ſtuffe Skiebnen ved at 


levere det et Voerk, ſom jeg troer vil være det til 


Nytte i meer end eet so Aar, ſtiont jeg dertil allerede 
har opoffret en 500 Rigsdaler, faa ſubſkriberer jeg dog 
endnu Eet Hundrede Rigsdaler til diſſe Forſog, naar 
de blive giorte under Tilfyn og Veiledelſe af Mænd, 


—hvis Redelighed og Kyndighed kunne væve Borgen for 


ſaameget i Forhold til hans rigeligere Yndtægter og ; 


I 





ærlig og forſtandig Anvendelſe af hvad der ſammenſkh— 
des dertil, Bil da enhver Landets Borger bidrage lige 


ftørre Formue, faa vil Landet faae em Kapital, der 


ikke allene vil blive tilfræfkelig til at giore diſſe For⸗— 


føg, men ogſaa til at faae Landets Heder opdyrkede. 
Skulde begge Dele lykkes efter Onſte, da vil mit kiere 
Fodeland ſikkert vinde noget af ſin gamle Hader til— 


"Dage, i det mindſte vil det ikke længere komme til at 


flage fom ef Qpaſſ⸗Nul i Europas Hiſtorie. 


Overſ. 
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* SEERE —— det førfte Hieblik, den fe. 
Rolighed, til at underføge fine Saar. Liig alle Go⸗ 
thiſke Regieringer var den deelt imellem en Valg Fyrſte, 
Nationens Mægtige eller Raadet og Stænderne. Kon⸗ 
gen havde ikke Net til andet end at præfidere i Raadet 
og ånføre Armeen. Raadet regierede i den Mellemtid, 
der forløb fra en Rigsdag til en anden. Denne, der » 
beſtod af Geiftligheden, Adelen og Tredieſtanden, af⸗ 
giorde alle vigtige Anliggender. 


Endffiont denne Konſtitution giver et Billede paa 
Frihed, var dog intet mindre frit end Danmark. 
Geiſtligheden havde ſiden R eformationen tabt al Indfly⸗ 
delſe. Borgerne havde endnu ikke erhvervet fig Rig⸗ X 
Domme nok til at give fig Vigtighed. Diſſe tvende J 
Grænder vare knuſede af Adelen, der altid ledes af den 
Feudal-Aand, ſom henfører alt til Velden. De yderſt 
betenkelige Omfiændigheder, hvori man befandt fig, 
vakte hverken den Retfærdighed eller den Billighed hos 
denne Stand, ſom da var den fornoden. Dens Ufflag 
at bidrage til de offentlige Skatter i Forhold til dens i 
Beſiddetec opirrede de andre Medlemmer af Konfede⸗ 
rationen. J et Anſtod af deres Forbittrelſe overdroge 
de Monarken en abſolut og uindffrænfer Magt; og de, J 
der havde tvunget dem til at gisre dette Skridt i deres 
Fortvivlelſe, faae fig nødte til ac følge ef — dem ſaa 
krenkende — Exempel. 1% kg 


Ved denne Tid faldte de Danffe i et Slags Sove: 
ſyge. Paa de fore Ruftelfer, ſom vigtige Rerrigheders 
Omtviſtning altid forgarſager, fulgte et pludſeligt 
Stille. Er Foli, der i endeel Sefler havde været 
fremme paa Scenen, ſpillede iffe mere nogen Rolle 
” paa Verdens Skueplads. Det vaagnede fun af denne 
Dvale, for 1671 at befætte i Amerika en lille Øe, der 
er bekiendt under Navn af St. Thomas⸗. 
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30. De Danſte nedſeette fg paa Herne St. 
Thomas, St. Jean og St. Croix. 


Denne Øe) den ſidſte af de Antilliſke paa den veſt— 
lige Side, var ganffe og aldeles øde, da de Danſke 
foretage fig at boeſette fig paa den. Det blev i Forſt— 


ningen giort dem firidigt af Engellenderne under det. 


Paaſkud at nogle Omflaffere af deres Nation havde for— 


hen begyndt paa ar opdyrke den, Der Brittiſte Minis . 
ſterium hævede diffe Bryderier, og haftigere end man ” 


havde ventet fig, faaé Kolonien de Plantager fæfte 
Rødder, ſom kunde flaae an i et fandagtigt Jordsmon, 
der var fun 5 Mife langt og 25 Mile brede. Diſſe 
Fremfſkridt, ſom paa den Tid — ſieldne paa den 
He-Samling, havde en ſardeles Aarſag. 


Churfyrſten af Brandenborg havde 1681 oprettet 
et Kompagnie for det veſtlige Afrika. Dette Selſkabs 
Formaal var at kieobe Slaver. Men de ſtulde ſalges, 
og AUffætningen' funde fun ſtee i den mye Verden. 
Man foreflog Hoffer i Verfailles at tage imod dem i 
fine Beſiddelſer eller at afſtaae St. Croix. Da begge 


diſſe Anmodninger fik lige Afſlag kaſtede Frederik Vil⸗ 


hjelm fine Pine paa St, Thomas. Danmart gav 1695 
fit Samtykke til, at denne driftige Fyrſtes Underſaatter 
maatte" oprette et Kontor paa Øen og der drive deres 
Handel frit, imod at betale de faſtſatte Paalgeg, og for; 
pligte fig til en aarlig Afgift. Man ventede da at for; 
fyne de Spanfe — med Engelland og Holland mistor— 


nøiede — Kolonier med Negere, ſom diſſe Provindfer 
idelig trængte til. Da Afſatningen ikke fandt Sted. 


og Udfugelferne toge uophørlig til endog paa St. Tho— 
mag, bleve Brandenborgernes Operationer ftedfe meer 


eller mindre uheldige. Imidlertid blev dog deres Kon— 
trakt, ſom fra førft af fun havde været paa 30 Aar, 


De | (26) 
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meget betydelige Kisbmandſtaber. 
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fornyet. Nole af dem vare der — endnu AR ty y 
men udet Virkſomhed og uden Privilegium. * Y 


Men overalt var det hverfen fine Produkter eller i 
Brandenborgernes Entrepriſer, ſom St. Thomas havde 
at takke for den Glimmer, hvori den vifte fig. Havet Å 
har der udbulet en NO fg Savn, fom fan give so 
Skibe Sifferhed. En fan herlig Fordeel bragte de 
Engelffe og Franſke Flibuſtier til at føge den, fordi de 
ville unddrage Frugterne af deres Plyndringer fra de 
Afgifter, ſom man fordrede af dem i deres Nationers . 
Etabliſſementer. De Fribyttere, der havde giort deres 
Priſer for fangt nede til at føre dem op til dereg Nar 
tions Øer, gif til St. Thomas for der at fælge dem. 
Den var Tilflugts Sted for alle Koffardie Sfide, om 
forfulgte i Krigs Tider fandt der en neutral Havn, 
Den var Samlings-Sted for alle de Omtuffninger, fom 
Naboe; Folkene ikke faa let eller faa ſikkert kunde giore 
andenſteds. Derfra var det, man dagligen expederede 
Baade, der vare rigeligen ladede, til at drive Snig⸗ 
Handel med de Spanſke Kyſter, hvorfra man tilbage⸗ "R 
bragte en Mængde koſtbare Metaller og Handelsvarer. 
St. Thomas var kort ſagt en Plads, hvor der fluttedes 








Men Danmar tiente intet ved dette hurtige Om: 
løb. Det var Udlændinger, der berigede fig, og fløi 
bort med deres Rigdomme, Et Sfid, der aarlig bleg 
expederet til Afrika, for at fælge fine Slaver i Ame— 


rika, og komme tilbage til Europa med en Ladning, 


fom den havde faaet for dem, var den eneſte Handels— 
forbindelſe, hvori Moderlandet fod med fin Kolonie. 
De forogedes 1719 ved Oprydningen af Øen St. I) 
Jean, der ligger ved Siden af St. Thomas, mener 


" endnu halv faa liden fom denne. Diſſe fvage 34 
delfeg; Unlæg kunde have trængt til Crabeneiland eller 


ie ' ; J 
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Vorriken, hvorpaa man to Aar Re havde giort 
Forſog paa ut boefætte ſig. 


— Denne De, der fan være ig: til 10 Mile i Om— 
kreds, har et temmelig ſtort Antal Bierge; men de ere 
hverken golde, eller ſteile, eller meget høie. Jordbun⸗ 
den i de Sletter og Dale, der ſtille dem fra hinanden, 
ſhnes meget frugtber, og den bliver vandet af en— 
Mængde Kilder, hvis Vand anſees for ypperligt, Med - 
ar negte den en Havn har Naturen været ødfel med at 
give den de beſte Reeder, man kiender. Ved hoert 
Skridt finder man Levninger af Bygninger; af Pome— 
rans- og Sitron-Traers Alleer, ſom beviſe at Spa— 
nierne paa Porto-Ricco, der, ligger fun 5 til 6 Mile 
derfra, have forhen været boeſatte derpaa. 


Da Engellænderne ſage, at en ſaa herlig He lage 
øde, begyndte de at anlægge nogle Tyantader derpag 
mod Enden af det fyttende —— Man gav 
dem ikke Tid til at hoſte Frugten af deres Arbeide. De 
bleve overrumplede af Spanierne, ſom ynkeligen ned⸗ 
fablede alle vorne af Mandkion, og bortførte alle 
Fruentimre og Børn til — —— Denne Begiven— 
hed afholdte ikke de Danſte fra at giore nogle Indret— 
ninger til at boefætte fig derpaa 1717. Men Stor— 
Brittanniens Underſaatter beraabte fig paa deres gamle: 
Rettigheder, og fendte nogle Omſtreifere derhen, ſom 
forſt bløde. plyndrede og ſtrax dervaa fordrevne af Spa— 
nierne. Misundelſen hos diffe den nye Verdens Ty⸗— 
vanner gaaer faavidt, at de forbyde endog Fiſter— 
Baade at nærme fig til en Strandbred, hvortil de tun 
have et Slags Eiendoms Ret uden at betiene fig af den. 
Fordommende Crabeneiland til at være en evig Ørfen 
ville de hverken ſelb beboe den, eller fade den beboe af 
andre — alt for dovne til ſels at dyrke den og alt for 
misundelige til at trale pirffomme Naboer pag den. 
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E — Præg af udelukkende Herſte⸗ Syge har nodet 
ABA Danmark til at bortvende Hinene fra Crabeneiland, for 
* at kaſte dem paa Den St. Croix. | 


Denne kortiente med ſtorre Ret af opvæffe Natio⸗ 
nernes Begierlighed. Den er 18 Mile * lang 3 og 4 
"Mile bred. Den blev 1643 beſat af Hollænderne og 
Engellænderne,… Det varede iffe længe førend deres 
Rivaliſeren bragte dem i Klammeri. De forſte bleve 
1646 flagne i, en haardnakken og blodig Trefning, og 
fane fig nødte til at forlade et Land, hvorpaa de havde 
bygget fore Forhaabninger. Seierherren arbeidede paa 
at ſotte fig faſt fin Erobring, da han 1650 blev ans 
greben og fordreven af 1200 Spanier, der fom dertil 
yaa 5 Gfibe. Deres Triumph varede fun nogle Maa: 
neder. Hvad der var blever tilbage af dette talrige 
Korps til at forfoare Øen, overgav den uden. Modſtand 
til 160 Franffmænd, der vare reiſte fra St. Chriſto⸗ 
pher, for ar fætte fig i Beſiddelſe af den. 


Diffe mye Beboere ſtyndte fig med at underføge et 
faa omtviſtet Land. Paa en — eflers ypperlig — 
Jordbund fandt de kun en maadelig Flod, fom løb , 
langſom, næften med Havets Overflade, i er Jordés 
mon uden Helding, og gav derfor fun et brakt Vand. 
Én 2'til 3 Kilder, ſom man opdagede i det Indre af 
Den, erſtattede fun ubetydelig denne Mangel. Bron- 
dene forfynede fun fielden med Vand. Der behøvedes 
Tid til at bygge Vand-Kiſter. Luften havde intet mere 
tiltræffende for de nye Koloniſter. En flad og med 
gamle Zræer bevoret De tillod ikke Vindene ſynderlig at 
udfeie de fordærvede Uddunſtinger, hvormed dens Mo: 
radſer tyknede Dunſtkredſen. Der var fun eet Middel 
til at raade Bod pan denne Uleilighed. Det var at 
brænde Skovene. Strap færte de Franſte Ild paa 


* Skal fun være 5 til 
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Si), gaae ombord paa deres Skibe, og betragte fra 
Soen i hele Maaneder den Brand, de havde antændt 
paa Hen. Saaſnart den var — gik de i HEARD 
igien. 


Marterne fandtes af en ——— SAS DAA 
Tobak, Bomuld, Rocou, Indigo, Sukker lykkedes der 
lige godt. Denne Kolonie giorde en — Fremgang, 
at rave Aar efter dens Anlag talte den 822 Hvide med 
et forholdsmesſigt Antal Slaver. Med hurtige Sfridt 
gif den frem til Velſtand, da man lagde dens Driftig— 
hed Hindringer i Veien, fom bragte den til at gaae til; 
bage. Den forfaldt ligeſaa hurtig, ſom den ſteeg. 
Den havde fun 147 Mand med deres QOvinder og Børn 
tilbage, og 623 Corte, da man 1696 flyttede dette 
Folke-Antal over paa St. Domingo. 


' Smaafolk, Skribenter, ſom ikke kiende noget til 
Regieringernes Planer, deres lonlige Underhandlinger, 
Miniſternes Karakter, Beſtkytteres og Beſtyttedes For: 
dele — ſom ſmigrede ſig med at finde Grunden til en 
Begivenhed blant en Mængde vigtige eller løierlige Aar: … 
fager, der alle kunde have volder den ligemeget — fom 
iffe lade fig det falde ind, at blant diffe Aarfager fan 

den naturligfte ofte være den urigtige — ſom fælde 
deres Dom efter en dybfindig Læsning af en Avis eller 
en Journal, ligefom de havde deres hele Liv. igiennem 

været anſatte ved Statens Roer og gaaer Fyrfterne jtil 
Haande med deres Raad — fom aldrig ere længere 
borte fra det vigtige end i de Tilfælde, hvor de vife 
nogen Skarpſindighed — ligeſag urimelige t det gode 
fom i det onde, de fige om Nationerne, i den gunftige 

Mening, de have om de minifterielle Operationer, fom 
i den ugunſtige Dom, de fælde over dem — Drommere 

af der Slags, der anfee fig for vigtige Perſoner, fordi 
de have den Galſkab at fyffelfætte fig, med vigtige Ting, 
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en dybſindig Politiks høie Planer, indbildte fig at Hof; 
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overbebiſte om at Kabinetterne altid beſtemme fig efter 






fer i Verſailles ikke havde foragtet St. Croix, uden 
fordi det vilde forlade de ſmage Her for at forene al fin 
Styrke, al fin Vindſtibelighed og al fin Folkemæengde 
paa de ſtore. De have bedraget ſig. Denne Beflut: 
ning var et Vark af Sfatteforpagterne, ſom fandt at 
Sr. Croix's Snig; Handel med St. Thomas giorde 
Skaar i deres Indtægter, Til alle Tider var Finans⸗ 
væfenet Handelen til Sfade, og udtærede den Barm, 
fom gav det Nering. Men Iaae ubeboet og udyrfer til 
Aaret 1733. Bed denne Tid overdrog Frankerig fin 
Eiendoms-Ret over den for 164000 Rigsdaler til 
Danmark, ſom iffe tøvede med at bygge Staden og 
Fortet Chriſtiansſtad derpaa. 









Da var det, at, denne Nordens Magt ſyntes at 
maatte flaae ftærfe Rodder i Amerika. Til Uheld lod 
den fine Ablings Bedrifter ſukke under er udelnkkende 
Privilegiums Tyrannie. Vindfſkibelige Folk af alle 
Sekter, og fornemmelig de Mahriſte Brodre, kunne 
aldrig overvinde denne ſtore Hindring. Man forſogte 
adſkillige Gange at forene Koloniſternes Fordele med | 
Deres Undertrykkeres; men diffe Foreninger bleve tik 
ingen Nytte, De tvende Partier lage. altid i en For⸗ 
bittrelſes, men aldrig i Vindſtibeligheds Krig med hin⸗ 
anden, Endelig kiobte Regieringen, der viſer fig mere 
billigtænfende, end man efter dens Konſtitution fulde 
vente, 1754 Kompagniets Rettigheder og Effekter. 
Priſen blev anflaaet til 2,200,000 Rigsdaler. En - 
Deel deraf blev betalt med vrede Penge, og det øvrige 
i Rentebærende Obligationer paa Zahl-Kaſſen. Skibs⸗ 
farten paa Øerne blev da aabnet for alle Underſaatter 
huder den Danſte Regiering. 
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31. De Danffe Hers Metbige Forferuing Hoad 
der vilde vere paſſende for Regieringen at 
giøre for at formilde deres Skiebne. | 


. Den føre Januarii 1773 talte man paa St. 
Jean 69 Plantager, hvoraf de 27 vare beſtemte til 


Sukker-Oyrkningen og 42 til andre mindre vigtige : 


Produkter. St. Thomas havde nøiagtig det famme 
Antal og med ſamme Beftemmelfe, men langt betyde: 
ligere. Af 345, fom man faaer paa St. Croix, vare 
de 150 bedæftede med Sukker-Ror. Paa de to førfte 


Ser faae Eiendommene den Storrelſe, ſom Koloniſten 


er i Stand til at give dem. Det er kun paa den ſidſte 


at hver Gaard er indſkrenket til 3990 Danſke Fod 1 


Længden og 2000 i Breden. 

117 St. Jean er beboet af 110 Hvide 2324 Slå: 
ver. St. Thomas af 336 Hvide og 4296 Slaver, 
St. Croix af 2136 Hvide og 22,244 Slaver. Paa 
St. Jean gives der ikke Frigivne og paa Gt. Thomas 
er der fun 52, paa St. Croix fun 155. Imidlertid 
indffrænfe de nødvendige Formaliteter til Frihedens 
Meddelelſe fig til en ſimpel Indtegnelſe ien Rets Pro: 
tocoſ. Derſom dette overmande lette iffe har formeret 
diffe Velgiogrenhedens Handlinger, da er det, fordi de 
ere forbudne dem, fom have paadraget fig Gield. Man 


har været bange for, at Skyldnerne ffulde blive friftede 


til at vife fig ædelmodige paa Eilgonehavernies Bekoſt⸗ 
ning. 

Denne Lov forekommer mig meget viis. Jeg mes 
ner, at med nogen Formil delſe vilde den have ſin Nytte 
endog i vore Lande. Jeg vilde ſynes meget godt om, 
at enhver Borger, der beklader hæderlige Poſter ved 


Hoffet, i Armeerne, i Kirken, i Magiftraturen, blev 


ſuſpenderet i det Hieblik, han blev. fovligen tiltalt af en 


Kreditor, og at han blev for ſtedſe afſat fra den idet 
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Viehlik „da Retten erklerede ham ude af Stand til at 
betale. Det forefommer mig, fom man vilde udlaane 
med mere Tillid, og giøre Laan med mere Forſigtighed. 
En anden Fordeel ved en ſaadan Anordning vilde være, 
af de underordnede Srænder, ſom efterabe hvad der er 
Skik og Fordom blant de høiere Borger; Klaffer, vilde 
frygte for ſamme Skam, og at Ubrodelighed i ind" 
gangne Forpligtelfer vilde blive et af Trakkene i Natio— 
. hal: Sæderne. Mn 7 
De aarlige Produkter af de Danſke Øer indffrænte 
" "fig, tif lider Kaffe, meget Bomuld, en 17 til 18 Mil⸗ 
lioner Pund raat Sukker og en forholdsmesſig Mængde 
Rum. Endeel af diſſe Varer blive leverede til Engel—⸗ 
lændere, der ere Eiere af de beſte Plantager og i Befid: 
delfe af at levere Slaver. Meget paalidelige Forteg— 
nelſer, ſom vi have for vore Dine, bevife at fra 1756 
lil 1773 har denne Nation folge i de Danſte Beſiddel-⸗ 
fer af den nye Halvverden for henved en 480,000 
Rigsdaler, og bortfort for henved en 660,000 Rigs-⸗ 
daler. Nord: Umerifa faaer ogfaa nogle af diffe Pro— 
dufter i Bytte for fine Kreature, fit Brænde og ſit 
Meel. Det øvrige bliver bragt til Moderlandet paa en 
40 Skibe af en 120 til 460 Tønderé Drægtighed. . 
Det mefte forbruges der, og der bliver ikke ſolgt i— 
Tydſtland eller Oſter-Soen for. fynderlig mere end en | 
200,000 Rigsdaler. SER bå 
De Jorder, der kunne dyrkes, ere ikke alle opdyr⸗ 
fede vaa de Danſte Øer, og de, fom man driver der, 
funde blive forbedrede. Efter de beft underrettede Men: 
neſkers Tilſtagelſe kunne Produkterne af diſſe Beſiddel⸗ 
fer lettelig forsges med en Trediedeel, maaſtee med det 
Halve. 5 3 
En ſtor Hindring i denne Formerelſe af Rigdomme 
er Koloniſternes yderlig tvungne Forfatning. De fylde . 
Regieringen henved en Million, de ſtylde Moderlandets 
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Handel en 250, 000 Rigsdaler, de ſtylde over så —* 
lioner Rigsdaler til Hollænderne,” ſom af deres umaa⸗ 
delige Kapitaler og Umueligheden i at gisre dem. frugt⸗ 
bringende hos dem ſelv, nodes til at blive alle Natio⸗ 
ners Kreditorer. * i 

Fiſtus's Begierlighed lægger Vindſtibeligheden ag 
Hindringer i Veien. Føde: og Handelsvarer, ſom iffe 
ere Danmark egne, eller ikke ere blevne bragte dertil 
paa Danffe Skibe, maae foare 4 Proſent ved deres 
Afreiſe fra Europa. De nationale og fremmede betale 
ligeledeg 6. Proſent ved deres Indforſel paa Herne. 
Man fordrer der en 4 Rigsdaler af enhver Neger, ſom 
kommer dertil og en Kopffat af omtrent 1 Rigsdaler; 
temmelig frærfe Afgifter af ſtemplet Papiir; "et Paalæg 
af en 2 Rigsdaler af hver 1000 Quadrat God Land; 
Tiendedelen af Prifen paa de Plantager, ſom ſalges. 
Produkterne ere alle underkaſtede 5 Proſent ved deres 
Udførfel af Kolonierne, og 3 Proſent i alle Moderlau⸗ 
dets Havne, uden at regne hvad Rummen giver i Kon— 
ſumtion ved at udfælges i ſmaat til Forbrug. Diſſe 
Afgifter udgiøre ſamlede en Indtægt * Kronen hen⸗ 
ved en 200,000 Rigsdaler. 

Det er Tid ar Fiſtus afſtaaer fin diffe faa mang: 
foldige og faa trykkende Paaleg. En rigtig beregnet 
Fordeel burde vift nof lære alle Magter, der fck Beſid⸗ 
delſer den nye Verden, denne Adfærd. Men Dan: 
mark er paa en egentligere Maade nødt til at vife denne 
Wdelmodighed. Dets Planteurer ere betyngede med 
en faa uhyre Gield, af de aldrig funne betale Hoved; 
ſtolen, at de iffe engang nogenſinde vilde funne betale 
de tilbageſt aaende Renter, uden en MOSES BAR Efter⸗ 
givelfe fra Fiſtus's Side. | 

Men kan man vel vente fig dette Vusdoms Træf 
af nogen Magt i Verden, faalænge' de offentlige Udgif; 
ter overſtige den offentlige Indtegt; ſaalenge ſlemme 
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SEDAN ——9 
Tilfelde — ſom i Tingenes nutidige Orden eller rettere 
så Uorden idefig fornyes — node Beſtyrelſerne til at for⸗ 
doble, tredoble Byrden paa de ulhkkelige allerede ober⸗ 
laſſede Underſaatter; faalænge Kabinetterne maae ars 
"RER beide uden noget vift Maal, uden nogen overlagt Plan; 
1l ) faalænge Miniſterne opføre fig „ſom om Regieringen 
eller deres Embede ſkulde ophøre Dagen efter; faalænge 
"National: Sfatfammeret udrtømmes ved uhørte Plyn⸗ 
dringer, og der ikke ſtal raades Bod paa dets Armod 
uden ved udfvævende Spekulationer, hvis ødelæggende 
- Følger iffe ville blive mærkede, eller ville blive overſeete 
for Hieblikkets ſmag Fordele; og — for at betiene mig 
af en ſterk, men fand, en ſtrakfom, men ſymboliſt Ma: 
taphor paa hvad der feer i aller Lande — faalænge 
Daarſkab, Gierrighed, Forødelfe, Vankundighed, Cy: 
rannie hos Forretnings-Folkene giore et udhungret Fi⸗ 
ſtus i den Grad rovgierrig, ”at man brænder hoad 
man har høftet, for i en Snup at faae 
Penge for Afſtken.— Mar re seere kg 
Derſom Fiſkus af en Hendelſe blev klogere i Dan: Å 
mark, end den hidtil har været eller ev paa noget Sted VA 
"i Verden, vilde Øerne St. Thomas, Gt. Jean og St. 
Croix maaſkee komme til at florere, og deres Produkter 
til en vid Grad erſtatte det lille Værd, ſom felbe Mo— 
derlandets have. KOSEL (ONE 


: 32. Flygtig Udſigt over den Danſke Magt. * 


De Provindſer, ſom denne Stat for Tiden beher⸗ 

ſter i Europa, vare fordum uafbængige af hinanden. 
Revolutioner, der for ſtorſte Delen vare befynderlige, 
have forenet dem under een Regiering. J Midten af 
dette underligen ſammenſatte Hele ligge nogle Der, 
hvoraf den befiendtefte kaldes Siælland. Man finder 
der en ypperlig Havn, ſom i det ellevte Aarhundrede 
kun var et Sifterleie, blev i det trettende en Bye; Ri⸗ 
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gets RER i det. femtende: og en ſmuk Stad PR ; 

at Ildebranden 1728 håvde ødelagt 1650 Huſe deri € 

Veſt for diffe Øer ligger den lange og fmale Halv; ** 

ſom de gamle faldte det Cimbriffe Cherſones. De vig⸗ 

tigfie og ſtorſte Deie deraf have under Navn af Jylland, 

Slesvig og Holſten efterhaanden forøger det Danffe. 

Herredomme. De have værer meer eller mindre blom⸗ 

fivende i det Forhold, hoori de have folt til Ofeaneré 

Uſtadighed, ſom fnart forlader deres Kyſter og ſnart 

opſluger dem. Man ſeer i diſſe Lande et Slags Kamp 

imellem Menneſkene og Havet, en beſtandig Strid, 

Hvis Udfald altid har faaet i Ligevægt. Cr ſaadant 

Landé Indbyggere ville blive frie, faafnart de markede, 

af de iffe vare det. Soe-Folk, De: og Klippe-Beboere 

fan Deſpotismen ikke ffræmme. : Na 

dorge er ikke heller vel ſtikket til at bære Zau 

doms Aag. Det er bedætfer med Stene og Klipper, 

og giennemffaaret i forffiellige Strøg af høie Fielde, 

fom iffe kunne dyrkes. J Lapland. feer man kun nogle 

faa Vilde, fom enten ere boeſatte paa Kyfterne formes 

delſt Fiſkeriet, eller vanke om i gyſelige Udørfener, hvor 

de underholde ſig af Jagten, af deres Pelsværk og deres 

Reusdyr. Island er et ynkeligt Land, der hundrede 

Gange er blevet omvæltet af Vulkaner, Jordſtielv, og 

giemmer ſtedſe i ſit Skiod paa beegagtige Materier, der 

hvert Hieblik kunne giore det til en Uffedynge. Hvad 

Groͤnland angaaer, ſom almindelig anſees for en Øe, 

og fom Geograferne formode at være landfaft med 

Amerika mod Veſter, da er det et vidtløftigt og ufrugt: | 

bart Land, ſom Naturen har fordømt til en evig Jis. 

Derſom diffe Lande nogenfinde blive folkerige, ville de 

blive uafhængige af hinanden og alle af Danmark, der 
*Endnu ſmukkere er den opſtaget af fin Aſke efter den Ilde⸗ 
brand fom i Aaret 1795 fortærede en betydelig Deel af 1 ne 

en 02, | 
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Nis der er frogen” i dem, men ogfaa formedelft de Jis⸗ 


ER 2 








— *— dem Var fin Elendom, Wea at deres vilde Be 
boere vide noget deraf 8. 

Klimaet paa de Danſke Der i —— er ikke Ka 
ſtrængt, ſom man efter deres Brede ſtulde troe. Der: 
ſom de Bugter, hvoraf de ere omgivne, undertiden ſee 
Skibsfarten afbrudt, da er det ikke allene formedelſt den 










Kager, fom Bindene drive dertil, og fom fryſe ſammen 
efter ſom de ſammendynges. Naar man ufidtager 
Norre-Ihlland, faa have de Provindſer, der ligge ved 
Tyodſkland, ſamme Temperatur ſom det. Froſten er 
meget taalelig endog paa N orges ſydlige Kyfter, Det 
regner der ofte om Vinteren, og Bergens Havn er 
neppe een Gang lukket af Jis, medens Amſterdams, 
Luͤbeks og Hamborgs ere det ti Gange om Aaret. Rig⸗ 
tig nok bliver denne Fordeel dyrt kiobt ved den tykke og 
idelige Taage, ſom gior Opholdet i Danmark k ubehage⸗ 
ligt og triſt, og Indbyggerne morke og melankolſke. | 

Folkemaengden i denne Stat ſtaaer iffe i Forhold 
til dens Storrelſe. J ældgamle Tider udtømte den ſig 
ved idelige Uddandringer. Søe: Roveriet, der traadte 
i deres Sted, vedligeholdte Fote Anarkiet 
hindrede Staten fra Al komme fig til rette igien efter 
diſſe ſtore Vanheld. J Forhold til fin ſtore Stræfning. 
— Halk faa — 5 San A 








Å 
% Ut dette fun kan figes om Grønland, men ingenlunde om 
Island, veed enhver danſt fæfer, | v. —2 


xx Hvad Forfatteren her paa et Var Blade beretter om Kro 

nens Yndtægter og Udgifter, om Statens Land: og Soe⸗ 
Magt ; &Folfemængde , Handel og flere. didhenhorende 
Ting, faavel fom en Deel af det, han i det foregagende 
har anført om de Danfe Hers Forfatning i Amerika har 

i de fidfte 35 Aar lidt faa mange Forandringer, at man 

vil blive langt rigtigere og ſikrere underrettet ved at 





Dette Fan vare tilſtrakkeligt til at overbeviſe 
denne Magt om, at det er den af ſtorſte Vigtighed, at 
den ſelv allene benytter og forhandler alle Produkterne 
fra fine Amerikanſke Her; at jo mere indſtrankede dens 
Befiddelfer ere i den nye Verden, jo mere opmærffom 
maa den være paa, at den ikke lader nogen af de For— 
dele gaae fig: af Hænderne, ſom den funde drage saf. 
dem. Bi minde denne og alle andre Regieringer i Ver— 


den om: at Regieringernes Sygdomme ikke ere blant 


dem,” der læges af fig ſelv; at de forværre fig ved at 
blive gamle, og at det er fieldent, at lykkelige Omfræn; 


digheder giore Helbredelſen lettere; at det er næeſten 


altid farligt, at udfætte til.en fiernere Tid baade det 
Gode, fom man fan love fig at udvirfe, og det Onde, 
ſom man har noget Haab om at funne udrydde ſtrax; 
at mod cer Crempel paa et lykkeligt Udfald, der er ble: 
vet tilveiebragt ved at give Tid, viſer Hiftorien og tu: 
ſende, hvor man har ſavnet gunſtig Leilighed, fordi 
man hav ventet for længe paa den; at en Fyrſtes Lamp 
ev altid een Mands mod alle, med mindre endeel af 
dem har fælleg Tarv med ham; at Allianſer ere fun 
Forberedelſer til Forræderi; at en fvag Nations Styre 
aldrig vorer uden i umærtelige Grader, og ved Beftræs 
belſer, der altid blive frydfede ved andre Nationers 
Misundelſe, med mindre den gåaer i en Studs ud af 
. fin Middelmaadighed ved er utaalmodigt og frygteligt 
Genies Forvovenhed; at dette Genie fan lade fig længe 
vente pan, og at det da vover alt for alt, da ders For; 
føg fan ligeſaa vel føre til total Undergang ſom total 
Reisning. Iſardeleshed minde vi Danmark om, at 
medens man venter paa, at derte Genie fader fig fee, 
; ev det det fifvefte at kiende fin Stilling, og der Flogefte 


7 


raadfore fig med ſeneſte Udgave af Thaarups Danmarks 
Statiſtik. 
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at overbevife fig om, at derſom Magterne af førfte 
Rang ſielden beggage Feil uftraffede, faa fan den mindſte 
Skisdesloshed fra deres Side, ſom ere af anden Rang, 
og fom iffe have nogen hurtig og mægtig Hielpetilde i 
fiore og rige Landftræfninger, fun have førgelige Føl: 
ger. Bi dølge der iffe for den, at alle Smaaſtaters 
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Beſtemmelſe er, at ſvinge fig op eller forfoinde, og at 


den Rolle, der paffer fig beſt for Fuglen, fom boere” 


under et ufrugtbare Klima, og opholder fig paa golde 
Slipper, ev Rovfuglens ge 


* 


90 
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»Eller Ederfuglens, ſom felv har det luunt og trygt, og 


fan overlade Menneſtene fin Duun. Joa 
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od 
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Trettende Båg 

De Franſkes Etabliſſe ementer paa d de Arme i ss | 
alle Der. 


( 


(2 


Almindelige Betragtninger over Koloniers 
Anleeg. 


SY iqorien underholder 63 med en Mængde Erobrere, 
ſom med Foragt for deres Undergivnes Blod og Bel: 
gaaende have giort fig Umage for at udvide deres Derres 
Dom; men den vifer os ikke noget Exempel pad en Fyr: ' 
fie, ſom er faldet paa af indffrænfe det, Skulde det 
ene dog iffe have været ligefan klogt, ſom det andet har 
været ſkadeligt, og ffulde det iffe forholde fig med Ris 
gernes Storrelſe fom med Folkemengdens. Et ſtort 
Rige og en ſtor Folkemengde kunde være tvende ſtore 
Ulykker. Faa Menneſker — men lykkelige; liden 
Strækning — men vel beſtyret. De ſmaa Staters 
Skiebne er at udvide fig, de ſtores at udſtykkes. 

Den Tilvext i Magt, ſom de flefte Curepas Regie— 
ringer have ventet fig af deres Befiddelfer i den nye 
Verden, har alt for længe ſyſſelſat mig, at jeg ikke ofte < 
ſkulde have ſpurgt mig felv, at jeg iffe undertiden Fulde ; 
have ſpurgt Mænd, der vare mere opinfte end jeg, hvad 
man fulde tænfe om Etabliſſementer, der ere anlagte 
med faa ſtore Bekoſtninger, med faa megen Moiſomme⸗ 
lighed i en anden Halvverden. | 

ordrer vort virfelige Belgaaende, at vi (Tulle 
nyde Ting, fom vi reiſe faa langt hen at henre os? Er 
det vor Beſtemmelſe, at vi til evig Tid ffulde beholde å 
Lyſter, der ere faa. ſelvgiorte? Er Menneſket da ſtabt 
rilsidelig at flakke om imellem Himmelen og Haver? Cr 
det en Trakfugl, eller har det mere Lighed med andre 

' sg i ye 
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Dyr, hvis ſtorſte Udvandringer ere meget indffræntede 2 
Kan det, man faaer derfra i Fødevarer, med Fordeel 
veie op mod Tabet "af de Borgere, fom forlade deres 
Faderneland, for at blive ødelagte enten af Sygdomme, 
fom. angribe dem paa Overfarten, eller af Klimaet, 
naar de ere komne dertil? Hvad Virfning kunne vel i 
faa ſtor en Afſtand Moderlandets Love have paa Under: 
ſaatterne, og Underfaatternes Lydighed være mod diſſe 
Love? Maa ikke Fraværelfen af Vidner til og Domme 
over deres Handlinger medbringe Sædernes Fordervelſe, 
og med Tiden Tilfidefættelfe af de klogeſte Underviisnin— 
ger, naar Dyd og Retſkaffenhed — deres enefte Grund: 
piller ——iffe mere ere til? Hvad Baand er ſtark nok 
fil at forviffe 08 em Eiendom, ſom er umaadeligt Mel: 
lemrum ffiller os fra? Har det Mennefte, der tilbrin— 
ger fir Liv med aft reife, nogen Sands for Patriotisme, 
og er der vel noger af de mange Lande, hån giennem— 
ſtreifer, ſom han vedbliver at anfee for fit? Kunne vel 
Kolonier i en vig Grad tage fig af Moderlandets Uheld 
eller Velgagende, eller Moderlandet glæde fig eller 
bedrøveg med ſynderlig Alvorlighed over Koloniernes 
Skiebne? Ere Koloniſterne ikke behæftede med er ſtærkt 
Dang til at ville regiere fig ſelv, eller overgive fi fig til 
den førfte Magt, der er ftært nof til at bemægtige fi fig 
dem? Anſees iffe de Adminiſtratorer, man fender dem 
for at regiere dem, ſom Tyranner, hvilfe man maatte” 
myrde, uden Ugtelfe for den Perſon, ſom de foreſtille? 
Er dette Slags Forøgelfe ikke mod Naturen, og maa 
iffe alt det, der firider mod Naturen, ophøre.” 

Skulde det vel være en Taabe, der vilde fige til 
Nationerne: "Enten maa eders Autoritet ophøre paa det 
andet Faſtland eller og maae J giore det til Samlings— 
punfret for eders Regiering. 39 en af Delene — 
Bliver i den Deel af Verden, brigger den Ford til at 
blomfire, fom I betræde, hvorpaa J opholde eder; eller 
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der ſom den anden Haloverden tilbyder eder mere Magt; 
Styrke, Sikkerhed, Velggaende, faa. reiſer hen ar ned⸗ 


færte eder der. Bringer eders Autoritet, eders Vaa— 


ben derhen, Kberg Sader, eders Love ville Da trives | 


der, Tænfe $ FJ, naar ville befale, at blive adlydede 
der, hvor J iffe ere, Så det dog aldrig ev uden flamme 
Følger i en Families fnævre Sirkel at Hovedet ev borte? 


dan regierer fun der hvor man er, og endda'er det 


ifte faa let en Såg at regiere der med Vardighed. 
Hvorfor have Fyrſterne talrige Armeer ſamlede midt i 


deres Riger? hvorfor eve deres Palladſer omgivne med. 


Gardere? Fordi Naboers ſtedſe paatræligende Trudfel, 
Folkets Undergivenhed og deres Perſoners Sikkerhed ud⸗ 


fordre denne Forſigtighed. Hoo vil indeſtage dem for 


deres Underſaatters Troffab i en lang Afſtand, deres 
Scepter fan ikke rekke nogle tufende Mile og fun ſvagt 
kunne deres Skibe bøde derpaa. Her er altfaa Dom: 
men, ſom Skiebnen har fældet over Kolonierne: Enten 
maa man frafige fig dem, eller. og dille de fraſige fig 
eder. Man betænfe,'at Magten ophører af fig ſelv 
paa de Grændfer, ſom Naturen haver fat for Staterne. 


Diſſe Begreber, ſom begynde at ſpire i Gemyt⸗ 


terne, ſkulde have bragt dem i Opſtand i Begyndelſen 
af det ſyttende Aarhundrede. Alt var da i Giering i 
de fleſte Europas Lande. Man kaſtede i Almindelighed 
fine Dine pad den nye Verden, og de Franſte viſte fig 


ligeſaa utaalmodige ſom andre Rationer efter åt ſpille 


en Rolle deris 3 


2. De Franſkes førfte Expeditioner til be aue 


rikanſke Her. 


Efter det ſorgelige Endeligt, der berøvede denne 
Nation den bedſte af fine Monarker, havde den været 


uophørlig omtumlet af e en ræenkefuld Dronnings — 
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af' en graadig Udlændings Udſugelſer, af en uduelig 
Yndlings Projekter. En deſpotiſk Miniſter begyndte at 
belægge den med Lenker, da nogle af dens Seefarere — 
ophidſede ligeſaa ſtaerkt af Lyſt til Uafhængighed, ſom 
af det tillokkende i Rigdomme — fatte Seil til Until: 
lerne, i Daab om at bemægtige fig de Spanſke Skibe, 
ſom føgte diffe Farvande. Efter at Lykken havde endeel 
Gange underftørter deres Mod, nødte den dem til at 
føge fig et Tilflugts-Sted for at komme fig til rette 
igien, De fandt det 1625 paa Gt. Chriſtoph. J 
Haab om at ſtaffe deres Udredninger en faa meget ſikrere 
Fremgang, onfkede de fig at blive bemyndigede til at 
anlægge et Ctabliffement paa denne He. Denambuc, 
deres Formand, fik ikke allene Frihed dertil, men endog 
Frihed til af udvide fig faa meget man vilde eller funde 
pan Amerikas ftore Øe-Samling. For denne Tilladelfe, 
der iffe var ledſaget med nogen Hielp eller Underſtot— 
telfe, forlangte Regieringen fun Tiendedelen af de Fode⸗— 
varer, der kom fra alle de Kolonier, man maatte 
bringe det sil at anlægge, 









3. De Franſke Øer fÉrante længe under udeluk⸗ 
kende Privilegier. | 

) Å 

J Aaret 1626 opſtod der et Kompagnie til at 
ringe derte Privilegium i Udøvelfe, Det var Skikken 
paa en Tid, da Skibsfarten og Handelen endnu ikke 
havde naget Styrke nok til at overlades til Privates 
Frihed. Det fik de ſtorſte Rettigheder. Staten over— 
lod det i 20 Aar alle de Her, det kunde bringe til 
Nytte, og gav det Rettighed til at lade fig betale 100 
Pund Tobak eller 50 Pund Bomuld for hver Indbygger 
fra 16 til 60 Aar. Det fulde endnu der have den 
Fordeel at fiøbe og fælge udelukkende. En Kapital, 


ſom fra førft af beſtod fun af 9,400 Rigsdaler, og ſom 
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man aldrig SM til det BER forſkaffede det alle 
diſſe Opmuntringer. 


Det fyntes ikke mueligt at kunne udrette noget 


med faa vinge Midler, Dog fane man Gverme af dri— 
flige og driftige Menneffer gaae ud fra St. Chriſtoph, 
for at vlante def Franffe Flag paa Naboe Øerne. Der— 
fom Kompagniet, der ved nogle Privilegier dyvafte 
Denne Erobrings Aand, havde i alle Henſeender viiſt en 
vel betænker Adfæerd, kunde det ikke have varet længe, 
førend Staten maatte have hoſtet nogen Frugt af denne 
Driftighed. Til Ulykke giorde det, hvad Monopoliet 
altid har giort og altid vil giore. Begierlighed efter 
en uhhre Gevinſt giorde det uretferdigt og gruſomt. 
Underrettede om dette Tyrannie vifte Hollenderne 
fig med Levnetsmidler og Handelsvarer, ſom de tilbode 
paa langt billigere Vilkaar. dan modtog deres Til— 
bud. Der opſtod da imellem diſſe Republikanere og Ko— 
loniſterne én Forbindelſe, ſom der ikke var mueligt af 
ſtandſe i fit Løb. Denne Konkurrenſe var det iffe allene 
til Skade i den nye Verden, hoov den hindrede det i at 
affætte fine Ladningev, men den forfulgte det ogfaa paa 


alle Europas Handelsſteder, hvor Smuglerne leverede | 


alle de franffe Hers Produkter for bedre Kisb. Ned— 
flaget af diſſe vel fortiente Vanheld faldt Kompagnier i 
en fuldkommen Uvirkſomhed, ſom ſtildte det ved den 
ſtorſte Deel af dets Fordele, uden at formindffe nogen 
af dets Byrder, J deres Fortvivlelfe overlode Interes— 
fenterne 1631 deres Oftvoi til et nyt Kompagnie, felø 


overdrog den til et andet 1642. Forgieves opoffrede ; 


Miniſteriet det fidfte de Rettigheder, det havde forbe; 


holdt fig. Denne Gunſt kunde ikke forandre den flette . 


Tenkemaade, der indtil denne Tid havde beſtandig vær 
vet Hoved-Kilden til Elendighederne. En uy Foran: 
Dring blev ſnart nødvendig. For ikke at blive ganffe 
ødelagt og reent af gage til Grunde under Byrden af 
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Eiendomme til Salg. De bleve for førfte Delen kiobte 
af dem, der beſtyrede dem ſom Gouverneurer. 


For noget over en 15,200 Rigsdaler fik Boiſſeret 


1649 Guadeloupe, Marie Galante, Helgenes Øen 


og alt hvad der tilhørte Kompagniet paa diffe Øer, 
Han overdrog fin Svoger Houel det Halve af hvad han 


havde fiøbt, Duparqvet betålte 1650 fun 12,500 


Rigsdaler for Martiniqve, St. Lucie; Grenade og 


fine indgangne Forpligtelfer, fatte Kompagniet fine 


J 
























Grenadinerne.  Syp Aar derefter ſolgte han igien 
Grev Cirillar Grenade og Grenadinerne for en Tredie⸗ 


deel mere end den hele Eiendom havde foftet ham. 


Maltha fif 1651 St. Chriſtoph, St, Martin, Gr: 
Barthelemi, St. Croix og Tortue, for 46,000 Daler. 


Pengene bleve betalte af Kommandanten Poinch, ſom 
havde diffe Øer under fin Beſtyrelſe. Religionen ſtulde 
befidde dem fom Lehn af Kronen, dg maatte iffe lade 
dem adminiſtrere af andre end Franffmænd. 


De nye Befiddere håvde den udſtrakteſte Magt. 


De hapde fuld Raadighed over Grundene; de udnævnte . 


til alle civile og Militaire Betieninger; de havde Ret 


til at benaade dem, .fom deres, Bifarier dømte til De— 
den; de vare ſmaag Fyrſter. Man fulde troe, aft da 


de felv forte Regieringen over det, de vare Herrer til, 
maatte Agerdyrkningen giore hurtige Fremſtridt deri. 
Denne Formodning blev ogſaa opfyldt i én vis Grad, 
nagtet de heftige og hyppige Bevagelſer, der forefaldte 
tinder faadanne Herrer. Imidlertid var denne" de 
Franffe Kolonieré anden Forfatning Nationen ikke til 
ſesrre Nytte end den forſte. Hollænderne bleve ved at 
proviantere dem, og bortføre deres Produkter, fom de 


uden Forſtiel afſatte til alle Nationer, endog til den, 


fom i Følge Eiendoms Retten fulde have ÅER hele 
Frugten deraf. 
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uthkken var for for SModerfander: Lolbert tog 


feil i Valget af Legemiddelet. Denne ſtore Mand, ſom 


i nogen Tid havde ledet Rigets Penge-Vaſen og Hans 
del, havde forvildet fig fra det forſte Skridt, han giorde 
paa fin Lobe-Bane. Idelig Omgang med Sfattefors 
pagterne fra Mazarins Tider havde vant ham til at 
anſee Penge, der fun ev et Omſattelſes Middel, form 
Kilden til alle nye Indretninger. For at trakke Ud; 
lendingernes til ſig, troede Danm at intet; vilde dirke 
frærfere end Manufakturer. J Varkſtederne fane han 
alle Landets Hielpekilder og i alle 
Monarkiets giævefte Underſaatter. For at formere dette 
Slags Menneffer, troede han, at han burde holde de 
førne Nodvendigheds Varer i lav Priis, og gisre Kor⸗ 
nets Udforſel vanſkelig. De forſte Materialiers Frem— 
bringelſe bekymrede ham fun lidet, ban anvendte al fin 
Omhue paa deres Forarbeidning. Dette Fortrin, der 
blev givet Fabrik⸗Fliden for Agerdyrkningen, underkuede 
alle Gemytter, og dette udelæggende Syſtem er tø Ulykke 
vedblevet. —— 

Derſom Colbert havde havt rigtige Begreber om 


Jordens Drivt, om de Forffud det fræver, om den 


Frihed, der ev det nødvendigt, vilde han 1664 have. 
fattet en Beflutning, der var heel forſtiellig fra den 
han tog. Man veed, at han tilbagekiobte Guadeloupe, 


og de Øer, der ſtode under den, for en 26,000 Rigs— 


daler; Martiniqve for en 40,000 Daler; Grenade for 
en 21,000 Rigsdaler; alle Malthas Befiddelfer for en 
104,000 Rigsdaler, Saavidt fortiener hans Adfærd 
Berommelſe. Han burde gienfore ne faa mange Sou— 


verainetets Grene med Stats-Legemet. Men diſſe vig⸗ 


tige Eiendomme burde ikke ſottes igien under et udeluk— 
kende Kompagnies Aag, ſom Erfaringer i Overeens— 
ſtemmelſe med Grundſæetninger fordomte lige ſtark. 
Rimeligviis haabede Miniſteriet, at et S Selſtab, hvori 
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man indlemmede det Afrifanffe, der Cajenniſke, det 
Nord-Amerikanſte og det, der begyndte sat danne fig 
ved Handelen paa St. 8 vilde blive en urok⸗ 
kelig Magt formedelſt de ſtore Forbindeſſer, det havde 
Leilighed til at indgage, og det lette, det vilde vere 
det, af oprette paa een Side hvad Vanheld, det kunde 
Fomme til at erfare vaa en anden. Man truede at 
gisre dets høie Beſtemmelfe ſikker ved et firzaarigt rente— 
frit Laan af Tiendedelen af dets Kapitalers Belob; ved 
at fritage alle de Fodevarer, ſom det maatte føre til 
dets Etabliſſementer, fra alle Afgifter; og ved at fors 
byde, ſaameget fom mueligt, Holleendernes Konkurrenſe. 

Uagtet ſaamange Gunſtbevisninger glimrede Kom— 4 

pagniet dog ikke er Hieblif. Dets Feil formerede ſig z 

Forhold til de ſtore Rettigheder, hvormed man havde 
overvældet det. Dets Betienteres Utroſtab, Koloni— 
ſternes Fortvivlelſe, Krigenes Ddelæggelfer og andre 
Aarſager bragte dets Sager i den ſtorſte Urden. Dets 
Undergang ſyntes 1674 ſikker og nær, da Hoffet anſaae 
Det for det bedſte, at betale dets Gield, der beløb fig til 
omtrent en 1,150,000 Rigsdaler, og erlægge der dets 
Kapital, ſom var omtrent en 268,000 Rigsdaler. 
Paa diffe ædelmodige Vilkaar bleve difje foftbare Ciens 
Domme igien forenede med Staten, hoilken de hidindtil 
havde været fom fremmede. Kolonierne bleve virfelig ” 
Franſte, og alle Borgere fik uden Torffiel Frihed til ag 
Nedfætte fig i dem, eller træde i Handels; Forbindelſer 
med dem. 




















































































De franſke Øer faae deres Frihed igien. 
Hindringer, ſom endnu ſtaae deres Opkomſt 
i Veien. 


Det vilde være vanffeligt at udtrykte den henryk— 
kende Glæde, ſom, denue Begivenhed opvakte paa 
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Herne. De Lænfer, hvorunder man faalænge havde 
ſukket, vare brudte; og intet, ſyntes nu mere at kunne 
hemme Arbeidſomhedens og Konſt-Flidens Virkſomhed. 
Enhver Koloniſt gav ſin Begierlighed frit Lob; enhver 
ſmigrede fig med en mær og grændfelss Formue. Ser: 
fom de bleve bedragne i dereg Tillid fan man hverken 
give deres Indbildſthed eller deres Doſighed Skylden. 
Der var intet i deres Forhaabninger, ſom jo var grun— 
det i Tingenes naturlige Løb; og al deres Adfæerd gif 
fun ud paa at verfærdiggiøre og befæfte dem. Til 
Ulykke lagde Moͤderlandets Fordomme dem uovervindes 
lige Hindringer i Veien. 


Forſt frævede man paa felve Øerne af hver. frie 
Mand, af hver Slave af begge Kion en aarlig Kopſtat 
af 100 Pund Sutter. Forgieves foreftillede man, at 
den Forpligtelfe, der var Kolonierne paalagt: ikke at 
handle med andre end deres egentlige Fædernefand ; var 
et Waalæg, der var byrdefud nok til at veie op mod 
alle andre, Diſſe Foreſtillinger giorde ikke det Ind— 
tryk, de fortiente at gigre. Enten det var Regierin— 
gens Trang eller Ukyndighed, ſaa faae Avismænd, "der 
burde have været fremhiulpne ved rentefrie Laan og 
Premier, graadige Sfarreforpagter; Hænder at bemag— 
tige fig endeel af deres Hoſt, ſom giengivet frugtbare 
Marker , vilde gederue Babe forøget hvad de frem; 
bragte, 


J den Tid, Øerne ſaaledes ſaae fig ffilte ved en. 
Deel af deres Fødevarer, tog Udeluffelfes ; Aanden i 
Frankerig ſikre Forholdregler til at nedfærte Priſen paa 
bem, fom man lod dem beholde, Privilegium paa aft 
bortføre dem blev indſtranket til nogle faa Havne, 
Det var en aabenbar Fornærmelfe mod Rigets øvrige 
Davne, fom man derved hindrede fra af benytte ſig af 
en Rettighed, der væfentlig tilhorte dem; men det var 
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en ſtor Ulykke fok Kolonierne,  fom derved fang 


deres Kyſter. 


Til dette Tab ſlog ſig ſnart et — Minifteriet | 


havde føgt af udelukke fremmede Skibe fra dets frafigs 


gende Beſiddelſer, og det havde opnaget det, fordi det 


var dets alvorlige Villie. Diſſe Skippere forſkaffede 
fig af Gierrigheden hvad der blev dem negtet af Magten. 


De fiødte fig af Franſke Kisbmænd Paſſer til at gane: 


Antallet af Salgere og Kipgbere formindffe ſig paa É 














( 






til Kolonierne, og de førte de Ladninger,- fom de der . 
havde indtaget, lige til dereg Fæderneland. "Denne 


Uredelighed kunde blever ftraffet og hævet paa hundrede 


Maader; man holdte fig til den allerfordarveligſte. Å 


Alle Skibe bleve forpligtede til, ikke allene at giore 
deres Tilbagereiſe til Moderlandet, men endog til de 


ſelvſamme Havne, hvorfra de vare bortreiſte. En faa; 


Dan Tvang maatte nødvendigen foraarſage berydelige 
NUdgifter til reent Tab, have megen Indſlydelſe pag de 
Amerikanſtke Proͤdukters Priis. 

Deres Foͤrmerelſe blev endnu ſtandſet ved Peales 
hvormed man overlaſſede dem. 

Paa Tobatfen blev lagt en Afgift af 20 Stilling 
pad Vundet. 


Man forvifte forſt Indigoen af Rigets Farverier, 


—— 
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under Paaſtud, at den fordærvede Farverne, og ffadede 


en af Moderlandets Aols— Sorter, Men da gientagne 
Erfaringer havde overbeviiſt de meeſt haardnakkede, at 
blandet med Paſtelen, eller endog anvendt allene, gior— 
de den Farverne ffisnnere og varigere, [od man fig 
høie med at overvælde den med Paaleg. Diſſe vare 
ſaadanne, at det ikke blev mueligt, at udføre noget 
deraf. Det var førft 1693, at den, der var beſtemt 
fil Fremmede blev fritaget fra diſſe Udſugelſer. 

Cacao'en gif ikke ud af Monopoliets Hænder uden 
for af blive 1693 paalagt en Afgift af 15 Skilling 
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paa Vundet, endſkiont ben kun boede si Kolonerne. * 


Fra forſt af blev det fun tilladt at indføre den i Riget, 
giennem Rouen og Marfeille, og fiden dens formeent? 
lige Frihid fun giennem den fidfte Havn allene. 
Bonmulden, fom fra førft af var undgaaet Fiſtus's 
Strænghed, bleg 1604 belagt med 60 Skilling Sent⸗ 
neret. Forgieves nedſatte man, dette Waalæg 1691 


til det halve; Denne formildelſe bragte ikke de Træer til 


Live igien, form man havde opryddet. 


Forbruget af Yngefær, ſom har endeel af Pebe⸗ 


rens Egenſkaber, og lettelig kan fættes i. ſtedet for den, 
hurde været oymigtret, Man ſtandſede det ved Hielp 


af et Paalæg af 12 Rigsdaler paa Sentneret. Det 
blev fiden efter nelfat til 15 Sfilling, men da, havde . 
de laveſte Borger ;Qlaffer faaet en Foragt for dette 


lei; fom intet fan overvinde, 


Amerikas Caffic blev i Frankerig Fun betalt med 
Fierdedelen af det, den Levanteſke koſtede. Velgrun⸗ 
dede Oplysninger ſtulde have adſpredet den Fordom, 


hvoraf denne gyfelig? Forffiel paa Priſerne reiſte fig; 


men Regieringen brød fig aldrig om et Middel, fon 


maatte forøge dens Biſiddelſers Rigdomme. 
Sukkeret var det vigefie, Øerne eiede. Indtil 
1669 havde den direkte Ydførfel deraf til alle Europas 
"Havne været tilladt, ſagrel ſom af alle andre Koloni— 
ernes Fødevarer, Ved denne Tid vilde man, at det 
ikke maatte oplæggeg uder i Rigets Handelsſtæder. 


Denne Indretning maatte nødvendig forhoie Priſen 


paa det; og Udlændinger, fm fandt det andenſteds til 


bedre Kisb, fik Dane paa at hente det der. Imidler⸗ 


tid blev ben Beflutning, man tog, at befrie Sukkeret 
fra de 3 Profent, det havde betalt ved dets Indforſel, 


Aarſaq * at man beholdte nogle Kinbere. En ny Fell 


fordærnede det ganſte. 
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Rafinadeurerne forlangte 1682, at Udforſclen af 
raat Suffer maatte blive forbudet. - Det almindelige 
Bedſte ſyntes at være deres eneſte Bevæggrund, Det 
var, fom de ſagde, mod alle gode Grundfætninger, at 
de forſte Materialier førtes bort for at underholde frems 
mede Fabriker, og at Staten godvillig flilte fig ved et 
meget koſtbart Haand-Arbeide. Denne antagelige 
Grund giorde et alt for ſterkt Indtryk paa Colbert. 
Hvad ffede der? Deres Konſt blev figefar dyr, ligeſaa 
ufuldkommen, ſom den altid havde værst. De forbru; 
gende Nationer ſyntes ikke derom; den Franffe Sukker 
Uvling 1og af og de rivaliſerende Natoners ſik en bety: 
delig Tilvert. 

Nogle Koloniſter, ſom faae, at en faa førgelig 
Erfaring iffe bragte godt Folk til ct forlade den Plan, 
man havde valgt, føgte om Tilladelſe til, ſelv at rafis 
here deres Sukker. De havde fra mange! Fordele til 
at giore dette Arbeide for godt. Fisb, at de ſmigrede 
fig med, ar det fnart vilde faae det Fortrin igien paa 
fremmede Handelsſteder, fom de der havde tabt. Denne 
nye Revolution havde været meer erid rimelig, derſom 
ikke ethvert Sentner rafineret Sukker, der bortſendtes, 
var blevet belagt en Afgift af 15 Rigsdaler ved dets 
Indforſel i Riget. Alt hvad oe kunde giøre, uagtet det 
trykkende dette uhyre Paaſeg, det var at udholde 
Konkurrensen med de Franſſe Rafinaderier i Monarkiet 
ſelv. "Der blev alt der gamke forbrugt, hoad der blev 
rafineret baade i Fraukerig og i Kolonierne, og man 
vilde hellere give Slip paaen betydelig Handels⸗Green, 
end tilftfaae at man havde fegaaet en Feil med af forby— 
de det raa Sukkers Udforſel. : 

Siden den Tid kunde Kolonierne, ſom hoſtede 
27 Millioner Pund Sukker, ikke fælge det alt til Mos 
derlandet, fom fun forbrugte 20 Milioner deraf. 
Mangel paa Afſatning nedſatte Aolingen deraf til det 
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slot nodvendige. Det afpaffede deri kunde ikke tilveie— 
bringes førend med Tiden, og førend man havde bragt 
det dertil, var Varen faldet i den dybeſte Ringeagt. 
Denne Ringeagt, der ogſaa fom fra den Skiodesloshed— 
der brugtes ved Behandlingen, blev faa betydelig, at 
det raa Sukker, der 1682 folgtes for tre Rigsdaler 
og derover, gieldte 1713 fun lidet over een, 

J denne Tingene Forfatning var def ikke mue⸗ 


ligt at Koloniſterne kunde have forøget Antallet pan | 


deres Slaver, derſom Regieringen end iffe havde bidra— 
get dertil ved, fine Operationer, Handelen med de 
Sorte bfev altid betroet til udelukkende Kompagnier, 
ſom altid kiobte meget faa af dem, for at være fifre | 
paa at fælge dem faa meget desbedre. Man har Grund 
til at paaftaae, at 1693 var der iffe 29000 Negere i 
diſſe talrige Etabliſſementer, og der er ingen Urimelig⸗ 
hed i at forſikre, at de fleſte af dem vare blevne indfor— 
te ved Smuglerne. En 54 Sfibe af maadelig Stor— 
relſe vare tilſtrækkelige til af udføre diffe Koloniers Pros, 
dufter, . | | 

De Franſke Øer maatte naturligvis gane til Grun— 
de under Trykket af diſſe mangfoldige Hindringer. 
Derſom Indbyggerne iffe forlode dem for andenſteds af 
anbringe deres Virkſomhed, maa man udlede denne deres 
Standhaftighed fra Hielpekilder, ſom ikke beroede paa 
Beſtyrelſen. Naar man undertrykte et Produkt, tog 
Koloniſten hurtig fat paa et andet, ſom Fiſtkus endnu 
ikke havde faaet Nys om, eller var bange for at qvæle 
i Fodſelen. Kyſterne bleve aldrig ſaa godt bevogtede, 
at al Forbindelſe med fremmede Soefarere blev afbrudt. 
Flibuſtierernes Plyndringer forvandlede ſig undertiden 
til Forud ved Ablsbruget. Endelig blev den gamle 
Verdens — hver Dag ſtarkere tiltagende — Lyſt tit 
den nye Verdens Kødevarer en ſtor Opmuntring til af 
formere dem. Imidlertid ſtulde diſſe Hielpemidler 
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Kolſonier ud af deres forfmægtende, Forfatning. En 


fig 1717. 


Kolonierne, bleve fritagne fra aft Paaleg. Man for 


jonnes og Marſeilles Havne, 
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aldrig have været tilſtrækkelige til at drage de Franſke 











ſtor Forandring var dertil nodvendig. Den gik for 
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5. Forholdsregler, ſom tages af Hoffet i Ver— i 
ſailles for at bringe dets Kolonier til Nytte. 


tå 





A 


— Bed denne Tid/blev et tydeligt og ſimpelt Regler 


4 


ment ſat i ſtedet for den Mængde tvetydige Anordnin— 


havde Tid efter anden aforiſtet Regieringens Trang og | 


ger, ſom graadige og lidet forſtandige Skatteforpagtere 
Soaghed. De Handelsvarer, der dare beſtemte til 







mildede meget Paalaggené paa de Amerifanfte Barer, 
fom forbrugtes i Riger, De, der maatte gaae til andre ; 
Nationer, ſtulde have fuldkommen Frihed ved Ind— og 
Udforſelen mod at betale 3 Proſent. De Afgifter, 
der vare lagte paa fremmed Sukker, fulde erlægges i" 
uden Forſkiel allevegne, uden: noget Henſyn til færs 
egne Friheder, uden i Tilfælde af Gienudforſel i Bas 4 


Med at tilſtage fine fraliggende Beſiddelſer fans ØR 
megen Gunſt glemte Moderlandet ikke fine egne Fordele, J 
Det vilde, at alle pe Handelsvarer, hvis Forbrug ikke M 
var tilladt hos det ſelv, fulde forbydes dem, For at 
ſkaffe fine Manufakturer Sikkerhed paa gortriner, ans 
ordnede det ogfan, at endog de Handelsvarer, hvis 
Brug iffe var forbudet, fulde betale Afgifter ved dereg 
Judrørfel i Riger, endſkiont de vare beſtemte for Kolos. 
nierne, Kun falter Oxe-Kiod, Hvilket det ikke kunde J 
levere i Konkurrenſe, var fritaget fra denne Forpligs 
telſe. Å 

Denne Anordning havde været fan god, ſom Ti: uh 
dernes Oplysning forte det Med fig; derſom Forordnin⸗ 
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gen havde giort den — hidindtil til nogle Havne bund⸗ 
ne — Amerikanſke Handel almindelig, og derſom den 
havde fritager Skibene fra den Forpligtelfe af gage 
tilbage til der Sted, hvorfra de vare udreiſte. Saadan— 
ne Love indffrænfede Antallet paa Matroſerne, giorde 
Skibsfarten dyrere, og forhindrede Udforſelen af Ter⸗ 
ritorial-Produkterne. De, der den Tid beftyrede Sta⸗ 
ten, maatte indſee diſſe Uleiligheder, og foreſatte ſig 
upaatvivlelig, engang at giengive Handelen den Fris 
hed, og Driftighed, det ere den faa nødvendige, Ri⸗ 
meligviis fane de fig nødte til at opgive deres Maximer 
for nogle Forretningsmændé Wegrelſe, Dev med megen 
Stoi misbilligede alle de Foretagender, der vare ſtri— 
dende med deres Fordele. BES 
Denne Svaghed uagtet anvendte dog Koloniſten, 
fom fun med Møie havde afflaaet et ypperligt Jords⸗ 
mon ſine Opfordringer, al ſin Omhue derpaa, ſaaſnart 
man tillod ham det. Hans Velſtand ſatte alle Natio— 
ner i Forundring. Havde Regieringen ved de Franſkes 
Ankomſt til den nye Verden af Forudſeenhed havt de 
Kundſkaber, ſom den fif et Aarhundrede efter af Erfa— 
ring, ſaa vilde Staten meget tidltg have havt en Av⸗ 
ling og én Rigdom, hvormed dens Velſtand vilde have 
været bedre tient end med Erobringer. Man fulde da 
ikke have feet den blive ligeſaa ſynderknuſet under dens 
Seiervindinger, fom under dens Nederlag. De kloge 
Beſtyrere, ſom da raadte Bod paa Krigens Ulykker ved 
at gigre en lykkelig Forandring i Handelen, fulde da 
ikke havt den Smerte at fee, at man rommede St. 
Croix 1696, og opoffrede St. Chriſtoph i Utrechter; 
Freden. Deres Bedrovelſe fFulde have blevet langt dy? 
here, derfom de hadde forudfeet, at man 1763 ſtulde 
blive nodt til ar overlade Engellænderne Grenade. Be⸗ 
ſynderlige Sygdom med denne Nationernes eller rettere 
deres Hovpdingers Xrgierrighed! Efter at man bar op⸗ 
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: offret Menneſker i tuſende Tal for at fang og beholde en 

* langt fraliggende Eiendom, maa mai opoffre endnu 

flere for ar tabe den. Dog har Frankerig endnu vig⸗ 

tige Kolonier tilbage. Deres Vard fortiener at veies. 

Bi ville begynde med Guyana, ſom ligger Luvarts for | 
alle de andre ! Rev” —— 
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6, Begreber om Guyana. — Bevæggeund, ſom 
Europæerne havde til at ſege og giennems å 
ftreife det, 


(| 


TE 






De Folfeflag, der vankede om i denne fore Strak⸗ 
ning, vare førend Curopæerneé Ankomſt defte i endeel 
Nationer, der alle vare fun lidet folferige, De havde i 
ſamme Sæder, ſom de Vilde paa der ſydlige Faſtland. 
Kun Caraiberne, ſom formedelſt deres Mængde og deres 
Mod vare de uroligſte, udmærfede fig ved en markver⸗ 
dig Skik i af vælge deres Forſtandere. Den, der (fulde | 
lede et ſaadant Folk, maatte have mere Styrfe, mere 
uforfærdet Mod og mere oplyſt Forſtand end nogen anis å 
den, og han maatte lægge diffe Egenffaber for Dage 
bed øienfynlige og offentlige Prøver, —J—— J 

Den Mand, der beſtemte ſig til at gage i Spidſen 
for Mænd, maatte iforveien kiende alle de Steder, der 
vare befvemme til Jagt og Fiſteri, alle Kilder og alle 
Veie. Forſt maatte han udholde lange og ftvrænge Far 
ſter. Siden efrer lod man ham bære Byrder af en 
uhyre Tyngde. Han tilbragte de flefte Netter ſom 
Vagt for Indgangen til Carbet'en. Man, gravede ham 
hed til Belteſtedet en Myre Tue, hvor ban i temmelig 
Zid forblev, udfat for deres bidfige og blodige Stik, XR 
Derfom han i alle diſſe Forfatninger vifte en Sials⸗ og Kg 
Legems-Styrke, der holdte Prøve i de Farer og Vlager, 
fom Naturen udfætter de Vildes Liv før; derſom ban N 
var Mand for at udholde alt, og intet at frygte, falde 
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PANTS i 
Stemmerne paa — Dog ſkiulte han fig i tykke Bu⸗ 
ſker, ligeſom han følte, hvad den re at befale over 
Menneſter, paalægger. Rationen opføgte ham i et 
Skiul, der giorde ham mere værdig til den Poſt, han 
flyede for. Enhver af rilfedeværende fatte ham Foden 
paa Hovedet, for at betyde ham, at uddragen ved fine 
Jaonlige af Støvet, kunde de igien bringe ham tilbage | 
Deri, derſom han forglemte fit Embeds Pligter "Dette 
var SØsitideligheden ved hang Kroning. Efter denne 


politiffe Paamindelfe faldte alle Buer. og alle Jile for — 


hans Fødder, og Nationen rettede fig efter VANS Love 
elfer rettere efter hans Exempel. 

Saaledes vare diffe Indbyggere É: Eitvana; da 
Spaniolen Alphonſo Ojeda landede der førfte Gang 
1499 med Amerigo Veſputz og Jean de la Cofa. Han 
giennemreiſte en Deel deraf. Denne Reiſe ffaffede fun 
overfladiſte Kundſtaber om et faa vidtløftige Land. 
Man giorde en Mængde andre, fom foretagne med 
ſtorre Bekoſtninger bleve fun deg uheldigere. Imidler-⸗ 
tid giorde man dem dog endnu hyppigere af en Bevæg: 
grund, ſom altid har ſtuffet og altid vil ſtuffe Menne⸗ 
ſtene. 

Et Rygte havde, uden at man veed Syrindelfer 
dertil, udbredet fig, at der i det Indre af Guyana var 
et Land, fom man gav Navn af del Daurado, der 
indfluttede umaadelige Rigdomme af Guld og MNdel— 
ſtene; flere Miner og Sfatte, end Cortes og Pizarro 
nogenfinde havde fundet, Denne Fabel ophidfede ikke 
allene Spaniernes — af Naturen hede — Indbildnings— 
kraft; den ophidfede ogfaa alle Europas Nationer. 

Denne Enthoufiagme bemægtigede ibeſynderlighed 
Valter Raleigh, et af de overordentligſte Menne— 


ſter, ſom det — paa beſynderlige Karakterer — frugt⸗ 


bareſte Land nogenſinde har frembragt. Han havde en 
yderſt heftig gb til alt. hvad der var glimrende; en Be⸗ 






































rommelſe, der fordunklede de ſtorſte Navne; mere Op⸗ 


forlod det igien uden at have fundet noget af der, han 8 
å 
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iysning end de, der i Folge deres Stand lægge fig blot 
efter Videnſkaber; en Frihed i at tænfe, der ikke var 
efter hans Tidsalder; noget Romantiſkt i Tenkemaade 
og Adfærd. Dette Sving i hans Karakter beftemte > 
. ham 4595 til at giore en Reiſe til Guyana; men han 
















ſogte. Dog befiendtgiorte han ved fin Hiemfomft til 
Engelland en Efterretning, Der var fuld af de meet. 
glimrende Opdigtelſer, hvormed man nogenſinde har 
moret den Mennefelige Lettroenhed. 
Et ſaa anſeeligt Vidnesbyrd beſtemte nogle Franſk⸗ 
mænd 1604 til ar fiille deres Kurs, hen ad diffe Egne. 4 
under Ia Ravardieres Anforſel. Der varede ikke længe Å 
førend andre Cventyrere af deres Nation fulgte i deres 
Spor. Alle overgave de fig til utrolige Strabadſer. M 
Endelig ſatte fig nogle — ſnarere kiede af alt dette Slid, 
end helbredede for deres Borbagbningerss — ned Pad 
Cajenne. N 



















— De Franfke nedſette fig i Gunana og ford | 
fmægte deri et hundrede Aar. 4 






Nogle Kiobmend i Rouen, ſom meente, at man 
kunde drage nogen Fordeel af dette opkommende Eta⸗ 
bliſſement, forenede deres Kapitaler 1643. De be⸗ 
troede deres Anliggender fil et grumt Menneſke ved. % 

Ravn Poncet de Bretigny, der erklerede ſaavel ——— 













ſterne ſom de Vilde Krig; og blev myrdet. 


Da denne førgelige Begivenhed havde. bragt Kulde 
i dette Selffab, fade man 1651 et nyt Kompagnie ops Ø 
ſtage, der ſyntes af ville tage en hoiere Flugt. Detb i 
Flæftelige Kapitaler ſatte det i Stand til at ſammen⸗ 
ſanke endog i Paris en 7 til 800 Koloniſter. De bleve 
indſtibede paa Seinen for at gade ned til Havre. 
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Ulykken vilde, at den vetfFafne Abbed Marivault, ſom 
par Siælen i dette Foretagende, og ſom ſkulde foreſtaae 
det under Navn af General:Direktor, druknede da han 
vilde træde ind i ſi Baad. Royville, en Adelsmand 
fra Normandie, der blev ſendt til Cajenne fom Gene; 
val, blev myrdet paa Overfarten. "Tolv af de fornem⸗ 
meſte Intereſſentere, der vare Ophavsmand til denne 
Forbrydelſe, opførte fi fig i Kolonien, ſom de havde paa; 
tager fi fig at bringe tif at blomſtre, med den Gruſomhed, 

fom et ſaadant Sorfpil bebudede. En af dem lode de 
hænge.” Co døde. " Tre bleve forvifte til en øde He. 
De andre overgabe fig til de flørfte Udfoævelfer. Ka— 


ſtels ⸗Kommandanten Tøb over til Helenderne med en 


Deel af fin Beſetning. De, der vare flupne fra Hun: 
geren, Elendigheden og de raſende Vilde paa Faſtlan— 
det, hvilke man havde opfordret paa hundrede Maader, 
agtede fig altfor lykkelige, at de kunde naae Luvarts— 
Herne paa en SÉude og fo Kanoer, De forfode For: 
tet, Proviſionen, Vaabnene, Handelsvarerne og 5 til 
600 døde Kroppe af deres ulykkelige Staldbrodre 15 
Manne efter at de havde udffiber fig paa Øen. 
Der opſtod 1663 et nyt Kompagnie under Reqvet⸗ 
rs de la Barres Beſtyrelſe. Det havde fun en 
A2odo- Rigsdaler til Fond. Miniſteriets Underſtottelſe 
fåfte dem i Stand til, fra det dem overdragne Land 
åt fordrive Hoflænderhe, ſom under Spangers Unførfel 
havde nedfat fig der efter ar det var blevet. forladt af de 
Franſke. Et Aar efter udgiorde dette foage Selſkab en 
Deel af det ſtore Kompagnie, hvori man ſammenſmel— 
tede alle dem, ſom Nationen havde opretter for Afrika 
og den nye Verden. 1667 blev Cajenne angrebet 
plyndret og forladt af Engellænderne, og Flygtningerne 
toge den i Befiddelfe igien, for at fee fig den endnu 
1672 frarevet af de forenede Provindſers Underſaatter, 
ſom ikke engang kunde beholde den til 1676. Ved 


III Deel. (28) 
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denne Tid bleve de fordrevne derfra af Marchal d'Etrees. 
Siden den Tid er Kofonien ikke bleven angrebet. 

Dette faa ofte omſtyrtede Etabliſſement drog neppe 
Aande igien. Neppe begyndte det at nyde et Slags 
Forfhag paa Rolighed, førend man giorde fig gunſtige 
Forhaabninger om dets Velſtand. Nogle Flibuſtierer, 
Dev kom tilbage, ladede med hvad de havde plyndret & | 
Syd: Davet, nedfatte fig deri, og hvad der endnu var | 
Vigtigere, beſtemte ſig til at anvende deres Rigdomme 
paa Avlingen. Det ſyntes ſom de maatte drive den 
med Eftertryk, da Ducaſſe foreflog dem at plyndre Su⸗ 
rinam. Deres naturlige Lyſt reiſer ſig igien; de nye 
Koloniſter blive atter Fribyttere, og deres Exempel 





drager neſten alle Beboerne efter fig, 


Expeditionen lob ulykkelig af. Endeel af Strids⸗ 
mændene omfom i Trefningen; de øvrige bleve giorte 
til Krigsfanger og fendte til Antillerne, hvor de boe— i 
fatte ſig. Kolonien har aldrig forvundet dette Tab. 
Langtfra at funne udvide fig i Guyana, har. den fun 
vanſmagtet i Cajenne. J 

Denne He, der ikke er ſtilt fa Faſtlandet — 
ved Vandet af en Flod, der deler ſig i tvende Arme, 


Fan have 14 til 15 Mile i Omkreds. Formedelſt en 


Dannelſe, ſom Naturen fielden giver Øer, da den er 
hoi paa Kyſterne og lav i Midten, er den gien gen Ene Gl 


ren af faa mange Moradfer, at der iffe fan være nogen 


fynderlig Forbindelfe paa den... Paa en Slette af 2 
Mile, ſom letteligen funde være bleven giennemſtaaren 
med feilbare Kanaler, og hvoraf man iffe engang hav 
vidſt at ſtaffe Bandet Aflob, er den enefte Bye bleven 
anlagt, ſom er i Kolonien. Det er en Klynge af Brak— 
fer, der ere ſammenhobede uden Ovden eller Belvens 
meligheder, hvori der Sommeren igiennem herſker tem⸗ 
melig hyppige Febre, endſtiont man ikke har lader af 
med af roſe dens Sundhed. Den bliver forfvaret af 
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en hedeekt Bei," e en bred Grav, en ord; Bold og fem 
Baſtioner. Midt i Byen er der en temmelig hoi Ban⸗ 
fe, hvoraf man har giort en Redoute, ſom kaldes Fors. 
tet, hvor en 40 Mand endnu kunne kapitnlere efter af 
Pladſen er indtagen. Indlobet i Havnen er ikke ſyn⸗ 
derlig over 13 Fod dyb; men til Lykke er Mudderet blødt 
og man fan pløie- det uden Fare, derfor kunne Stibe 
Tomme ind, fom ſtikke en 14 Fod dybt. 

Cajennes forſte Produkter vare Rocou, Bomuld, 
Sukker. Det var den forſte af de Franſte Kolonier, 
ſom dyrkede Kaffeen. Der har man altid troet, og 
maaſkee troer man der endnu, at det var nogle Over; 
lobere, ſom 1721 tilkiobte ſig Pardon ved at bringe den 
med fig fra. Surinam, Hvorhen de havde flygtet. Cr 
paalidelig Hiſtorie-Skriver har for Fort ſiden ſtrevet, 
ventelig paa gode Underretninger, ar det var en Vel; 
gierning af la Motte Aigron, fom 1722 havde været 
ſnild nok til, fra dette Hollandſte Etabliſſement at bort— 
føre frife Kaffe-Kierner, nagtet der ftrænge Forbud at 
Jade fomme ud af dem i Skaller. En 10 til 12 Aar 
Derefter plantede man Cacao. 

J Aaret 1772 udførtes der fra Kolonien 260,541 
Pund Rocou; 80,363 Pund Guffer; 17,919 Pund 
Bomuld; 26,881 Pund Kaffe; 91,916 Pund Cacao: 
pg 613 Fod —— Diſſe Prodnkter tilveiebragtes 
af 80 Franſte Familiers Arbeide med 125 Indianeres 
os 1500 Sortes, ſom udgiorde den hele Kolonie. 


.Hoffet i Berfai les forefætter fig at gisre 
Guyana blomſtrende. Havde man giort 
Mulægget dertil fornuftigt? — blev der uds 

ført med Klogſkab? 
Saaledes og endnu foagere var Cajennes Forfats 
ning, da man med Forundring ſage Hoffet i Verſailles 
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at føge 1763 at Ad den i en meget glimrende Stand. 
Man var fluppen ud af en-haanfig Krigs Gyſelighed. 
Tingenes Forfatning havde beſtemt Minifteriet til at 
kiobe Freden med Opoffrelſe af endeel vigtige Kolonier, 
Det ſyntes ligefaa nødvendigt at faae Nationen til at 
forglemme fine Elendigheder, ſom de Feil, der havde 
fremfaldet dem. Haab om en bedre Lykke kunde morde 
Dens Prkesloshed og ſtuffe dens Bitterhed. Man borts 
vendte derfor dens Betragtninger fra de Befiddelfer, 
den havde tabt, til Guyana, der (Fulde, fom man fagde, 
erſtatte alle diſſe Uheld. 

Dette var ikke de Borgeres Mening, der ſyntes 
bedſt underrettede om Tingenes Forfatning. Et Cras 
bliſſement, der var oprettet for halvandet Sekulum 
ſiden, til en Tid, da Gemytterne bleve med Voldſom— 
hed drevne til ſtore Foretagender; et Etabliſſement, 
hvis Bearbeidninger ikke vare blevne ødelagte ved bor; 
gerlige Stridigheder eller Krige med Udlændinger; et 
Etabliſſement, fon kloge Forfrandere havde beſtyret med 
Uegennyttighed og Paapaſſenhed; et Etabliſſement, font 
det aldrig havde manglet paa Regieringens Gaomildhed 
og Handelens Underſtottelſe; er Etabliſſement, hvor der 
altid havde været en ſikker Uffærning for Produkterne 
— dette Etabliffement var et Intet. Aldrig havde. 
man feer nogen blomſtrende Plantage deri; ingen havde 
nogenſinde der rager fig i Veiret; Uſelhed og Dunkelhed 
havde ufravigelig været dets Lod til felv famme Tid, da 
de andre Franſte Befiddelfer i Amerika fatte ved deres 
Glimmer og Rigdomme baade den gamle og den nye 
Verden i Forundring. Langtfra at Tiden ogs Oplys— 
ningens Fremffvidt hadde forbedret ders Skiebne, var 
ders Forfatning bleven flettere Dag for Dag: Hoad 
Forhaabning kunde man dar vel giøre fig om, at det 
ſtulde ftige til den side, ſom man havde tiltenkt dét? . 
Diſſe Betragtninger ſtandſede ikke Miniſteriet. Bi 
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ville fee, hvad man har fagt for at retfærdiggigre dets 
Varer. —— — 
Amerika tilbod i Begyndelſen ved Europæerneé 
Indbrud tvende aldeles forſkiellige Landftræfninger — 
det hede Belte og Nordens tempererede Belte. Det 
forſte rakte Guld-Torſten et ſtort Beger; Begierlig⸗ 


heden Tillokkelſer; Kielenheden Magelighed; Vellyſten 


Næring; Overdaaden Hielpekilder. Den, der førft 


bemægtigede fig det, maatte forblinde ped fin Glimmer, . 


forføre ved Billedet paa fin Lykke. Det kunde iffe 
feile, at en fan paafaldende og pludfelig Rigdom jo 
maatte give ham en faa meget ftørre Indflydelfe i den 
gamle Verden, fom den fande Rigdoms Natur var der 


ufiendt, og hang Rivaler faae fig pludſelig nedſtyrtede 


i en relativ Armod, der var ligeſaa uudftaaelig ſom 
den virkelige, Hang nye Ciendom var Deſpotismens 
Lod. Heden fønderbrød der Legemets Krafter; Hrkes⸗ 


losheden, der er en nødvendig Følge af en Frugtbarhed, 


ſom tilfredsſtiller Fornodenhederne uden Arbeide, betog 
Siclen al fin Styrke. Det gik dette Land efter ſit 
Unlæg. De Nationer, der beboede det, vare Slaver, 


ſom ventede paa en Herre. Han kom, han ſagde til 


Dem: Adlyder; og man adlød. Hvoad der er Siælen 
i de abfolute Monarkier, var noget, fom Jordbunden 
Dev frembragte, og fom han der fandt ganſte fuld: 
voxent; men over hang Hoved fvævede der en Fiende, 
ſom man ikke fan giøre Modſtand, og ſom til fin Tid 
maatte undertvinge ham; der var Klimaet, J den 
førfte Ruus udkaſtede Uſurpateuren de vidtloftigſte Pla— 
ner, og fattede Forhaabninger, der tilſyne vare de 
bedſt grundede. Han anfaae Tegnet paa Rigdom for 


det ſtabende og opholdende Grundfiof til politiſt Styrke, 


og hvorledes var det mueligt, at Gan iffe deri maatte 
tage feil? Derſom vi ere blevne helbredede fra denne 
Fordom, da er. det maaffee hans Ulykker, vi have denne 
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vigtige Lerdom at takke. Han foreſtilte fig, og maatte 
foveftille fig, at med Guld vilde han fage Nationerne é 
fin Sold ligefom ban havde Negerne i fine Lenker, uden 
at forudſee, at det felv ſamme Guld, der ffaffede ham 
misundelige Allierede, vilde af dem ffabe ham ligefaa 
mange mægtige Fiender, fom maar de med deres Vaa⸗ 
ben forenede de Rigdomme, de fik, vilde de betiene fig 
af dette dobbelte Middel til at ſtyrte ham. felv. 


Nord Amerikas tempererede Belte kunde fun trakke 
arbeidſomme og frie Folk til ſig. Det har fun almin— 
delige og nødvendige Produkter, men fom i Følge deraf 
er en evig Kilde til Rigdom eller Styrfe. Der frem: 
hielper Folfemængden ved at levere Stof til det Slags 
fredelige og ſtadige Arbeide, ſom binder Familierne til 
viſſe Steder og formerer dem; ſom fordi der itke opvæt- 
Fer Begierligheden, beffytter dem mod Overfald, Der 
udfivæffer fig i et umgadelig ſtort Faſtland med en bred 
Forſide, der allevegne er aaben for Skibsfarten. Paa 
dets Kyſter ſtyller et Hav, der næften altid er frit og 
forfyner dem med tafrige Havne, Koloniſterne ere der 
ikke faa langt borte fra deres Moderfand, leve der under 
et Klima, der er mere overensſtemmende med deres 
Fodernelands, i et Land, der er ſtikket til Jagt, Fiffer 
rie, Agerdyrkning og alle de Øvelfer og Arbeider, der 
underholde Legemets Styrke, og beſtytte mod de Lafter, 
. fom fordærve Siælen, Saaledes vil det i Amerika, 
ligeſom i Europa, blive Norden der kommer til at uns 
dertvinge Sonden. Det ene vil fyldes med Indbyg— 
gere og Avblsbedrifter, medens det ander udrømmer fine 
vellyſttge Bædffer og Guld; Miner. -Der ene vil kunne 
kultivere vilde Folkeſlag ved deres Forbindelſer med frie 
Nationer; det andet vil aldrig frembringe ander end en 
Didunderlig og afmægtig Sammenblanding af en Slaves 
Stamme med en Nation af Tyranner. 





— Så 5 ; 

Det var væfentligen nødvendigt for de ſydlige Ko— 
lonier, år de havde Rødder til Folfemængde og Styrke 
i det Nordlige, for der at tilſpaane fig en Omſetning 
af Luxusvarer med Nodvendighedsvarer; en Forbin⸗ 
delſe, der kunde give dem Undfætning i Tilfælde af Un; 
greb, et Tilflugtsfted i Tilfælde af Mederlag, en Mods 
vægt af Styrke til Lands mod Svagheden i Kræfterne 

til Soes. — 

De Franſke ſydlige Kolonier node denne Beſtyt⸗ 
telſe førend den ſidſte Krig. Ved fin Beliggenhed, ved 
fine Indbyggeres krigerſte Genie, ved ſine Allianſer 
med de vilde Folkeſlag, der yndede det frie og utvungne 

"i de Franffe Sæder, kunde Canada holde nys Engelfand 
Stangen, det mindſte forurolige det. Tabet af dette 
ſtore Faſtland beſtemte det Franſke Miniſterium til at 
fee fig om en. Stotte i et ander, og det haabede at finde 
Den i Guyana, ved at boefætte deri en national og frie 
Folfemængde, der funde være i Stand til, ved fig felv 
at modftane fremmede Angreb, og ſtikket til, med Zi: 
den at ile de andre Kolonier til Hielp, naar Omſten— 
dighederne kunde krave det. 

Dette var bienſynlig dets Plan. Det falbt det 
aldrig ind, at et Land ſaaledes beboet kunde nogenſinde 
berige Moderlandet ved at frembringe Varer, der ere 
de ſydlige Kolonier egne. Det var alt for noie bekiendt 
med gode Grundfætninger, at det ſtulde være uvidende 
om, at det iffe ev mueligt at fælge, uden at holde al 
mindelig Markeds-Pris; at man ikke fan opnage denne 
Henſigt uden ved at drive Avlingen med ligefaa ringe 
Omkoſtninger fom fine Rivaler, og at Arbeide, der gig; 
res af frie Menneffer, maa nodvendig være langt dy⸗ | 
vere end det, der forrettes af Slaver *. 


*Er dette under alle Omſtandigheder fandt, 
i Ov. A. 
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Operationerne bleve beſtyrede af en virkſom Mini: 
ſter. Som klog Politiker, der ikke opoffrer Sikkerheden 
for Rigdomme, foreſatte han fig Fun at reiſe et Bol? 
bære til Forſpar for de Franffe Beſiddelſer. Som fol; 
fon Philoſoph, der kiendte Menneffet& Rettigheder og 
ærede Dem, vilde han befætte diſſe frugtbare og øde 
Lande med frie Menneſter. Men Geniet forudfeer ikke 
Alt. Man forviidede fig, fordi man troede, ar Euro— 
væere Fulde under det hede Klima udholde de Strabad⸗ 
ſer, ſom Jordernes Oprydning udfrævede; at Menne— 
fer, der ikke forfode deres Jæderneland uden af Haab 
OM bedre Kaar, ſtulde vænne fig til det vilde Livs 
uſikre Underholdning i et Klima, der var mindre ſundt 
end det, de forlode. 

Denne ſlette Plan, hvori Miniſteriet lod ſig ind— 
drage af nogle dumdriſtige Menneſter, ſom enten lode 
ſig forvilde af deres Indbildſthed eller opoffrede det al; 
mindelige Vel for deres private Fordele, blev ligefag 
ulykkelig udfort, ſom med Letſindighed lagt. Alt bleg 
Deri indrettet uden Grundfærning for Lovgivning, uden 
Kyndighed i de Forhold, hvori Naturen har ſat Jorden 
og Menneſtene til hinanden. Diſſe bleve delte i tvende 
Klaſſer, i Forddrotter og Dagfeiere, Man faae ikke 
at denne Inddeling, der er indført i Europa og næften 
hos alle kultiverede Nationer, er et Vært af Krigen, af 
Revolutioner, af utallige Tilfælde, fom Tiden fører 
med fig; at det er en Følge af Selſtabelighedens Frem: 
ffride, men ikke Grundvold eller Grundlag til Selſta— 
ffaber, der, i fin Oprindelſe, vil at alle Medlemmer 
tage Deel i Eiendommen. Kolonier, der ere nye Folke— 
flag og nye Selffaber, bor følge denne Grund; Regel. 
Man fraveeg den ved det forſte Sfridt, i det man fun 
beſtemte Jorderne i Guyana til Dem, der kunde reife 
derover med Kapitaler og Forſkud til sat dyrke dem, 
De andre, hois Begierlighed man eggede ved loſe og 
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tvetydige Forhaabninger, bleve udelukkede fra denne - 
Jord⸗Deling. Det var en Feil af Politiken mod Men— 
neſkeheden. Derſom man havde giver et Stykke Jord 
at opdyrke til enhver af de nye Kolonifter, fom man 
førte over til dette nøgne og øde Land, vilde enhver 
have dyrket det paa en Maade, "der flod i Forhold til 
de Kræfter, de Midler, han havde, den. ene med fine 
Penge, den anden med fine Hænder. Man burde hver; 
ken betage dem Lyften, der havde Kapitaler, efterdi de 
vare meget koſtbare Menneffer i en vordende Kolonie, 
ei heller give dem et udelukkende Fortrin af Frygt for, 
at de ikke Fulde finde Medhtelpere, der ville fætte fig i 
Ufhængighed af dem. Det var uundgaaeligen nødven: 
digt at tilbyde alle Medlemmerne af den nye Kolonie 
en Eiendom, hvor de funde finde Leilighed til at føre 

fig deres Markarbeide, deres Handtering, deres Penge, 
Tort ſagt, deres mindre eller flørre Coner 'ril Nytte. 
"Man burde have forudfeet, at hvorledes endog deres 
Forfatning var, faa forlode Europgere dog ikke deres 
Jæderneland, uden i Daab om bedre Kaar, og at ſtuffe 
deres Daab og deres Tillid i denne Henſeende, det var 
at forſtyrre den Kolonie, fom man havde i Sinde at 
lægge Grundvold til, 

















Menneffer, der blive forſthttede til udyrkede Lan⸗ 


de, forefinde fun Trang, og det bedſt anordnede, der. 
meeſt vedholdende Arbeide vil iffe været Stand til at 
afværge, af de, der veife hen til diffe Udorkener for at 
opdyrke Jordene, jo blive blottede for alt, indtil Ho— 
fien om kortere eller længere Tid indfinder fig, Ogſaa 
forpligtede Hoffet i Verſailles, ſom en faa paafaldende 
Sandhed iffe kunde undgaae, fig til umiddelbar i to Mar 
at føde alle de Tydſkere og Franſte, ſom det beftemte 
til Guyanas Bebyggelfe, Men denne Retfardigheds 
Dandling var iffe nogen Klogſkabs Handling, Man 
burde have forudſeet, af Lepnetsmidlerne vilde blive flette 
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Valgte af Regieringens Betiente. Man burde have for⸗ 
udfeet, at naar endog Fødevarer vare blevne anſkaffede 
med Nidkierhed, Klogſtab og Uegennyttighed, kunde det 
dag iffe være andet, end at de fleſte af dem bleve for: 
Dærvede enten paa — eller Beſtemmelſesſtedet. 
Man burde have forudſeet, at enten ſalt Kiød er godt 
eller, flet fonferveret, vilde det dog aldrig være en pass 
ſende Føde for ulykkelige Flygtninge, fom forlode et 
ſundt og tempereret Klima, for at boefætte fig i det hede 
Beltes brændende Sand-Orkener og der inddrage Vende— 
Sirklernes fugtige og regnagtige Luft. 

En efterrænffom Politik vilde have ſyſſelſat fig 
med at formere Ovæget, førend den tænkte paa at boe— 
færre Menneſter. Denne Forfigtighed (Fulde ikke allene 
have forviſſet de forſte Koloniſter et fundet Naringsmid— 
del, den vilde ogfaa have forſynet dem med bekvemme 
Hielpemidler til de Foretagender, ſom en ny Folkeſlegts. 
Oprettelſe udfordrer, . Bed Hielp deraf ſtulde de have 
trodſet Befværlighederne, ſom Minifterier burde have 
paataget fig at betale rundelig, bragt Vaaninger og 

dœringsmidler i Stand for dem, der ffulde følge dem 
efter, Ved denne Forbindelfe, ſom ikke udfordrede mes 
get dybe Udgranſkninger, fulde det Etabliſſement, ſom 
man arbeidede paa at oprette, i fore Tid have faaet 
Den Faſthed, det funde tage imod. 

Man giorde fig iffe diffe fimple og naturlige Bes 
tragtninger. En 12000 Menneſter bleve efter en lang 
Seilads udffibede paa øde og uveifomme Kyſter. Man 
veed, at i næften der hele hede Belte er Aaret delt i 
tvende Aarstider, den ene tør, den anden regnagtig. 
J Guyana falder Regnen faa overflødig fra Begyndel— 
ſen af November til Enden af Mai, at Jordene ſtaae 
under Band eller ere ude af Stand til at blive dyrkede. 
Derſom de nye Koloniſter vare ankomne dertil i Begyn: 
delſen af den tørre Aarstid, og blevne anfatte i de 
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Diſtrikter, man havde beſtemt dem, fkalde de hott 
Tid til af bringe deres Vaaninger i Orden, at fælde 
Skovene eller brænde dem, at ploie og beſaae deres 
Marker. 

Af Mangel vad. diſe Foranſtaltninger vidſte man 
ikke hvor man ſkulde giøre af den Mængde Menneſter, 
der ankom hobeviig paa hinanden i Regn-Tiden. Øen UD 
Cajenne kunde have tient til Opholds- og Forfriſkelſes⸗ - ME 
Sted for diſſe udſkibede Nyebyggere. Man vilde der OM 
have fundet Huuslye og Underſtottelſe til dem. Men 
den falffe Tanke, hvoraf man var indtaget: ikke at 
blande den nye Kolonie med den gamle, giorde, af man 
forfaftede denne Hielpekilde. I Følge denne Egenſin— 
dighed fatte man 12000 Offere * paa Courous Breds 
der, paa en Sand-Strimmel blant nfunde Holme, 
under et uſelt Sknur. Overladte der fil Uvirkſomhed, 
Kiedſomhed, til alle de Udfvævelfer, ſom Lediggangen 
frembringer blant en Stimmel Menneffer, der vare 
bragte langt fra deres Diem under en ny Himmelegn, 
til alle de Elendigheder, alle de ſmitſomme Sygdomme, 
der opkomme af en ſaadan Forfatning, fane de der 
deres førgelige Skiebne endes i Fortvivlelſens Qvaler. RANE 
Deres Blvd vil beftandig raabe Hævn over Ophavs— 
mændene til dette Anlæg, der have misbrugt Regierin— 
gens Tillid, for paa een Gang med faa ſtore Omfoft: 
ninger at omkomme faa mange ulykkelige M enneſter; 
ligeſom Krigen, hvis Ødelæggelfer de vare beſtemte til 
ar erftatte, ikke havde, fortæret nof i en Zid af otte 
Var. 

At der iffe fulde mangle noget i Ulykken, og at 
de 5,200,000 Rigsdaler, fom bleve anvendte paa af 
Drive et urimeligt Anlxg igiennem, fulde ſpildes 
ganſke, troede den Mand, ſom man overdrog det til 
ar giore Ende paa alle — Elendigheder, at han burde 
tilbagebringe Europa en 2000 Mand, hois flærfe Kon: 
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fiitution havde holdet Stand mod Klimaets Uſundhed og 
flere Elendigheder, end man er iſtand kil at opregne, 

Til Lykke har Staten feet fig mægtig nok til af 
kunne udholde faa ftore Tab. Men hvor ſmerteligt 
maa det iffe være for Fædernelandet, for Underſaat— 
terne, for alle dem, der ere karrige paa det Franffe 
Blod, at fee det faaledes bortødflet paa ødelæggende 
Foretagender formedelft en daarlig Lyft til af holde over 
fin Myndighed, der paabyder en ftræng Taushed om 
offentlige Operationer! Ih! Er der da ikke vigtigt for 
hele Nationen at dens Hovdinger blive oplyſte! men 
kunne de blive det pan anden Maade end ved almeen 
Oplysning. Avorfor da ſtiule Planer for Nationen, 
fom den dog ffal være Gienſtond for og Redſkab til? 
Venter man da at byde over Villien uden ved Menins 
gen, eller indgyde Mod uden ved Tillid, Den ægte 
Oplysning ligger i de offentlige Skrifter, hvor Sands 
heden vifer fig aabenlyſt, hvor Løgnen er bange for at 
blive greben. De hemmelige Efterretninger, de pris 
vate Forſlag ere ikke fynderlig andet end fredige og 
egennyttige Hoveders Værk, der indfnige fig i Beſty⸗ 
rernes Kabinetter paa ſkumle og ffiæve Snig-Veie. 
Naar en Minifter har handlet efter oplyſte Folks 
offentlig bekiendtgiorte Mening, og han da er ubels 
dig, da fan hoerken Himmelen eller Jorden bebreide 
ham det. Men Foretagender, der voves uden Natio— 
nens Raad og Ønffe, Sorgeligheder, der bevirkes alle 
dem, uvidende, hvis Liv og Velfærd ſattes paa Spil, 
kunne Menneffer ikke friſtes til at anfee der ſom en hem: 
nelig Forbindelfe, en Sammenrottelſe af nogle Enkelte 
mod det hele Selſkab. må 

Hvad er Følgen bleven af denne førgelige Begiven⸗ 
hed, hvorved faamange Underfaatter, ſaamange Udlæns 
dinge ere blevne opoffrede for det Franſte Minifteriumé 
overſpendte Begreber om Guyana? Den er bleven, at 
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man har udffreget "dette ulykkelige Land med alt det 
Overdrevne, ſom Følelfen af Ulykken har bagt til 
dens virfelige Aarſager. Til Lykke fætte nogle oplyſte 


Mænds Jagttagelſer os i Stand til at finde ud af dette 
Vilderede. | 6 


9. Det Begreb, man maa giore fig om Guya⸗ 
nas Kyſter og Jordbund. LØR 
Dette vidtløftige Land, ſom man prydede med det 
prægtige Navn af Eqvinoxial-Frankerig, tilhørte ikke 
denne Magt ganffe og aldeles, ſom den forhen havde 
aaftsaet. — Hollænderne havde, ved at boefærte fig mod 
Mord og Portugiferne mod Syd, indffrænfer det imels | 
Tem Floderne Marony og Vincent Pincon eller Oyapock, 
fom endnu udgiøre en Stvæfning af meer end 100 
Mile. ) | | 
Habvene, ſom ſtylle op paa denne fange Kyſt, ere 
rolige, aabne, frie for alle de Hindringer, ſom kunne 
være Skibsfarten til Uleilighed. Mon feer fun der de - 
tvende Salut⸗Her tre Mile fra Faſtlandet. Da de ikke 
ere flilte fra hinanden uden ved en Kanal paa 80 
Favne, vilde det være let at føle dem ſammen, og efter 
deres Forening ville de afgive et tilſtrekkeligt Lye for de 
ſtorſte Stibe. Naturen har indrettet Tingene ſaaledes, 
at det vilde fun koſte lider at gigre denne Poſt uindtage— 
lig med de Materialier, ſom findes paa Stederne felv. 
Fra denne Havn, fom er ffiult med Skildpadder en 
Deel af Aaret, og fom ligger Luvarts for den Ameri⸗ 
fanffe Øe:Samling, funde en Cffadre i Kvigstider i - 
en 7 til 8 Dage flyve de nationale Defiddelfer til Und: 
fætning, ellev angribe de Magters, fom vare Fiender 
af Frankerig. 
Ingen Fare er at beſrygte i diſſe Farvande. Vin: 
"dene ere i Almindelighed gunftige til at nærme fig Ky⸗ 
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ſterne ſaameget og fan lidet man vil. Derſom — hvil⸗ 
Fer er overmaade ſieldent — den. ſadvanlige Orden i dem 
bliver omvendt, har man den Tilflugt, at kunne ankre 
allevegne paa en ypperlig Bund, | 
Diſſe Fordele ere til Uheld ledſagede med nogle 
Uleiligheder. Stridige Stromme modfætte fig de Søe: 
farendes Indſeiling. Derfom man, for at undgaage 
dem, nærmer fig Landet for meget, mangler Vandet 
næften allevegne. tan finder der iffe engang i Mun: 
dingen af Floderne, ſom ikkun funne tage mod meget 
fmaae Kartøier, — Aprobagues er den eneſte, ſom har 
12 Fod Band. Der kunne Skibene — fatte i et bløde 
Mudder — overlade fig uden Befymring til alle de 
Sfandfættelfer, ſom de have Behov. Ymidlertid 'e ere de 
beſt tiente med at giøre fig meget hurtig færdige, fordi 
Orme, muddret Band, Regn og Hede ødelægge der i 
meget fort Tid de beſt —— og beſt forſeete Skibe. 

Endſkiont dette Landffab ligger næv ved Middags— 
Linien, er Klima'et dog meget taaleligt. Denne Tem⸗ 
peratur fan tilſtrives de lange Nætter, den megen Taa⸗ 
ge og Dug. Til ingen Tid erfarer man i Guyana den 
qvalme Hede, der er faa almindelig i faa mange andre 
Amerikas Lande. 

Til Uheld bliver denne Kolonie de fer førfte Maas 
neder af Aaret og undertiden længere overſpommet af 
Vand-Floder. Denne overflødige Regn træffer de høye 
Steder ned, overſpommer Sletterne, raadner Planters 
ne og opfætter ofte der meeſt haftende Arbeide, Grøden 
er da faa ſterk, at det vilde være umneligt at holde den 
inden fine rette Grændfer, hvormange Hænder man end 
fatte i Arbeide med at befiæmpe den. Paa denne Plage 
følger en anden, Der ev en langvarig Tørfe, hvorved 
Jorden revner og bliver forbrændt. 

Meningerne om Jordbunden i Guyana have længe 
været modfividende, Nu omſtunder ev det bekiendt, 
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at'den eriJen fleenagtigii Gruus, der ev bedakket med 
Sand og Affaldet af nogle Planter. Diffe Jorder ere 
lette at drive; men deres Produkt ev meget ringe, og 
ophører endog efter en 5 til 6 Aar. Aolsbrugerne ev 
da nød til at giore nye Oprydninger, fom altid have 
Skiebne med de forſte. Endog de, der ere blevne ivæerk⸗ 
fatte i nogle Strog af en dybere Ford, ſom man finder 
af og til, ere iffe af nogen lang Varighed, efterdi den 
jævnlige Regn, der falder Strommeviis i dette Land, 
har ſnart botført de Vedſter, der funde giøre den 
frugtbar, ——— MADE 
Paa diſſe magre Marker var det, de førfte Franſk⸗ 
mænd nedfatre fig, ſom en førgelig Skiebne drev til 
Guyana. De Generationer, ſom traadte i deres Sted, 
ſogte allevegne mere frugtbare Strætninger, uden no— 
genfinde -at finde dem, Forgieves giorde Fiſkus efter— 
haanden ſtore Opoffrelſer, for at forbedre denne Kolo— 
nie. Dens Bekoſtninger bleve frugteslsſe, fordi de 
ikke kunde forandre Tingenes Natur. Hollænderneg 
Exempel — ſom, efter at de ligeledes havde forfmægs 
tet i Naboelaget paa høie Jorder, vare endelig fomne 
til Velſtand ved Plantager, der vare indrettede Mos | 
radſer, fom de havde udtorret med umaadeligt Arbeide 
— dette Exempel giorde.iffe noget Indtryk. Endelig 
har Hr. Mallouet, ſom Beſtyrelſen af dette ulykkelige 
Etabliſſement var overdraget, ſelv udført hvad han 
havde feer iverkſat i Surinam; og den Stræfning, font 
han har frarevet Oceanet, er firar bleven bevoxet med 
Føde; Barer. Dette Syn har hos Kolonifterne opvakt 
en Kappelyſt, ſom man ikke troede dem i Stand til; 
og de vente fun paa Regieringens Underftøttelfe for af 
berige Moderlandet med deres Produkter. 
Det ffal være paa Strakninger, der ere dannede 
af hvad der er truffet ned fra Biergene, og af Søen, 
at Plantagerne herefter ſtal anlægget, Der maa udtørs 























veg Moradfer, graves Kanaler, opkaſtes Diger, men 
hvorfor ſkulle Franſtmend være bange for at foretage 
fig hvad de fee fan heldigen udfører ved Siden af fig? 
Hvorfor fulde Hoffet i Verſailles undſlage fig for, ved 
Forſkud og Premier at opmuntre Oprydninger, der ere 
virkelig nyttige? Oprydninger! Der feer man Erobrin— 
ger, fom fan gisres fra Chaos, til Fordeel for alle 
Menneffer, og ikke Provindſer, ſom man udtemmer 
for Folk og ødelægger, for at bemægtige fig dems ſom 
Fofte tvende Nationers Blod uden at berige nogen af 
Dem; fom man maa vogte med ſtore Bekoſtninger Og 
beſkytte med Tropper i hele Aarhundreder, førend man 
Tan vente fig nogen fredelig Befiddelfe af dem, 
Alt indbyder det Franffe Miniſterium til af tage en 
Beflutning, ſom man drifter fig til at foreſlaae der. 
J Guyana er den underjordiffe Brand, der er ſaa als 
mindelig idet øvrige Amerika, for Tiden udſlukt. Jord⸗ 
ſkielv erfarer man der aldrig. —3 
Ortkanerne øve ikke deres Hdeleggelſer paa ders 
Kyſter. Adgangen til der er forbunden med fad mange 
Vanſkeligheder, at man fan forudfige, at det aldrig vil 
blive erobrer, De franffe — allerede. een Gang borg 
tagne — Øer tiltrakke fig derimod og egge Begierlig— 
heden hos et Folk, der gremmer fig meget over at det 
har giver dem tilbage, Dets Wegrelſe lader formode, 
at det altid vil være finder til at oprette ved fine Vaa— 
bens Magt, hvad Feil det hav begaaet ved fine Under: 
handlinger, Den velgrundede Tillid det har til fin 
Soemagt, til fin blomſtrende Frofatning i fine Nordlige 
Kolonier * vil maaſtee iffe være længe om at ſtyrte 
det i en ny Krig, for igien at erobre hvad det har givet 
tilbage, og udvide fine Uſurpationer endnu videre, 


” Svilfe det dog, ſiden Forfatteren fErev dette, har miſtet. 
Ov. Anm. 
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Derom Lykken endnu underſtottede dets Beftræbelfer, 
derſom et Folk, der bliver opmuntrer af Seiervindinger, 


hovraf Underfaatterne allene høfte hele Fordelen, fede 


gif af med den over en Nation, der ſynes fun at fegte 


for fine Fyrſter, vilde Guyana idet mindſte vere en 
magtig Hielpekilde, hvor man kunde dyrke alle de Pros - 


dukter, ſom Bind har giort til Nødvendighed, og for 
hvilfe man maatte betale en uhyre Skat til Udlændins. 
gen, derſom de nattonale Kolonier ikke kunde levere 
dem. 


be Hænder, der ere hødpendige til at udføre dette Fore— 
tagende? 


IO, Hvile Hænder vil man kunne beſtemme 


tide Avlsbedrifter, ſom Guyana kan værg 


fittet fif FN 


Man troede ———— at Europæerne vilde vere 
meget godt ſtikkede dertil. En 12000 Menneſter bleve 
et Offer for denne Mening. Døden ſparede fun en 60. 


Tydſte og Ufadiffe Familier, De nedſatte fig ved Si; 
namari, der tilbød dem Bredder, fom aldrig blive over; 
foommede af Havet, nogle naturlige Gresgange, og 


en ſtor Mængde Sfildpadder. Denne ringe Folke Stam—⸗ 


ling tager ril og lever lykkelig langs ad denne Flod. 


Fiſteri, Jagt, Ovags Tillæg, lidt Riis og Mais, form : 


De dyrke, eve deres Hielpekilder. Nogle EyeFilgntete 
have af dette Exempel villet flutte, at de Øvide kunde 
dyrke Guyana 3 mgu de have ikke betænft, at man fun 
ſtiftede Kolonier for af avle Produkter til Salg, og at 
diſſe Produkter fordre et mere vedholdende og. mere ſtra— 
badſerende Slid end de, HR man lægger fig efter pag 

Sinamaris Bredder. 


II Deel. | ) 





SÅ Udtørrelfen af Guyanas Kyſter vil fordre —— 
rigt og vanſteligt Arbeide. Hvorfra ſtulde man tage 
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Landets Indfodte kunde, ſiger man, uden Uleilig⸗ 
hed forrette hvad der er ødelæggende for os. Af diſſe 
Vilde var der en temmelig Mængde paa Kyſten, da den 

- Blev opdaget. . Den europæiffe Gruſomhed har for: 

mindſket Antallet paa dem faa ſtærkt, at der tilbage af 
Dem er for Tiden fun en 4 til 500, fom ere i Stand til 
at bære Vaaben. Men nogle Eventyrere, ſom for fort 
ſiden have trængt fig ind i det Indre af Landene, have 
der opdaget en Mængde ſmaa Nationer, der alle ere 
Den ene mere barbarifE end den anden. Allevegne have 
de market Kiønnets Underkuelſe; overtroiſte Meninger, 
fom hindre Menneffenes Formerelſe; hadefulde Forføl: 
gelfer, ſom iffe ophøre uden med hele Familiers og Folke— 
Stammer Ødelæggelfe; Gamles og Syges oprørende 
Henkaſtelſe; en idelig Brug af de forffielligfe og meeſt 
giennemtvængende Gift: Sorter; hundrede andre Uorde— 
ner, hvorpaa den raa Natur alt for almindelig fremvi— 
fer et hesligt Skilderi. Imidlertid bliver den Reifende 
modtaget med Ærbødighed, underſtottet med den grænds 
ſelsſeſte Wdelmodighed, den meeſt rørende Simpelhed. 
Han gaaer ind i den Vildes Hytte, ſatter ſig ved Siden 
af hang Kone og hang nøgne Dottre, og ſpiſer med. 
dem, Om Natten lægger han fig til Hvile paa ſamme 
Seng. Dagen derpaa forfyner man ham med Levnets—⸗ 
midler, man ledſager ham et temmelig Stykke paa hans 
Vet, og man ſtiller fig fra ham med Benffabé ; Bevis: 
ninger. en dette Gieſtefriheds Optrin fan i et Dies 
blik blive blodigt. Denne Vilde er Finfyg til det yder; 
fie, og ved mindfte Tegn til Fortrolighed, ſom bragte 
ham i Uro, vilde man blive dræbt, 

Man maatte begynde med at famle diffe altid om; 
vanfende Nationer. - Nogle — betydelig uddeite — 
Yoræringer i deres Smag vilde giore denne førfie Ove: 
ration let. Man maatte med den ſamvittighedsfuldeſte 
Opmäarkſomhed undgaage, pan eet Sted at famle dem 
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af diſe Nationer , fom have ert uovervindelig Afſky for 
hinanden. 
Diſſe Folke- Saki ſkulde ikke anlægges it 


Flæeng. Det vilde være raadeligt, sat fordele dem faar 
ledes, at man kunde aabne fig Le lighed til at "trænge . 


ind i der Indre af Lander, Efterhaanden ſom diſſe 


Etabliſſementer fane Styrke, ville de afgive Midler til 
at oprette nye Plantager. 
Hidindtil har ingen Betragtning kunnet —— 


diſſe Indianere til ar fatte ſtadig Boepel. Det ſikkerſte 


Middel til ar fane dem dertil, vilde være, at tildele dem 
Køer, fom de ikke kunne føde uden at 5— Skovene, 
og indrette Græsgange. Kiokken-Urter og Frugttræer, 
hvormed man maatte berige dereg Boliger, vilde være 
et Middel mere til at forebygge deres Omflakken. Det 
er ſandſynligt, at diffe Hielpekilder, ſom de aldrig have 
fiendt, vilde med Tiden give dem Afſmag for Jagten 


og Fifferier, der for Tiden ere de enefte Stotter for 


deres ynkelige og uſikre Tilværelfe, 


Endnu vare tilbage at overvinde en langt ſkade⸗ 


ligere Fordom. Det er almindelig vedtaget blant diſſe 


Vilde, at Livets rolige Syſler fun anſtaae Fruentimre. 


Denne taabelige Hovmod fornedrer alt Arbeide i Mand: 


folkenes Hine. En forſtandig Misſionair vilde ikke 


ſpilde Tiden med at beſtride denne Forblindelſe. Han 
vilde adle Avlingen ved at arbeide ſelv tillige med Bør: 
nene, og ved dette ædle og heldige Konſtgreb vilde deg 
lykkes ham at give unge Menneffer nye Seder. Maa: 
— vilde man bringe det til af overvinde ſelve Fadrenes 

Dorſthed, derfom man forftod ar ffabe dem Fornødens 
heder. Det er ikke uſandſynligt, at de vilde fræve 
Produkter af Jorden, for at omtuſte dem mod Handels⸗ 
varer, hvis Brug var bleven dem, nødvendig. 


Men dette gavnlige Formaal vilde blive meget 


langt borte, derſom man paalagde diffe ſammenſankede 





























dermed. Aldrig vilde Indianernes fvage Hænder brin— 


ør 


gedrevne. Dette Stød lod befrygte en almindelig Bort, i 
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Vilde Kopffat og Hoveri, ſom Portugiſerne DØ Sha⸗ 
nierne have tilladt ſig paa Bredderne af Amazonen, Rios | 
Negro, Orenoqoen. Diſſe Nationer mage Sefler 
igiennem have nydt Kultiveriugens Velgierninger, — å 
end de funne bære Byrderne af Dens ne 

Imidlertid vilde Guyana efter denne lykkelige 
Forandring endnu fun meget ufuldkomment opfylde de 
vidtudſeende Henſigter, ſom Hoffet i Verſailles fan Ås j 
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ge andet end Fodebarer af maadelig Vardi til at voxe. 
For at faae vige Produkter, maa man nødvendig tage 
fin Tilflugt til Negernes 5 Arme. 4 
Man er bange for Letheden, diſſe Slaver vil have 
tilat løbe bort fra deres Verkſteder. De ville, ſiger 
man, flygte, de ville ſammenhobe fig, de ville for: K 
ſtandſe fig i de vidtløftige Sove, hvor Overflødigheden 
paa Vildt og Fiſk vil giøre dem deres Underholdning. 
let; hvor Klimaets Hede vil tilſtede dem at undvære 
Klæder, hvor det "aldrig vil mangle dem paa Træer, Å 
fom ere friftede til at giore Buer og Nile af. Hund⸗ 
rede af dem havde for omtrent en 30 Aar ſiden taget 
"denne Beſlſutning. De Tropper, (der bleve fendte for 
at bringe dem tildage i deres Lenker igien, bleve tilba⸗ 





løben. Den hele Kolonie var forbauſet. Man vidfte 
iffe hvad man fulde gribe til, da en M isſionair, ledſa⸗ 
get af en eneſte Sort, drager bort, kommer til det 
Sted, hvor Trefningen havde faaet, reiſer er Altar, 
ſammenkalder Deferteurerne ved Hielp- af en Klokke, 
holder Meſſe, pradiker for dem, og bringer dem alle, 
alle uden Undtagelfe, tilbage til deres gamle Herrer. Men", 
i Kolonien er der iffe længere Jeſuiter, fom have for; å 
tient og forſtaffet fig diſſe Ulhkleliges Tillid, og deres 

Eftermænd have ikke viift enten ſamme Virkſomhed eller 
en lige —— med det menneſtelige Hierte. 
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Imidlertid vilde det maaſkee ikke være umuligt at fore; 
bygge diſſe vor Gierrigheds ulykkelige Offeres Bortloben 
ved at giore deres Forfatning taalelig. Nodvendig⸗ 
heds Loven, ſom byder endog ober Tyranner, vil i dette 
Landſkab foreffrive en Lemfældighed, ſom den blotte 
Menneffelighed burde tilfige allebegge .. 


— 11. Førend man henkaſter Kapitaler i Guyana, 


gior man vel i at underføge, om Kolonien 
er godt indrettet, Man maa beftemme dens 


Grændfer. ER ? 


* 


Denne nye Indretning vil jætte Regieringen i be; j 
tydelige Bekoſtninger. Førend den indlader fig deri, 


maa den underſoge, om Kofonien har. indtil. vor Tid 
havt den Indretning, ſom kunde bringe den i Flor, og 


om Cayenne ev det paffeligfte Sted: til at være Hoved: 


Gædet for et ſtort Etabliſſement. Dette er vor dening; 
men duelige Folk ere af modſatte Tanker og deres 
Grund bor droftes. — 


Planer kunne - være ypperlige uden at Fordelene 


ved dem berfor blive ſnarere bemærfede, og derover 
maa man ikke forundre ſig. Omſtandighederne ere un; 
dertiden fan vanſtelige, at de ikke kunne overvindes 


uden ved Erfaring eller ved Suille. Men Erfaringen, 


fom gaaer med langſomme Skridt, fordrer Zid; og 
Snillet, ſom — lig Gudernes Snarlsbere — fætter 
over et umaadeligt Rumſi eet Spring, lader fig vente 
paa i Sekler. Lader det fig fee, bliver det iffe ſielden 
fiødt tilbage eller forfulgt. Taler det; hører man det 
ikke; derſom det af en Hendelſe bliver hørt, befører 
Misundelfen dets Forflag, ſom prægtige Drømme, og 
bringer dem til at ſtrande. Mangdens almindelige 
Tarp vilde maaſtee erſtatte Snillets Skarpſindighed, 
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derſom man lod det virfe frit; men det bliver ikke ſiel⸗— 


den modfiræbt af dem, der have fundet Udgang til Em— 
bederne, ſom ikke altid forſtaae ſig rigtig paa Tingen, 
og paaſtaae dog Ret til at anordne alt. Hvem er det, 
de faa ofte beære med deres Tillid og med deres Fortro— 
lighed? Den frakke Smigrer, fom uden at mene noget 
med hvad han figer, beftandig ligger dem i Orene med, 
af de ere beundringsvaerdige Bæfener. Ulykken ſtiftes 
Da ved deres Fianteri og fortfærres af en falſt Undſeelſe, 
ſom hindrer dem fra at gisre om igien. Alle urigtige 
Foranſtaltninger udtømmes, førend de fage fat paa de 
rigtige, eller kunne overtale fig til at bifalde dem, efter— 
af de have forkaſtet denu. Saaledes herſter Horden i 
en Fyrſtes Barndom ved Miniſternes Uduelighed eller 
Stolthed, og deres Taalmodighed, ſom blive Offere der⸗ 
for. Man ſkulde troſte fig over de forgangne, over de 
hærværende Ulykker, derfom Fremtiden bragte For an⸗ 
dring i denne Skiebne; men dette er et Haab, ſom 
Man umuelig fan dyſſe fg i Sovn ved, og derſom man 
fpurgte Philoſophen, hvortil de Raad nytte, ſom han 
faa egenſindigen henvender fig med til Rationerne og 
dem, "der fede deres Anliggender, og han fvarede med 
Oprigtighed, da vilde han maaſter bekiende, at han 
kun tilfredsſtillede et uovervindeligt Hang til at fige 
Sandheden, med Fare forat opvokke Fortrydelſe, ja 
endog at komme til at drikke af Bæger med Sokrates. 

Forend der tages en endelig Beſſutning med 
Guyana, vil det være nødvendigt, at beſtemme denne 
Kolonies endnu uviſſe Grændfer. — Mod Mord vilde 
Doltænderne nok udvide Surinams Grændfer til Sina⸗ 
marys Bredder; men der Vagthold, ſom Hoffet i Ver— 
ſailles her forlænge ſiden ladet anlægge paa Manonis 
hoire Bredde, ſynes at have for ſtedſe tilintetgiort denne 
gamle Paaſtand. Fra Syd ; Siden ere Vanſtkelighe⸗ 
derne mindre jppnede. Amazonen var fordum utviftes 
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lig Grændfen for de Franffe Befiddelfer, efterdi Portuz 
giferne forbandt fig, ved en Konvention af 4de Martit 
1700, til at nedlægge de Forter, fom de havde opført 
paa den venfire Bredde af denne Fod. Ved Utrechter⸗ 
Freden blev Frankerig, ſom maatte lade fig Love fore— 
ſtrive, nodet til at afſtaae Skibsfarten paa denne Flod, 
med de Lande, ſom ſtrakke fig til Floden Bincent ; Pin; 
con eller Ovapod,. Da Tiden kom fil at udføre Trakta— 
ten, ſaages det, at diffe tvende — ſom eenstydige brugte 
— Navne betegnede i Landet ſaavelſom paa de gamle 
Karter tvende — 30 Mile fra hinanden løbende — 
Floder, Begge diffe Hoffer vilde da vende Feiltagel; 
ſen til Fordeel for fig; det Liffabonffe udvide fig til 
Oyapock, det Verfailleffe til Vincent ;Pincon. Man 
fan ikke blive enig om noget, og de omtviftede Lande 
eve fiden denne — temmelig fierne — Tid forblevne øde. 

Man vil ikke være ſaa indbidf at opkaſte fig til 
Dommer i denne betydelige Proces. Den enefte An: 
mærfning, man vil tillade fig at giøre, er, af Henſig⸗ 
ten med den af Portugal fordrede Afſtagelſe var at for⸗ 
ſikkre ſig den udelukkende Skibsfart paa Amazonen. 
Men nu vilde denne Krones Underfaatter fredeligen nyde 
denne Fordeel ved fun at bortfierne de Franſke Beſid— 
delſers Grændfer 20 Mile, nemlig til Floden Vincent- , 
Mincon, uden at det er nødvendigt, at ryffe dem 509 
Mile: tilbage til Oyapock. i 


12. Det Franffe Guyanas nutidige Forfatning. 


Alt ev endnu at giøre i Guyana. Man regner 
endog paa Cayenne fun 36 — næften alle: ynfelige — 
Plantager. Faſtlandet ev i en endnu ſtorre Uorden end” 
Oen. Gaardene forandre der ofte Sted, De ſtilles 
fra hinanden ved umaadelige Udorkener. Anlagte ten 
obermaade lang Afſtand fra det almindelige Handelsſted 
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have de ingen keilighed til deres Omtuſkninger. Moan 
hyder der ingen af de Beghemmelighehber, ſom ſamlede 









anſtendighed, Kappelyſt, Minifieriets Indflydelſe, alle 
diſſe Fordele ere der ukiendte. Fil at drive en. 166 
Miles Kyfter talte man 19775 kun 1306 frie Menneſker 
og 8000 Slaver. Koloniens Produkter fvarede ikke 
engang til diſſe ſpage Hielpemidler, fordi der i Arbeids⸗ 
ſtederne vare kun ukyndige Hvide og ulydige Sorte. 
De Fedevarer, ſom Skibe, der vare komne fra Nord⸗ 
Amerika efter Guadeloupe og Martinique, bortförte, 
ſtege ikke engang til 21,000 Rigsdaler, og pan 6 Skibe 
fif Frankerig fun KEE EN 5 rer RR ST RØPEE a, 
40 Sentner Sutter, fon i Ciitopå me 
bled ſolgte for en 4480 Rolr. 

"658 Sentirer 68 Pund Kaffe — DE mag 
3 Sentner 34 Pund Judigs 590 — 











152 Sentner 41 Pund Cacao 2,220 — 
3003 Sentner 55 Pind Rocou 39 100 
972 Sentner 65 Hund Bomuld + v506850 
353 Huder bi 6 
1422 Sentner, 8 Pund Trae 1580 — 

Sr 70 1134 So RR bre un 0 EGE. VOER 


DE 80, 000 Rigsdaler, ſom Hoffet ſatte dette 
Aar, ligeſom de andre paa dette gamle Etabliſſement, 
tiente til at betale hvad der havde faget Over diffe Udforſels⸗ 
Artikler. Bed denne Tid fyldte Cayenne en 420000 
Rigsdaler til Regieringen eller Moderlandets Kiob— 
mend. | 

Man maa vente fig noget af den Oplysning, ſom 
Hr. Mallouet hår udbreder i Kolonien; af de Opmun— 


tringer, ſom denne duelige Adminiſtrateur har 1777 


ladet de Koloniſter tilſtage, der vilde lægge ſig efter at 
fælde Bygnings ; Tommer, dyrke Levnetsmidler, ned⸗ 
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ſalte Fil; og — —— Produlter af lidet Værd, 
hvis Afſatning han har ſtaffet Sikkerhed for: Endnu 


mere maa man vente fig af Speſerie: Træerne. Nelli⸗ 
ketræet hav allerede givet Nelliker, fom ere fun meget 
lidet ringere, end de vi faae fra Molufferne, 709 alt ” 
forfynder at Muſkattroet iffe vil, lykkes mindre heldigt. 


Men intet ſtort vil kunne forøges uden — og 
bewdenge Kapitaler. —— — 


Dem har et rigt Kompagnie i ſi Magt, ſou er 
bleven oprettet — men uden udelukkende Privilegium 
— fot denne 3 Deel af den nye Verden. "Dette Sel: 


ſtab/ hvis forſte Kapital er paa en 500, 000 Rigsdaler, 


har af Regieringen faaet den vidtløftige; Strætning, 


ſom gaaer fra Aprovague til Oyapock, og alle de Lets 
telſer, ſom man fornuftigviis kunde tilſtaae det for at 
opdyrke en Jordbund, der anſees ſom den bedſte i Guya⸗ 


na. J Forventning af, at dets Lykke ſtal tillade det 


at tåge fat paa Moradſernes Udtørring og de ſtore 


Aolsbedrifter, har dette mægtige Selſkab henvendt fi fine. 
Planer til at fælde Træerne, formere Avæget, BUD 


Bomuld og Cacao, men fornemmelig Tobak. 


Alt lenge have Slaͤverne dyrket denne ſidſte Plante 
til deres eger Brug omkring deres Hytter, Man finder 
de ſamme gode Egenſkaber hos den, ſom hos den Bras 

ſilianſke Tobak, ſom har aabnet fig en temmelig fordel; 
agtig. Uffærning i endeel af Europas Handelsftæder, og 


ſom er af en næften uundgagelig Nodvendigbed til de 


Sortes Indkiob paa en ſtor Deel af Afrikas Kyſter. 


—* 


Derſom dette Anlæg lykkes, vil Frankrig ſee fi ſin Trang . 


dertil formindſket, og dets Skippere ville blive fritagne 


fra at gaae til Liſſabon, for der at hente denne Deel 
af deres Ladning. De Forhaabninger, ſom St. Lucie 
fan give, hvile paa en anden Grundvold— 
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X3. Efter megen og — — 
det Londonſke og Verſailleſte SA in Å 
ig ” ' Frankerig St. Lucie. Bak Å —4 
— ——————— beſatte uden —— denne Dei 
de Dage af Aaret 1639. De havde levet der 
fredeligen i 18 Maaneder, da et af deres Nations 
Skibe, der var blevet hiemføge med et Biudftille ved 
Dominigbe, bortfnappede. nogle, Caraiber, der kom til 
dem paa deres. Bande med Frugter. Denne Voldſom⸗ 
hed beſtemte de Vilde paa. Gr. Vincent og Martiniqøe 
fil at forene fig med de fornærmede. Bilde, og alle med 
hinanden formede de i Auguſt Maaned 1640 løg paa 
den nye Kolonie. IF, deres Raferie nedſablede de. alt 
hvad der forekom dem. De faa, ſom undgik denne 
Hævn, forlode for beſtandig et cElahliſſennent. Der | 
: np laae i Vuggen. 
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3 AR Verdens forſte Tider, førend der endnu havde 
| dannet fig borgerlige og kultiverede Selſkaber, havde 
alle Menneſker i. Almindelighed Ret til alle Ting paa” 
Jorden. Enhver funde tage hvad han vilde for at ber 
tiene ſig deraf, ja endog for at fortere hvad der var 
af Beſkaffenhed til at blive det. Den Brug, man faas 
ledes giorde af den almindelige Ret, gieldte ifteder for 
Eiendom. Saaſnart nogen paa denne Maade havde 
tilegnet ſig en Ting, kunde ingen anden fratage ham 
Den uden Uretfærdighed. . Under denne Synspunkt, der 
fun paſſer fig: paa Natur: Standen , var det de Euro⸗ 
pæiffe Nationer, der anſaae Landets Indfodte for Intet, 
betragtede Amerika, da det var blevet opdaget. Til 
at bemægtige fig et Land vår der dem nok, at intet Fols 
keſlag af vort Faftland var i Beſiddelſe deraf. Det 
var den Folke-Ret, ſom man ſtedſe eenſtemmig fulgte i ; 
den nye Verden, og ſom man ikke engang har rammer 'å 
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fig ged at oille vetfærdiggiore i det attende aathandrede Fy 
under Fiendtlighederne ved Aaret 1760. 
Hvad! Eiendoms Natur er den ikke allevegne bind; b 
ikke allevegne grundet, i Beſiddelſetagelſe ved Arbeide, 
i en langvarig utviſtet Brug? Kunne J da ikke fige os 
J gode Curopæer! i hvor lang Afſtand fra eders Boer 
pæl denne hellige Adkomſt bliver til inter? Er det i 20 
Skridts? er det i en Mils? er det i 10;Mileg ? Nei! 
figer J. Ei vel! det fan da ei heller være i 10000 
Miles. Og feer F iffe, at. den indbildte Ret, 9 tilb 
rager eder over et fraliggende Folk, den dverdrager J 
dette fraliggende Folk over eder? Hvad vilde I imid⸗ 
lertid ſige, derſom der hendede ſi ig, åt de Vilde traadde 
ind i jeres Land, og pratende paa eders Viis ſagde: 
Dette Land er ikke beboet af vore Folk, altſaa hører det 
os til. J affiye Hobbeismen i eders Naboelag, og dette 
fordærvelige Syſtem, fom gior Styrken til overſte Lov, 
det drive J langveis borte. Bort med Eder! Efter at 
J have giort eder til Rovere og Mordere, var der intet 
Klak? tilbage, end at giore eder til afſtyelige SA DM 
og dette ere J blevne, . 

Efter diffe Grundfætninger, fom retſindige Ge: 
mytter og redelige Hierter altid ville forkaſte, maatte 
St. Lucie tilhøre enhver Magt, ſom kunde eller vilde 
befolke den. De Franſte faldt. førft derpaa. De fode 
40 Beboere reife derhen 1650 under Anførfel af Rouſſe⸗ 
lan, en kiek, virkſom og forſtandig Mand, der var be— 
ſynderlig afholdt af de Bilde, fordi han havde ægtet 
en Kone af dereg Nation. Hans Død, der indtraf 4 
Aar derefter, tilintetgiovde alt det Gode, han havde 


begyndt at ſtifte. Tre af hans Eftermand bleve ned; ig 


ſablede af Caraiberhe, der vare misfornøiede med den 
MUdfærd, man vifte dem, og Kolonien ſtrantede fun, 
da den 1664 blev taget af — ——— ſom rom⸗ 
m. de ben 1666, 
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VA Neppe vare, de dragne bort, førend! delgranffe 
fode fig-igien fee paa Øen. De havde endnu ikke for— 
meret fig meget der, hvad Aarſagen end var dertil, da 
den Fiende, fom havde fordrevet dem derfra førfte 
Gang, tvang dem 20 Nar. efter va hy til at forlade 
deres Boliger, Iſtedet for at begive fig fra Øen, flyg⸗ 
tede nogle af dem til Skovene. Saaſnart Seierherren, 
der kun havde giort et loſt Angreb, var draget bort, 
toge de fat paa deres Sysler igien. Det blev ikke for: 
nogen lang Sid, Den Krig, fom ſtrax efter ſonderſled 
Europa, giorde dem bange for at de ſtulde blive er 
Bytte for den forſte Soersver, der funde fage Lyſt til 
at plyndre dem; de føgte fig: derfor Rolighed" i de af 
deres Nations Etabliſſementer, der vare ſterkere, eller 
kunde love fig mere Beſkyttelſe. Der vare da ikke 
længere nogen ſtadig Avling eller ordentiig Kolonie paa 
St. Lucie. "Den føgtes fun af Indbyggerne paa Mar 
mtiniqve, ſom der faldede Træer, byggede Kanoer, og 
underholdte temmelig. betydelige Bærfter, | 

| Da nogle bortløbne Soldater og Matroſer vare 
flygtede derhen efter Utrechter-Freden, fik Marſkalk 
d Etrees i Sinde, åt føge om at faae den til Eiendom. 
Den var aldrig ſaaſnart bleven ham: tilftaaet 1718, 
førend han lod en. Kommandant, Tropper, "Kanoner 
og Ablingsmand tage derhen. … Denne Gram ſtodte 
Hoffet i London, der giorde Paaſtand paa Hen, paa 
Grund af at den forſte habde beſat Den, ligeſom Hoffet 

i Verſailles paa Grund af en fielden afbrudt Beſiddelſe. 
Dets Beklagelſe beſtemte der Franſte Miniſterium til at 
befale, af Tingene fulde fættes tilbage i den Stand, 
hyvori de vare førend den ſidſte Ufftaaelfe ſtede. Enten 
denne Hoflighed ikke ſyntes Engeflænderne tilſtrækkelig 
hof, eller den fatte dem i Hovedet, at de funde vove 
alf, gave de felv 1722 en St. Lucie til Hertug Moms 
taigu, ſom ſendte Folk derhen at rage den i Befiddelſe, 
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Denne modſatte Intereſſe fatte begge Hofferne i Forle⸗ 
genhed. De kom udaf den 1731 ved at enes om, at 
faafænge til de gienfidige Rettigheder vare blevne oplyſte, 
ſfulde ingen af Nationerne boefætte ſig paa Hen, men 
at de begge ſtulde have Frihed til at forſyne ſig med 
Vand vg Tommer derfra. å — 
Denne Anordning akholdte ikke de Franſke fra at 
anfætte der paanye 1744 en "Kommandant, en Des 
fætning med Batierier. Enten blev Hoffet i London. 
iffe underrettet om denne Uredelighed, eller ogfaa fod 
det ſom det ikke vidſte det, fordi dets Skippere betiente 
ſig med Fordeel af denne Kanal for at drive Gnig; Hans 
del mod rigere Kolonier, hvilken begge Regjeringers Un: 
derſaatter anfaae for at være dem begge lige fordelagtig. 
Den har vedvaret meer eller mindre levende indtil Trak⸗ 
taten af 1763 har givet Franferig Sikkerhed for Eien⸗ 
doms-Retten til St. Lucie, der faa længe og fan haard; 
nakken er bleven giort det ſtridig. I —— 
4, Frankeriges forſte Operationer paa St. Lucie. 
* | i 
At benytte den ſom Oplags⸗ Sted var den forſte 
Brug, Hoffet i Verſailles foreſatte ſig at giore af ſin 
Erhvervelſe. Siden dets Luparts-Her havde fældet 
deres Skove, udvidet deres Ablsbedrifter, og miſtet den 
Hielp, de havde faaet fra Canada og Louisſiana, var 
det blever.dem umueligt at undvære Nord-Amerikas 
Skove og Kreature. Man troede at fee nogen Ufeilisa 
” Hed i at lade dem komme direkte dertil, og St. Luiec 
blev da valgt til at omtuffe Dem for Siroperne fig 
SMartinigve og Guadeloupe. Erfaringen beviſte ſnart, 
at denne Plan vor et Hierneſpind. 
For at udføre den, var der nøvendigt, at Ame— 
rikanerne enten oplagde Deres Ladninger, eller beholdte 
dem ombord, eller folgte dens til Kibbmænd, der bare 





























at betiene fig af dem. 


— 





boeſatte paa Øen. Tre Ting, der vare lige nivark⸗ 
fættelige, | BE 






Aldrig ville diſſe Skippere bekvemme ſig tik at 
tabe deres Ovæg af Sigte, hvis Vogtning, Underholds 
ning og andre Tilfælde dermed vilde ødelægge dem 3. 
ikke heller til at betale Pakhuus-Leie for deres Brænde, 
efterdi en Handels ; Bare af faa ringe Verd og faa 
ſtort et Skrot ikke fan afholde Oplags-Omkoſtningerne. 
Man maa ikke ſmigre ſig med, at de rolige paa deres 
Skibe ſtulde vente paa, at der fulde komme Sisbmæyd 

" fra de Franffe Ser for at handle med Dem. Det. 







Slags Dandel de drive fan ikke enes med denne Seen-⸗ 


drægtighed. Der, er altſag fun tilbage, at der ſkulde 
nedfætte fig Kiobmænd paa St. Lucie, ſom Melem, 
Kiebere og — Salgere. Men deres Forretning vilde 
nødvendig blive faa dyr, at der ikke vilde være mueligt 


Side, der eiede Siroperne, end fra deres, der leverede 
de nordlige Produkter. Vante if at fælge Fader for en 
7 til 8 Rigsdaler ville de aldrig give deres Minde til ag Ø 
tabe 2 Femtedele, ſom Foringen, Svindingen og Kom: 
misſionen vilde medtage,  Derfom Umerifaneren blev 


Vanſkelighederne vilde ikke blive mindre fra deres É 






nodt til at betale dem dyrere end forhen, vil han fee fig ' 


nødt tif i ſamme Forhold at forhsie Priſen paa ſine 
Handelsvarer, ſom Forbrugeren da ikke vil være ét 
Stand til kiobe efter denne Forøgelfe. ! * 


Uden formelig at opgive den forſte Plan det haude 
lagt, er det Franfte Miniſterium afveget derfra, og 
har fiden 1763 lagt Bind paa at oprette Uvisbedrifter 
paa St. Lucie, — Anſlaget var flogt, men Udfsrelſen 
var daarlig. Derſom denne Operation gar bleven 
overdrager Gonverneuren og Intendanten paa Martini 


| 
re 


J 





ver hvorfra denne De fun ligger 7 Mile, ſaa Fulde 
Koloniſterne, ſom man havde lader gane dertil, have 
faaet den Hielp, der lettelig kunde rekkes dem af et 
Etabliſſement, fom er meer end hundrede Yar gammel, 
Forhaſtelſe, Lyſt til Nyeheder, Begierlighed efter at 
anbringe Slagtninger eller Beffyuttede, og andre mag⸗ 
ffee endnu mere lafiværdige Bevæggrunde giorde at 
man ſyntes bedre om at afſende en uafhængende Beſiy⸗ 
relfe, ſom ikke ſtulde fiaae i Forbindelſe uden med gær 
drenelandet. Denne flette Plan ”foftede Fiſtus en 
1,460,000 Rigsdaler og Starten en 8 til 900 Menne⸗ 
ſter, hois førgelige Skiebne opvæffer mere WMedlidens 
hed end Forundring. Under Vende:Girflerne fofie de 
bedſt indrettede Kolonier fædvanligen en Trediedeel af 
de Soldater, ſom ſendes derhen, Livet, endſkiont 
det er ſunde, frærfe og velpleiede Menneſker; er det 
Da af undres over, at Uflinger, der vare ſammenſtra⸗ 
bede i Europas Dynd, og nedfænfede i alle Armodens 
Plager, alle Fortvivlelſens Qvaler, ere i Almindelig: 
hed omkomne paa en udyrket og uſund De. 


Fordelen ved at bebygge den var Naboe-Etabliſſe— 
menterne forbeholder,  Franffmænd, der havde meget 
fordelagtigen folgt deres Plantager paa Grenada til | 
Engellænderne, have bragt en Deel af deres Kapitaler 
til St. Lucie. Fortrydelige over at fee figtoungen til 
at kiobe en Jord, fom de havde opdyrket med utrolig. 
Moiſommelighed, have en fior Deel af Avlsmæendene 
paa Gt. Bincent taget den ſamme Vei, Martinigve 
hav leveret Beboere, hvis Befiddeljer vare lidet frugt 
bare eller indffrænfede, og Kisbmænd, ſom have draget 
en Dee! af deres Kapitaler ud af Handelen for at an; 
vende dem paa Agerdyrkningen. Til dem alle har man 
uddeelt Jorder for inter ale 
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Ayſterne, ev mere drabende. Under Vinden, ſom de 
kalde der, fage de nogle ſmage Floder, ſom fordi de 
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| Dethavde været eu fordarbelis Forening —— 
Den Fordom, der var vedtaget mod Gt. Lucie, havde! 
"havt nogen Grund. Naturen, fagde man, havde neg; 

den alt hvad der fan give en Kolonie nogen Vigtig-⸗ 
hede Efter den almindelige Mening. bar dens ujævne 
Jordsmon Fun et goldt og ſteenagtigt Gruus, ſom aldrig 
funde Detale de Udgifter, man maatte giore paag af op⸗ 
dyrke det. Klimaets Uſundhed maatte HAVEN alle de i 
BVBovhalfe, ſom enten Siugenhed efter Rigdom. eller 
Fortviolelſe bragte til at rage DELER Diſſe Beerger i 
vare almindelig vedtagne. ? 41 
Lykkelige Erfaringer mage bringe endog de meeſt i 
forud indtagne ud af deres Vildfarelſe. Jordbunden 
paa St. Lucie ev ikke flet ved Strandbredderne, og den 
bliver bedre efterhaanden fom man trænger a ind i 
"Landet, Nogle hole og ſteile Bierge undtagne, hvor⸗ 
paa man tydelig mærker Sporene af gamle Vulkaner, 
kunde Alt blive opdyrket med Held. Der ere endnu i 
en dyb Dal 8 til 10 Udhulinger af nogle Fods Gien- 
nemfnit, hvori Vandet koger gyſelig. Rigtig nok 
finder man ikke ſtore Sletter der, men mange ſmaa, 
hvori man fan drive Sukker-Avlingen til en 15 Millio— 
ner Pund. Øens fmale og aflange Skikkelſe vil giore 
Transporten let, paa hoille —— Rorene ål) blipe 
plantede. 

Luften i det Indre af St, Lucie er fun hvad Ben 
var paa de andre Øer, førend man fif Dem bebodede, 
førft ureen og iffe meget fund, men efterſom Sfovene 
ere blevne. — og Jorden kommer frem, bliver den 
mindre farlig. Den, man indaander paa en Deel af 
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udrinde fra Floden af Biergene, ikke have Fald not 

til at føre Sandet bort, hvormed Hav-Flodden tilftop; 
per deres Mundinger, Denne Dæmning, fom de iffe 
kunne overſtige, gior at de frembringe uſunde Morad— 
ſer midt i Landet. En ſaa folelig Grund havde været 
nof til at fordrive de fane Caraiber fra diſſe Streknin— 
ger, ſom man fandt paa Ben, da man fom der forſte 
Gang. De Franſte, ſom blive drevne til den nye Ver; 
"den af en Lidenſkab, der ev voldſommere end Selvbe⸗ 
varelſens Driften, have været mindre krosſsne end de 
Bilde. Det er paa denne Strakning, de fornemmelig 
have anlagt deres Avlinger. Endeel af dem ere blevne 
fivaffede for deres. blinde Gierrighed; andre ville blive, 

det engang, derſom de ikke opkaſte Diger og grave Grof— 
ter, for at ſtaffe Vandet sb. Regieringen har alles 
vrede givet Exempel derpaa i den kornemſte Ravn paa 
Den. Nogle Borgere have fulgt der, og det er troligt, 
at med Tiden vil en faa vigtig Skik blive almindelig» 


116; Kolonien St. kories eeg— Forfatning. 


Allerede ere Der i Kolonien ffeoke oprettede 11 
Sogne, næften alle under Vinden (Lævartg). Dette 
Fortrin, der er giver en Deel af Pen frem for den 
anden, kommer iffe fra Jordbundens Fortrinlighed, 
men fra den ftørre eller mindre Bekvemmelighed til at 
modtage eller erpedere Stibe. Med Tiden vil den 
Stræfning, man i Begyndelfen har. tilfidefat, blive 
optaget, efterdi man daglig opdager Viger, hvorved 
det vil være mueligt at indffibe alle Slags Produkter 
paa Baade. 

En Vei, der gaaér rundt om Øen, og tvende 
Veie, ſom ſtigre den fra Oſt til Veſt, gisre det faa let, 
ſom man fan ønffe ſig, at bringe Varerne fra Manta: 
gerne til Lade-Pladſerne. Ved Tid og ved Formue 
III Deel. | ——— 
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ville diſſe Veie blive bragte til en Fuldkommenhed, ſom 


man ikke kunde give dem ſtrax, uden at gisre Ud⸗ 


gifter, der varé alt for bekoſtelige for et Etabliſſement 


i fin Opvert. Det Pligt- Urbeide, hvis Vært diſſe 
Veie ere, har ſinket Avlingen, og vakt megen Kummer, 


men Kolonifterne begynde alt at velfigne den floge og 
faſte Haand, fom har anordnet og leder dette Bær til 
deres Gavn. Deres Byrde er blevet lidet letter 'i de 


fidfie Tider ved den Opmarkſomhed, ſom Beſtyhrerne 


Dave havt, at anvende de Afgifter, der fræves for 
Frigivelſer, til dette Arbeide. al 
Den 1fte Januarii 177» ſteeg Folkemengden af 


Hvide paa St. Lucie til 2300 Perſoner af hver Alder > 


og Kisn. Der vare 1050 frie Sorte og Mulatter og 
16000 Slaver. AfQUvæg talte Colonien 1 130 Muul: 
æfler og Heſte; 205 3 Stykker Qorngvæg; 3719 Faar 
og Gedder. 












53 Sukkerplantager, ſom indtoge 1541 Quarte⸗ | 


ver Land; 5,040,962 Kaffeplanter; 1,945,712 Ca: 


taoplanter; 597 Qvartererer Bomuld udgiorde dens 


Avlsbedrifter. 
Diſſe Produkter tilſammentagne bleve ſolgte paa 
Wen felv for lidet mere end 625,000 Rigsdaler. De 


fo Trediedele blev levererede til Amerikanere, Engel: ” 


lændere, og Hollendere, ſom ere i Beſiddelſe af at for: 


yne Kolonien frit med hvad den behøver. — Reſten blev 


bragt til Martinigoe, ſom man fod under, og hvorfra 
man fif nogle Handels; og Drikke-Varer, ſom vare 
komne fra Moderlandet. 

J Tillid, til dette Etabliſſements Stifter, Grev 


d'Eanerys Karakter og Oplysning, havde vi forſikkret, 


at naar St. Lucie, fom ev en 40 Mile i Omkreds, var) 
kommen til al den Kultur, den kunde tage imod, kunde 


ben fyfjelfætte en 50 til 60000 Slaver, og give for 
mere end 2 Millioner Rigsdaler i Vare. Andre Be: 
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ſtyrere ne ben efter ſtadfeſtet dette ypperlige Vidnes / 
byrd. Hvad uheldig Skiebne har da volder, at dette 
Etabliſſement Har giort fan liden Fremgang. — alle 

de — det har faaet ? 


— 
NA 


17, Hindringer, fom have ftaat OS. Lucies 
Opkomſt i Veien. — 


Man gav fra forſt af hovedkulds til 
Omſtreifere, ſom hverken vare vante til Arbeide, eller. 
havde Leilighed til at drive dem; man overlod en umaaz 
delig Stræfning Land til gierrige Spekulanter, ſom 
ikke vare i Stand til at bringe mere end nogle Tønder 
Land til Nytte; Oplandene bleve uddeelte, førend Ky⸗ 
ſterne endnu vare opdyrkede; Myrerne, ſom faa grueli⸗ 
gen ødelagde Martiniqve, bragte famme Ødelæggelfe i 
St. Lucieg nyeanlagte Sufferplantager; Kaffeen erfa⸗— 
rede der den ſamme Formindſtelſe, ſom alle andre Ste; 
der; endelig har Beſtyrelſen der hverken været ordentlig 
eller fammenhængende, eller oplyſt nok. Hovad Hiel⸗ 
pemidler vare der vel at anvende mod ſaa mange Sov; 
vildelfer, mod faa mange Plager ? 

— Man maa indføre en faftere Regiering, et noiag⸗ 
-tigerej Politie; man maa ſtille dem ved deres Jorder, 
ſom iffe have opfyldt i det mindfte en Deel af den For? 
pligtelſe, de havde paataget fig, gt bringe dem til Nytte; 
man maa ved flogeligen anordnede Gammenføininger 
. bringe — det mefte mueligt ev — Plantager nærmere 
til hinanden, fom ere ffilte fra hinanden ved Mellem: 
rum, der betage dem Lyft og Leilighed til at komme 
hinanden til Hielp; man maa lovligen tvinge alle Skyld⸗ 
nere til at refveftere den Gield, ſom de have giort fig. 
til Bane af drive Spog med; man maa for en lang 
Ræffe Yar og ved lovformelige Dokumenter give Søe; 
farere af alle Rationer Sikkerhed for af de kunne 
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handle frit med denne Øe. Man burde EN endnu | 
bidere 
De Franſte i. Moderlandet ville ite vi de paa 
Herne kunne ikke opdyrke St. Lucie. Derimod have en 
Mangde Udfændinger tilbuder fig af ville bringe deres | 
Induſtrie og deres Ka pitaler dertil, derſom man vilde ' 
ophæve den barbariſke Ser ==" ſom modfærter fig 
Natlonernes gienſidige Handel, ſom bortftøder den le; 
vende, og plyndrer den Døde, fom giar Udlændin⸗ 
gens naorveslss, ſom fordommer ham til at lade al 
"fin Rigdom blive i fit Fadreneland, og fon desuden 
forbyder Gam al — faavel rørlig ſom urerlig —— 
Erhoervelſe — en Ret, ſom enhver Nation, der har 
de forſte Begreber om god Politik, vil afſtaffe hos ſi ſig, 
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og vogte ſig meget vel for, at ſoge om at faae affſkaffet i i, 


andre Lande … Man, maa haabe, at Hoffer i Verfai: 


"deg ikke længeye vil vife fig egenfindig i ar forkaſte det A 


eneſte Middel fil at drage en vigtig Kolonie ud af den 
forfmægtende Forfatning, hvori den er bleven ſtyrtet 


ved Plager, ſom det ikke var mueligt at unge, og 


. Det Feilagtige i en ſlet Defltelle, 5 
Auſtalter, ſom Hoffet i Verſailles bar Ta 


Sinde at giøre for at fætte St. Lucie i Sik⸗ ! 
kerhed for gt blive — 





Naar man har taget baade: Forholds⸗ Reoler til 


"at gisre St, Lucie blomſtrende, vil det Franſke igen | 
rium kunne følge den Plan, ſom det fynes ar have ved: 


taget til at ſorſpare fine Kolonier med Bæftninger. , 


, "Den Ret at Kongen arktde de sdinrmedes Efterladenſkab, 
ſom døde i Frankrig. Den er nu ble — SÆR 
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gor at vogte denne Øe vil det være hof at fætre Care: | 
nages Havn i Sikkerhed for alt Angreb. : 

"Denne Havn , den bedſte paa Antillerne, SVEA 
endeel Fordele. Ran. finder Deri allevegne meget Band. 
Dens Hund er af en ypperlig Beſtaffenhed. Naturen 
har der dannét tre fuldkomne Bradbænfe, cen for fore 
Skibe og be to andre for Fregatter. JEn'3o Linieffibe | 
kunne der ligge i Sitkerhed for de graſſeligſte Orkaner. 
Den er endnu iffe bleven hiemſogt af Orme. Vindene 
ere altid gode til at gade ud fra den, og den talrigeſte 
Eſtadre vilde være i rum Cøe i mindre end en Time. 

En faa fordeelagtig Baiggenhed fan ikke allene for» 
foare alle nationale Befiddelfer, men endog true Fien— sn 
dens, faa langt Amerika fræfter fi fig. Engellands Soe⸗ AN 
Magt fan iffe beſtytte alle deres Steder. Den fra 
gefte Cffadre, der gif ud fra St. Lucie, kunde i faa. 

Dage bringe Ødelægdelfe i de Kolonier, ſom, fordi de 
ſynes mindſt udſatte, vilde være i Den, ſtörſte Sikkerhed. 
For at hindre den fra at gisre Skade, maatte mau blos 
fere Carenages Havn, og denne Krydſen, der vilde 
være ligeſaa bekoſtelig ſom ſtrabadſerende, kunde endda 
trodſes uſtraffet af en driftig Mand, der turde vove Alt 
hvad der fan. vobes paa Søen. 

Carenage, ſom har den Feil at ſee de Skibe, der 
ere i Sigte af den, udſatte for den bienſynlige Fare at 
blive tagne, er aldrig bleven anſeet for at fortiene no— 
gen Opmarkſomhed af Engelland, der er ſterk nok og 
oplyſt nok til at mene, at det tilkommer Skibene at 

beſtytte Redene, og ikke Redene at beſtytte Skibene. 
For Frankerig har denne Havn det bedſte Soe— Bærn, 
nemlig, en Beliggenhed, ſom hindrer Skibene frå at — 
gane derind under Seil. Man maa føre adſkillige Bas 
rer ud før at trænge fig ind i den. Man fan ikke 
boute imellem dens tvende Wouter. Dybden, der tager 
pludſelig til, og ſtryger fig tær forbi Landet paa en 25 
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til 100 Fabne, vilde ikke tilſtede de Angribende at for⸗ 
tove fig der. Der fan fun gaae eet Skib ind ad Gan: 
gen, og dette vilde paa een Tid blive beſtudt for fra og 
paa begge Siderne fra ſtiulte Batterier. | 

Derſom Fienden vilde angribe Havnen, vilde han 
være nødt til at giøre fin Landgang i Choc:Bigen, en 
Stræfning af en Miil, ſom fun ev filt. fra Carenage 
ved Pynten Vigie, der danner denne Viig. Herre af 
Vigie funde han enten ſtyde alle Sfibene i Senk, der 
befandt ſig i Havnen,. eller tvinge dem til at overgive 
fig, og det vilde fee uden Tab fra hans ide, efterdi 
Denne Halvse, ſtiont beherſket af et — paa den anden 
Side af Havnen bygget — Kaſtel, . vilde beſtytte Be— 
leireren med fin Bag: Side, Han behøvede fun. at 
bruge Mørfere. Han havde. iffe nødig at giore et Ka— 
non:Skud, han vovede iffe et Menneſkes Liv. 

Derſom det var nof at ſperre Fienden Indlobet til 
Davnen, vilde det være unyttigt at befæfte Vigie. 
Man kunde, uden at bruge denne Forſigtighed, godt 
hindre ham fra, at trænge ind i den; men man maa' 
beffytte Nationens Skibe. En life; Eſkadre maa der 
kunne trodfe de fiendtlige Skibe, node dem til at blokere 
den, og benytte fig af deres Fraværelfe. eller en Feil, 
hoilket ikke kan lade ſig giore uden at befæfte Spidſen 
af Halp-Hen. Man kan ikke negte, at man ved at” 
forøge ſaaledes Forſpars-Punkterne, vilde giore mere 
Mandſkab nodvendigt, men derſom der. ere Skibe i 
Davnen, ville Matroſerne og Kanonererne paa dem 
blive fatte til at forſpare Vigie, og de ville gisre det 
med faa megen mere Eftertryk, ſom Flaadens Frelfe 
vilde beroe derpaa. - Derfom der ingen Skibe ere i 
Dasnen maa Vigie forlades eller fun lidet forſvares, 
og det af denne Aarſag. 

Paa den anden Side af Reden er en Høi, der 
faldes Morne Fortune. Fladen paa denne Hoi giver 
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en ka det Slags lykkelige Stillinger Re titan n ſi elden 
finder, til at Bygge et Kaſtel derpaa, hvis Angribelſe 
vil fordre iffe ſtort mindre Tilberedelfer end de bedſte 
Fæftninger i Enropa. Denne Befæfining, fom der for > 
nærværendeergiort Udkaſt tif, og ſom viſt nok engang vil 
blive udført, vil have den Fordeel at forfoare Carena- 
ges Bugt paa alle fine Punkter, at beherſke alle de høie 
Steder, der ere omkring den, at giøre Havnen ufrem-⸗ 
kommelig for Fienden, at fætte Byen i Sikkerhed, ſom 
man maa bygge paa Brinken af Bierget, og endelig at 
lindre Fienden fra at trænge ind paa Hen, om han 
endog ſkulde have giort Landgang ved Choc, og bemæg: 
tiget fig Vigie. Grundigere udtænkte Planer til de 
Forſigtigheds-Anſtalter, der udfordres til at beholde Cr. 
— maae være Konſtens Sønner ——— 


Det er ſikkert ikke nogen opblæg Indbildſkhed, der 
har bragt os ind i en Materie, ſom er fan ridende 
med vort Fag, og ſom forudfærter faa mange — os 
fremmede — Kundffaber; og en faa lang Erfaring hos 
dem, der lægge fig efter den. Men Iver, men Lyſt til 
at gavne, men Patriotisme bringe Menneffet og Bor: 
geren til at lade fine Mine løbe om over alt, Hans 
Hierte bliver varme, han ponſer. Har han faaer i 
Hovedet, at han ffimter noget gavnligt, maa han tale; 
han vilde bebreide fig fin Taushed. „Derſom mine 
„Tanker ere rigtige, figer han ved fig ſelb, maaffee 
„vil man da benytte fig af dem; ere de urigtige, "det, 
„verſte, ſom fan flyde deraf, er at man ſmiler derad med 
„at give mig Navn af. et godt Staffel, ſom den agt: - 
„vaerdige Abbed St. Pierre giorde fig fif af. Jeg vil 
„hellere udfærte mig for at blive til Latter, end: mangle 
„Leilighed til at blive nyttig.“ Med: denne Pligt — 
vel eller flet opfylde — ville vi fæfte —— Opmark⸗ 
ſomhed paa Martiniqve. 
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19. De Franffe nedſette ſig paa Martinique 


med Caraibernes Undergang, 


Denne Peer 16 Mile laug og 45 i Omkreds uden 


deri at indbefatte Næffene, der undertiden ſtikke 2 til 3 


Mile ud i Soen. Den er overmande revet og ale; 
vegne overffaaret af fmaa Bakker, der ſom sofreft ere 
af Dannelfe fon en Kegle. Trende Bierge beherſke 


diſſe fmaa Hsie. Det høiefte bærer et uudſletteligt Uræg 
af en gammel Vnlkan. De Etove, hvormed det er— 


ganffe bevorer, ſtandſe Skyerne der beſtandig, og ved 
figeholde en ufund Fugtighed, ſom gior der ganffe af— 
ſtyeligt og utilgængeligt, medens de tvende andre ere 


mnaſten ganſke opdhekede. Fra diffe Bierge, men ifær 


fra det forſte, ndvæfde der: talrige Kilder, hvormed 
Hen bliver vandet, Ved mindſte Storm forvandler ſig 


Vandet i dem, der ellers rinder i ſmaa Bekke, til frie 
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dige Stromme. Det faager fine Egenſkaber af det 


Jordsmon, det løber igiennem, er ypperligt pag nogle 


Steder, og faa flet. paa andre, at man ifteder for dette ) 
maa driffe det man ſamler i Regn-Tiden. 4— 


Denambnc, ſom havde ladet SMartinigve —— 


ſege, tog 1635 fra St. Chriſtoph for der at boeſatte 
fin Nation. Dette var iffe fra Europa, han vilde tage 
fine Nyebyggere. Han forndfaae at Menneffer 7; der 


i 
J 
9 


Cd 


bare udmattede ved en lang Søe. Reife, vilde for fiørfte. 


Delen omkomme ved Ankomſten enten af det nye Kli— 
maes Uſundhed, eller den Rød, der ledſager næften alle 


Udvandringer. » Hundrede Menneffer, der alt færge 


havde boer under hans Gouvernement paa St. Chri⸗ 
ſtoph, der alle vare kiekke, virkſomme, vante til Ar— 
beide, og til Strabadſer; alle duelige til at oprydde 
Jorden, indrette Plantager; overflodigen forſynede 
med Potatos og alle paſſende Frøe: Sorter, vare de 
rnefte Stiftere af denne nye Kolonie. 
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Deres føre Nedfættelfe gik for fig uden Foruroli—⸗ 


gelfe, Skraœmmede af Sfydegeværerne eller forforte 


af Forſikringer overlode Landers Indfødte de Franffe 
den Deel af Øen, der vender mod Veſt og Syd, for 


felv at begive fig til den anden. Denne Rolighed blev 
kun kort. Da Caraiben fade at diſſe driftige Fremmede 
formerede fig Dag for Dag, indfaae fan, at han ikke 
unde undgaae ſin egen Undergang uden ved at udrydde 


bem, og de Vilde paa Naboe⸗-Herne fif han til at være . 
enig med fig i denne Politik. Alle med hinanden gik 
de los paa en daarlig Skandſe, ſom man i al Fald. 
havde ladet opbygge, men de bleve modtagne med faa 


megen Diærvhed, at de traf fig tilbage og efterlode fig 
7 til 800 af deres bedſte Krigere paa Pladſen. Dette 


Stød giorde dem i lang Tid uſyhnlige, og de fom kun 


tilbage med Fordringer og Fortrydelſes Bevidnelſer. 


Man modtog dem venffabeligen, og Forliget blev beſeg:⸗ 


let med nogle Potter Brændeviin, ſom man gav dem 


Indtil denne Sid havde Urbeidet gaaet vanſkelig 


for ſig. Frugt for. at blive overrumplet nødte Koloni⸗ 
ſterne af 3 Plantager til at ſamle fig hver Nat i den 
midterſte, ſom man altid holdt i Forfvarg: Stand. 


Der fov de uden Bekymring under deres Hunde og en - 


Vagts Paapaffended. Om Dagen gif ingen af bem 
ud, uden med fin Boſſe og tvende Piſtoler i fir Delte, 
Denne Forſigtighed hørte op, da de tvende Nationer 


havde forligt fig med hinanden; men den, hvis Ven⸗ 


frab og Velvillighed man havde anraabt,' misbrugte fin 
Overlegenhed faa færf til at udvide fine Anmaſſelſer, 
at der iffe varede længe, førend den i den andens Hierte 
igien oppuftede det Had, der var fun ilde ſſukt. Da 
de Vilde, hvis Levemaade udfordrer en vidtløftig Stræf: 


ning, faae fig hver Dag mere indknebne, toge de deres 


Tilflugt til Liſt for at foæffe en Fiende, mod hvem de 
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ikke mere vovede at bruge Magten. De delede fig i 
ſmaa Hobe, de udſpeidede de Franſke, der ſogte Sko⸗ 
vene, de biede indtil Jægeren havde affkudt fir Skud, 
og uden at give ham Tid til at lade igien, ſtyrtede de 
pludſelig ind paa ham og: dræbte ham. En Snees 
Menneffer vare forſvundne, førend man vidſte hvorle⸗ 
des. Saaſnart man blev underrettet derom, drog 
man ud mod Angriberne; man flog dem; man brændte 
deres, Carbet'er; man nedſablede deres Ovinder og 
Born; og hvad der undgik dette Blodbad forlod Mar; 
finigqoe 1658, for aldrig mere der at lade fig ſee, 


20, De Franſkes førfte Anlæg paa Martiniqve. 


Da de Franſke ved denne Romning vare ene blevne 
Beſiddere af den hele Oe, befatte de rolig de Steder, 
ſom paſſede fig bedſt med hvad de dyrkede. De ud; 
giorde da tvende Klaſſer. Den forſte beſtod af dem; . 
Der havde betalt deres Overfart til Amerika; bem kaldte 
man Indbyggere. Regieringen tildelte dein Jorder 
med fuld Eiendoms-Ret under Vilkaar af en aarlig Af: 
gift. De vare forbundne til at giore Vagt enhver efter 
deres Tour, og i Forhold til deres Midler at bidrage 
til de Udgifter, fom fælles Gavn og Sikkerhed krævede; 
Under deres "Befaling ſtode en Mængde loſe Folk, fom 
de havde bragt med fig fra Europa pad deres Befoftning 
under Navn af Hvervede. Det var et Slags Glas 
veri, der varede i tre Yar, naar diffe vare forlsbne, 
bleve de Hvervede, ved at fane deres Frihed, Ligemænd 
Med dem, fom de forhen havde tient. 

—… Gaavel de ene ſom de andre lagde fig i Forſtnin—⸗ 
gen ene og allene efter Tobaf og Bomuld. Snart for— 
øgede man det med Rocou og Indigo, Med Sutter: 
Avlingen "begyndte man forſt henimod 1650. Benja⸗ 
min Dacoſta, en af de Jeder, der ſoge Ræring for ” 
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deres Vindſtibelighed i ſelve den — hvori 
deres Nation er falden, efter at den hav udøvet den, 
plantede 19 Aar derefter Cacaotræer⸗ Hans Exempel 
blev uden Indflydelſe indtil 1684, da Chocoladen kom 
i temmelig almindelig Brug i Moderlandet. Cacaoen 
blev da en Hielpekilde for de fleſte Koloniſter, der ikke 
havde tilſtrekkelige Kapitaler til at drive Sultker:Avlin⸗ 
gen. En af de Plager, ſom Veirliget bringer med ſig, 
og hiemſoger ſnart Menneſker, ſnart Planter med, 

voldte at alle Cacaotræerne gif ud 1727, Mistroſtig— 
heden blev. almindelig blant Indbyggerne paa Martini⸗ 
qve. Man bød dem Saffetræer fom en, BR BME E after, 
Skibbruddet. 


Den Franſke Miniſter havde i Foræring ag Hol; 
lænderne faaet tvende Stammer af dette Zræe, ſom 
vare blevne omhyggelig fonferverede i den Kongelige. 
Gotaniffe Have. Af dem tog man tvende Rodſtud. 
Deſclieux, fom det 1726 blev overdraget at bringe den 
til Martiniqve, befandt fig paa er Sfib, hvor man 
begyndte at lide Mangel paa Band. Det lider, han 
fif til fin. Mund:Portion, delte han med fine Træer, og 
ve) denne ædelmobdige Opoffrelſe opnaaede han at frelſe 
Halvdelen af det koſtbare Klenodie, der var ham betroet.” 
Hang Hoimodighed blev belønner.  Kaffetræet forme; 
rede fig med overordentlig Hurtighed og Held; og denne 
retſtafne Borger har til Slutningen af 1774 med ,en. 
ſod Tilfredshed nydt den faa fieldne Lytte at have, fan 
at fige, frelft en vigtig Kolonie, og beriger den med en 
ny Vindſtibeligheds⸗ Green. 


Foruden denne Hielpekilde havde Martinigbe na⸗ 
turlige Fordele, ſom ſontes at maatte hæve den i en 
kort Tid til en betydelig Velſtand. Af alle de Franſtke 
Etabliſſementer har denne den lykkeligſte Beliggeuhed i 
Henſeende til Vindene, ſom herſte i diffe Farvande. 
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Dens Havne have den uffatteerlige Bekvemmelighed, aft 
de give et ſikkert Tilflugtsſted mod Orkanerne, der øde: 


lægne diſſe Egne. Da dens Beliggenhed har giort den 


til Sæder for Regieringen, har den nydt mere Wndeft, 
og havt en niere oplyſt og em mindre nredelig Beſtyrelſe. 
Fienden hår beſtandig vig Agtelſe for Indbyggernes 
Tapperhed, og har ſielden udæfter ven, uden af fage 
Aarſag til at fortryde det.  Dené indbyrdes Rolighed 
er aldrig bleven forſtyrret, ikke engang da den 1717 
ophidſet af en almindelig Misfornsielſe tog den — maa 
fee vovelige, men med Beſkedenhed udførte — Beſlut— 
ning, at ſende en Gouverneur og en Jutendant, ſom 
kom dem til at ſukke under deres deſpotiſte Gierrighed, 


tilbage til Europa, Den Orden, den Rolighed og 


Eenighed, de vidſte at vedligeholde i denne Anarkies 
Tid, bevifte, at de havde mere Afſky for Tyranniet.end 
Ulyſt til loomæs fig Myndighed og retfærdiggiorde paa 
en vis Maade i Moderlandets Mine hvad uregelmesſigt 
og ſtridende, der i dette Skridt funde være mod. de ved; 
tagne Grundſatninger. 


Uagtet faa mange Midler til Velſtand var Marti— 


niqve, ſtiont fremmeligere end de andre Franſte Kolo— 


nier, det dog kun meget lidet mod Enden af det ſyttende 


Aarhundrede. J Aaret 1700 havde den i alt fun 
6597 Hvide. Antallet paa de Vilde, dulatter, frie 
Negere, Mænd, Ovinder og Børn var fun 507. 
Man talte fun 14566 Slaver. Alle diſſe tilſammen⸗ 
tagne udgiorde fun en Folfemængde af 21670 Perſo— 
her. Kreaturene vare indffrænfede til 3668 Heſte og 
Muleſler, 9217 Stykker Porn: Qvæg. Man dyrkede 
en ſtor Mængde Kakao- Tobat: og Bomulds-Planter. 
Man drev 9 Indigo-Varker og 133 ſmaa Sukker— 
Varker. 
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Marin ve glimrer LER | Marfagen til 
denne Velſtand. SA ha nr ke SENE 


Da de [langvarige og grufomme Krig, ber vane : 
Ødelæggelfe over alle. Verdens Lande og, Have, vare 
neddyſſede, og Frankerig havde afſtaget fra de Eros 
bringes Planer og Regierings-Grundſatninger, der i 
lang Tid havde forvilder det, fom IM artinigve ud af. 
det Slags Mathed, hvori alle diffe Unykker havde bragt 
den, Snart blev dens Velſtand glimrende. Den blev 
dér almindelige Handelsſted for de nationale Luvarts 
Etabliſſementer. J dens Havne ſolgte Naboe: Øerne 
deres Produkter. J dens Havne kiebte de Moderlans 
dets Handelsvarer. De Franffe Skippere loſſede ikke 
eller indtoge deres Ladninger uden i dens Havne. Eu— 
ropa kiendte fun Martiniqve. Den fortiente at foffels 
fætte Spekulanterne ſom Agerdyrkende, ſom Mellem— 
handler for de andre Kolonier, ſom Handeldrivende med 
det Spanſtke- og med Ford; Amerika. 


Som Agerdyrkende ſoſſelſatte den 1736 72000. 
Slaver paa et Jordsmon, ſom for en for Deel var 
nyligen opdyrket, og 6 følgelig gav meget vigelig 
Hoſt. 


De Forhold, —— den fod med de andre øer, 
indbragte den Kommisſions Fordelene og Fragt:Omfofts 
ningerne, fordi den allene havde Befordrings : Unftals 
terne. — Hvad derved fortientes funde flige til Tiende— 
delen af deres Produkter, ſom Dag for Dag bleve bety⸗— 
deligere. Denne Gield blev ſielden indfordret, man. 
fod dem beholde Pengene til Forbedring i deres Avlins 
ger. Den blev forøger ved Forſtud i Penge, i Slaver, 
i andre Nodvendigheds Artikler, ſom bragte Kolonierne 
alt mere og mere i Martiniqves Skyld, holdte dem altid 
i Afhangighed af den, uden at det blev til deres Skade— 
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De berigede ſig alle ved dens Underſtottelſe, og hvad de 


* 


tiente, blev til Gavn for den. 


Dens Korbindelfer med Iſle-Royhale, med Canada, 
"med Louiſiana forffaffede den Uffætning paa dens almin— 
delige Sukker, paa dens ringere Kaffe, paa dens Sis 
roper og Taffiger, ſom Frankerig bragede, Man gav 
Den i Bytte TorfÉ, torrede Balgfrugter, Fyrretræe og 
nogle Sorter Meel. 


J dens Snig-Handel paa Kyſterne af det Spanſke 
Amerika, der ganſke beſtod af nationale Fabrik-Varer, 
vandt den hvad der faaes for at vove, ſom den FranfÉe | 
Kiøbmand ikke vilde udfætte fig for. "Denne Handel, 
Der i fin Gienſtand er mindre gavnlig end den førfte, 
bar i fine Virkninger af en langt ſtorre Yndtægt Den 
gav den i Almindelighed en Fordeel af en go til 90 
Proſent pad et Beløb af en $ til 9,00,000 Rigsdaler, 
hvorfor man aarlig bragte Barer til Caraqve eller Nas 
boe; Kolonierne, 


Saa mange heldige Operationer. havde bragt et 
umaadeligt Penge-Forraad ind paa Mart iniqghe. Sad— 
vanligen ſirkulerede der en halvtredie Millioner Rigsda-⸗ 
ler. med den flørfte Hurtighed. Det er maaſkee det 
enefte Land paa Jorden, hvor man har feet rede Penge 
i et faadant Forhold, at der var ligemeget enten man 
havde Penge eller Barer. 


Dens udſtrakte Dandelg Forretninger bragte aars 
figen 200, Franffe Fartøier i dens Havne; en 14 til1s 
expederede fra Moderlandet til Guinea; en 30 fra Ca: 
nada; en 10 til 12 fra Marguerite eller Trinité; uden 
at vegne de Engelſte og Hollandſke Skibe, ſom ſnigede 
fig derind i Smug. Dens egen Skibsfart til de nord— 
lige Kolonier, til der Spanſke Faſtland, til Luvarts— 
Herne ſyſſelſatte en 130 Skuder af 20 til 70 Tonders 
Dragtighed, der vare bemandede med en 600 Euro— 
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— M seler af alle Retiouer, ng ett 1800 Slaver, 
der ved sg Bad: vare 5 til Seebeſenet. — 


22. Maaden, UNDRE Handelen blev dreven 


paa Martinigve. 


* ) 


ag Forſtningen lagde de Skippere, der ſogte Mar: 
tiniqbe, til de Steder, hvor Varerne hoſtedes. Denne 
Skik, der ſyntes naturligt, havde fine mange Vanſte— 
ligheder. De nordlige og nordoſtlige Vinde, der herffe 
paa en Deel af Kyfterne , holde fædvanlig Søen der i 
en voldſom Bevagelſe. De gode Reeder, ſkisnt de ere 
mange, ligge dog et temmelig betydeligt Stykke ſaavel 


fra hinanden, ſom fra de fleſte Plantager. De Pram⸗ 


me, der, vare beftemte til at gane derimellem, bleve 
ofte holdte i Uvirkſomhed af Storm, eller nødte til fun 
at tage det Halve af hvad de kunde føre, Diſſe Fortre⸗ 
deligheder ſinkede Skibenes Lodsning, og medtoge læn? 


gere Tid til deres Ladning. Denne Seendrægtighed 
voldte en betydelig Afgang blant Mandſtaberne og Forøs 


gelfe i Udgifterne baade for Sælger og Kisber. 
Handelen, der bør vegne Hurtigheden i fine Ope— 
rationer for en af fine ſtorſte Fordele, tabte i fin BirÉs 
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ſomhed ved en ny Uleilighed, nemlig den Nodvendighed, 


hvori Kiobmanden endog paa de fordelagtigſte Steder 


befandt fig at ſelge fine Ladninger i fmaa Partier. 


Derfom en driftig Mand fritog ham fra diffe Udhokrin⸗ 


ger, blev dette hans Foretagende Kolonifterne dyrt. 
En Kigbmands Fordeel maa rette fig efter Mængden af 


de Barer, han fælger., Jo mere han fælger, jo mere 
fan han eftergive af den Fordeel, ſom en anden, der 
fælger mindre, er nød til at gisre fig. 


En endnu betydeligere Ufeilighed vår, at der leg 
alt for ſtor en Mængde af viſſe Europaiſtke Handelsvare 


paa nogle Steder, medens de manglede paa andre. 
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Rederen ſelv var det umueligt at indrette fine Ladninger 
paa behsrig Maade. De flefte Diſtrikter leverede ikke 
alle Varer eller alle Sorter af den ſamme Vare. Denne 
Mangel nødte ham til at løbe ind paa flere Steder, 
eller at tage for meget eller for lider af de Produkter, 
der bare paffende for den Havn, ſom han fulde gaae 
tilbage til. ” | 
| Slibene felv fattes i ſtor Forlegenhed. Endeel af 
dem trængte fil at kiolhales. Den ſtorſte Deel af dem 
frævede i det mindſte nogen Iſtandſattelfe. Hielpen 
dertil manglede paa de Reeder, der vare fun lidet ſogte, 
hvor Haandvarkere ikke nedſatte ſig af Frygt for at de 
ikke ſtulde finde Arbeide noaf. Man maatte da gaae hen 
til viffe Havne for at blive falfatrede, og derfra kom— 
me tilbage fov ar indtage fin Ladning Der, hvor man 
havde ſolgt. Alle diſſe Farter medtoge i det mindſte en 
3 til 4 Maaneder. . 
Diſſe og en Mængde andre Uleiligheder opvakte det 
Onſke hos nogle Indbyggere og hos alle Skippere, at 
der, maatte blive indrettet et Oplagsſted, hvor de Artik— 
ler der omvexledes imellem Kolonien og Moderlandet 
fandtes ſamlede. Naturen ſyntes at have indrettet 
Fort-Royhal til denne Beſtemmelſe. Dens Havn var 
en af de bedſte paa Luvarts-OHerne og dens Sikkerhed 
faa almindelig bekiendt, at da den ſtod aaben for de 
Hollandſte Skibe, befalede Republiken dem, at de ſkulde 
forfoie ſig derhen i Junii, Julii, og Auguſt Maanez 
der, for at førte fig i Sikkerhed for Orkanerne, der 
ere fan hyppige og faa rafende i diffe Egne. Lamen: 
ting; orderne, der fun ligge en Miil derfra, vare de 
frugtbareſte og de rigeſte Kolonien: F.de talrige Flo⸗ 
der, ſom vandede dette frugtbare Land, kunde der 
gaae ladede Kanoner op til et viſt Stykke fra deres 
Mundinger. Beſtyttelſe af Fæfningé ; Værferne gav 
Sikkerhed for en fredelig Nydelſe af alle diffe Fordele. 
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Men me bem opdeiede et moradſigt uſundt Fordsmon. 
Desuden var denne Martiniqves Hoved-⸗Stad Sikker— 
heder Sted for Krigsflaaden, ſom da foragtede, ja 
endog undertrykkede Kofſardiflaaden. Da Fort: Royal 
derfor ikke kunde blive Samligningspunktet for Dan: 
dels⸗ Anliggender, toge de Veien til St. Pierre. 


Denne Bye, ſom, de Ildsvaader uagtet, der 
fire Gange havde lagt den i Aſte, endnu har en 1300 
Huſe, ligger paa den veſtlige Kyſt af Den i en Viig' 
eller. Fordybning, der er naſten ſirkelrund. En Dee 
af den ér bygt langs ad Søen paa felve Strandbredden; 
man kalder den Ankerpladſen; og der ere Skibene og 
Pakhuſene. Den anden Deel af Byen er bygget paa 
en lille Bakke af ringe Heide. Man falder den Fortet, 
fordi det er der, en lille Fæftning er anlagt, der 1668 
blev indretter til åt ſtille Borgernes Opſtand mod Mos 
nopoliets Thrannie; men ſom tiener for nærværende Tid 
til at beſkytte Reeden mod fremmede Fiender. Diſſe 
tvende Dele af Byen ere ſtilte fra hinanden ved en 
Bek, eller en Flod, der kan vades over. 


Ankerpladſen ligger med Ryggen op fil en Biunte, 
der er temmelig høi og ſtaaret lige. op og ned. Inde 
lukket, faa at fige, af denne Hoi, ſom betager den > 
Oſten-Vindene, der ere de ſtadigſte og. ſundeſte i diſſe 
Egne, udſat uden mindſte kislende Duft, for Solens 
Straaler, ſom blive kaſtede tilbage af Brinken, af 
Soen, og den ſorte Sand paa Strandbredderne, er 
dette Opholdsſted brendende hedt og altid ufunde, 
Deguden har det ingen Havn, og de Fartoier, ſom 
ikke kunne holde fig paa deres Kyſter om Vinteren, ere 
nødte fil af tage deres Tülflugt til Fort ;Ronals Men 
diſſe Uleiligheder blive oppeiede ſaavel af de Beqgvpem⸗— 
meligheder, St, Pierre Reede ſkaffer til Varenes Ind⸗ 
og Ud-⸗Losning, ſom af den Frihed, dens Havn giver 

FT DS ——7 























fil at gade ud med alle Vinde, alle Dage og enhver 
Time paa Dagen. 

; Denne Bye var den førfte, der blev bygget, be: 
folfet og kultiveret paa Øen, Dog er det iffe ſaame— 
get dens Ælde fom dens Beqvemmelighed, den har at 
taffe for den Fordeel, at den er bleven Forenings: 
VYunktet imellem Kolonien og Moderlandet. Gr. Pierre" 
modtog i Begyndelfen Barer fra diffe Egne, hvis Be⸗ 
boere, der laae ved ſtormfulde og beftandig uveifomme 
Kyſter, ikke befvemt kunde giore deres Kiob og Salg, 
uden at forlade deres Boepel. Diſſe Koloniſters Kom— 
misſionairer vare i Forſtningen kun Prammæend, ſom 
havde giort fig bekiendt ved deres idelige Skibsfart oms" 
kring ved Øen, og. lokkede af Gevinſten beſtemt fig til 
at tage fig en faſt Boepel. Redeligheden allene var 
Siælen i diffe Forbindelſer. De fleſte af diffe Kom— 
misſionairer forftode iffe at læfe. Ingen af dem holdte 
enten Bøger eller Fortegnelſer. J en Koffert. havde ” 
de en Pofe for enhver Beboer, ſom de handlede for. i 
Deri lagde de hvad de fif for det, de folgte; deraf toge 
de de Penge, der vare nødvendige til at kiobe for. 
Naar Poſen var tom, lagde Kommisſionairen intet til 
og faa var Regnſkabet giort. Denne Tillid, der maatte 
fynes en Fabel efter vore Sæder, vore fvigfulde op for⸗ 
dærvede Tider, var endnu Skik i Begyndelfen af det 
attende Aarhundrede, Der var ved Korfarterens Tid 
endnu Folk til, ſom havde drevet denne Handel, hvori 
Redeligheden ikke behovede anden Sikkerhed end Gavn⸗ 
ligheden ſelv. 

Iſtedetfor diſſe jævne Menneffer kom der efter— 
haanden mere oplyſte Folk fra Europa. Man havde 
feet nogle ſaadanne tage til Kolonien, da den var kom⸗ 
men ud af de udelukkende Kompagniers Vold. Deres 
Antal vorte til efterhaanden ſom Varerne formerede fig, 
og de bidroge ſelb meget til at udvide Ablingen ved de 
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— VASE. me — 
Forſkud, de — Beboerne, hois Arbeide bisindkil 2 
havde lagt i Dvale af Mangel pag Evne. Denne 

Udfærd giorde dem til «nødvendige Kommigfi ionairer for 

deres Skyldnere i Kolonien, ligefom de allerede vare det 

for deres Kommitenter i Moderlåndet. Endog Kolo— 

niſten, der ikke ſtyldte dem noget, kom faa at fige i Af; 
hængighed af dem, ved den Trang, de funne fomme t… > 

til deres Hielp. Derſom Hoſten blev forſinket, derſom 

der gif Fld i et Stykke Sukkerror, derſom en Mølle 

kom af Lave, derſom Bygninger faldt ned, derſom der å 
fom megen Dødelighed blant Kreaturene eller blant 3 
Slaverne, derſom Torke eller Regn ødelagde alt, hvor 
fulde de da faae Udveie til at holde Plantagen vedlige, 
medens diſſe Ødelæggelfer ftode paa, og raade Bod.  - 
paa det Tab, de foraarfagede? Midlerne dertil ere i ent 
Snees forffiellige Hænder.” Kun en eneſte afſlaae Hjel⸗ 

pen, Forvirringen bliver da, langt fra at bringes til 
rette, fun ſtorre. Diſſe SERRA ON nav? beftemte dem, 

der endnu ikke havde forlangt Kredit, til at betroe 
deres Tarv til Kommisſionairerne i Et. Pierre, for i i 
Tilfælde af Uheld at være ſikkre paa at fane Hielp. 

De faa rige Beboere, ſom ſyntes ved deres For⸗ 
mue af være ſikkre for ſaadan Tvang, bleve ligeſom 
tvungne til at henvende fig til dette Kontoir. Da 
Stibg: Kisbmændene fandt en Havn, hvori de, uden 
at gaae ud af deres Magafiner ellev endog deres Skibe, 
funde med Fordeel tilendebringe deres "Sager, forlode 
de Fort; Boyal, Trinitee, og alle andre Steder, hvor; 
Priſen paa Produkterne blev dem næften vilkaarlig far, 
og hvor Betalingen var uvis og langfom, Ved denne - 
Forandring funde Kolonifterne, der vare bundne til 
deres Værfer, ſom fordrede deres idelige Nærværelfe —9— 

og daglige Tilſyn, ikke længere følge med deres Varer. 
De bleve derfor mødte til at betroe dem til kyndige 
Mænd, fom, boeſatte i den eneſte Havn, der blev ſogt, 


























ſage fig i Stand til af gribe de gunſtigſte Leiligheder til 


at fælge og kisbe — en uſkatterlig Fordeel i et Land, 
hvor Handelen er idelige Ufverlinger underkaſtet. Gia: 
deloupe og Grenada fulgte Martiniqves Exempel. Den 
ſamme Trang beſtemte dem dertil, 

Krigen 1744 ſtandſede denne Velſtand i ſit Lob. 
Aarſagen var ikke, at Martiniqve forſomte ſig. Dens 


Flaade der var idelig ovet og vant til den Kiekheds 
Daad, ſom en Snig-Handels Haandhævelfe udfordrer, 
fandtes ganſke indrettet til at fegte. J mindre end 



















6. Maaneder udbredte 40 — i Gr. Pierre udruſtede — 
Fribyttere ſig over de Antilliſte Farvande. Deres Be— 


drifter fvarede til de gamle Flibuſtierers. Hver Dag 
faae man dem komme ind i Triumph med et umaadeligt 
Bytte, Men midt i diſſe Fordele fane Kolonien dog 
fin Skibsfart faavel paa Canada fom paa de Spanſtke 
Kyſter ganſke afbrudt, og dens egen Kyſtkart daglig 
foruroliget. For at holde fig ſtadesloſe for de Tab, de 
ſtode Fare for at lide, ſolgte de faa Skibe, der kom fra 


Frankerig, meget dyrt og kiebte til lav Priis. Pro— 


dukterne fadde derved meget ned. Jorderne bleve flet. 


dyrkede. Man forſomte Verkernes Vedligeholdelſe. 
Slaverne omkom af Mangel paa Føde. Alt forfmægs 
tede, alt ſtyrtede ſammen. Endelig bragte Freden tillige 
med Handels-Frihed ogſaa Haaber om af komme til fin 
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gamle Velſtand igien. Der tildrog fig adſtilligt, ſom 


ſtuffede de forſte Beftræbelfer, man giorde fig derfor. 


23. Martiniqve forfalder. Aarſagen dertil. 


Der vare endnu ikke tvende Aar forlobne efter at 
Fiendtlighederne havde opføre, førend Kolonien tabte | 


den Snig-Handel, den drev med de Spanſke Amerika-⸗ 


nere, Denne Forandring var iffe en Virkning af 


Kyft; Vogternes Aarvaagenhed. Da man altid! har 
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ike 56 af at trodſe den end ie * at forſbare 
ſig, foragter man gierne Folk, der faae kun ringe 
Betaling for at befkytte Rettigheder eller Forbud, der 
ofte ere uretfærdige. Det var Regiſter-Skibenes Ans ” 
fætrelfe iftedet for Floderne, der ſatte Snig: Handler⸗ 
nes Foretagender meget fnævre Grendſer. Efter den 
nye Plan var Antallet paa Skibene ubeſtemt, og Tiden 
til deres Ankomſt uvis, hvilket underfaftede Varernes 
Priis en Foranderlighed, ſom den forhen ikke havde 
kiendt noget til,» Fra den Tid opholde Smugleren, der 
fun havde indlade fig i fin Operation af Sikkerhed paa 
en beſtemt og ſtadig Fordeel, med at vedblive en Han; 
del, hvorved han iffe længere var ſikker paa Skades— 
osholbeiſe for det Tab, han üdſatte fig for. 

. Men Kolonien følte iffe faa meget til dette Tab, 
ſom til de Hindringer, der bleve lagte den i Veien af 
Moderlandet. En lidet oplyſt Beſtyrelſe indviklede den 
gienſidige og nodvendige Forbindelſe imellem Herne og 
Nord-Amerika i faa mange Formaliteter, at Martini: 
qve fendte 1755 fun 4 Skuder til Canada, Til Priis 
for gierrige og udulige Betiente tabte fig Direktio— 
nen for Kolonierne meget hurtis, fom i Foragt og blev ” 
tilfalg, 

-» Dog ——— Frankerigs Handel ikke til Martini⸗ 
qves Aftagelſe. Paa St, Pierres Reede fandt dem 
Kiobmand, der betalte den fine Ladninger godt og til 
bage fendte den hurtig fine — vigelig ladede — Sfibe, 
og den bekymrede fig iffe om, enten det var denne Kolog. 
nie eller de andre, der forbrugte og frembragte Varer; 
ne. Endog Negerne, ſom den bragte derhen, bleye 
ſolgte til em meget høi Priis, men kun faa af dem bleve 
der. Den ſtorſte Deel af dem gif til Grenade, Guade—⸗ 
loupe, ja endog til de neutrale Øer, der uagtet den 
uindffræntede Frihed, de havde, foretrak Slaverne 
af den lena Handel. for bem, fo Engellænderne tilg 
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bød dem paa Vilkaar, der tilſyne vare mere fordelage 
tige. Man var vid en temmelig lang Erfaring bleven 
overbeviiſt om, at de udføgte Negre, der koſtede meeft, 
berigede Jordene, medens Avlingerne forringedes under 





Negeres Hander, der vare kiobte for ringe Priis. 


Men diſſe Moderlandets Fordele vare Martiniqve uved⸗ 
kommende og naſten ffadelige, 
Den havde endnu iffe under Freden oprittet fine 
Tab, eller ſtoppet Hullerne af den Gield, fom en Rekke 
af Elendigheder havde nødet den til at paadrage ſig, da 
Den flørfte af alle — Krigen antændte fin Fakkel igien. 
Den var Franferig en Kiede af Ulykker, ſom ved Stød; 
paa Grød og Tab paa Tab bragte Martiniqve til at 
falde under Engellændernes Aag. Den blev tilbagegis 
vet i Inlii Maaned 1763, ſexten Maaneder efter at 
Den var bleven erobret; men man tilbagegav den plynd⸗ 
ret for alle de Bi: Kilder til Velſtand, der havde givet 
den faa megen Anſeelſe. For nogle Aar fiden havde. 
den uerſtattelig mifter fin Snig⸗Handel paa de Spanſte 
Kyſter. Canadas og Louiſianas Afſtagelſe betog den 
alt Daab om at aabne en Forbindelſe igien, der fun 
formedelft overganende Bildfårelfer havde ligget i Dvale. 
Til fine Havne kunde den ikke mere fee Produkterne an⸗ 
komme fra Grenade, St. Vincent, Dominiqve, der 
Bare blevne Engelffe Beſiddelſer. En ny Anordning af 
Moderlandet, ſom forbød den al Forbindelfe med 
Guadeloupe, tillod den iffe mere at haabe noget 
af den. | 
Indſtrænket til fig felv kunde Kolonien da fun 
giøre fig Regning paa fine Adlsbedrifter. Til Uheld 
fod fig 'ved den Tid, da dens Beboere funde begynde 
med at lægge fig med Nytte efter dem, et Slags Myrer 
fee i dens Skiod, ſom man ikke fiendte noget til i Ame— 
rika, førend de havde ødelagt Barbados i den Grad, 
at der blev raadſlaget ober, om det ikke var bedſt at 


- 
—E 
- 


F — 
— 


forlade en Kolonie, der forhen havde været faa blom⸗ 
ſtrende. Man veed ikke, om det var fra Faſtlandet 
eller fra denne Øe at Inſekten kom over tit Martinigde, 
Hvad der er viſt, dette er, at det foraarſagede nudſige⸗ 
lige Ødelæggelfer i alle de Sukker-Plantager, hvor 
den vifte fig. | Denne Plage, der, blev aft for ſpagt 
heftvedet, havde varet i 1106 Mar, da famtlige Koloni— 
ſter udfatte den 9 Martii 2775 en Belønning af hens 
ved en 140,000 Rigsdaler, for den, ſom kunde udfin⸗ 
de et Middel mod denne ødelæggende Plage. 


Denne vigtige Hemmelighed var allerede blevet - 
udfundet og far i Vark af en Offifer ved Navn Desvou⸗ 
ves paa Strakninger, der vare plagede ſtærkeſt af 
Myrer. Denne ypperlige Avlsbruger havde faaet riges 
lig Hoſt ved oftere at pløie, giødffe og fuge, ved af 
brænde den Halm, fom denne Indſekt flygtede til, ved 
at omplante Sukker⸗Rorene ved enhver Hoſt, og ſtille 
Dem ſaaledes, at Luften let kunde træffe igiennem dem. 
Dette Exempel er endelig bleven fulgt af vige Koloni; 
ſter; andre ville efterligne det efter deres Cone, og 
man fan giøre fig Haab om, at med Tiden vil fun 
Erindringen af dette ſtore Uheld blive tilbage. 


Denne Plage var pan det hoieſte, da Orkanen 
1766, den heftigfte afdem, der nogenſinde have hiem⸗ 
ſogt Martiniqve, ødelagde Levnetsmidlerne, fortærede 
Søften, oprykkede Træerne, omſtyrtede Bygningerne 
Odelæggelſen blev faa almindelig, at der neppe blev. 
nogle Beboere tilovers, ſom vare i Stand til at trøfte 
fan mange Ulykkelige, lindre fan mange Elendigheder. —J 
Den høie Priis, hvortil Kaffe'en nogen Tid i fors 
veien var ſtegen, hialp til at udholde alle diſſe Ulykker. 
Dette alt for meget formerede Produkt faldt i Ringeagt, y 
og de, der havde dyrket det, fif intet andet end Grems 
melfe over, at det havde beſtemt deres Jorder til en 














Plante, hvis Priis ikke mere forſſog til deres Under— 
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holdning. 3 ; 
For at topmaale Ulykken lod Moderlandet ſin 
Kolonie mangle de fornodne Dænder til at drive den. 
Fra 1764 til 1774 indførte Frankerigs Handel til 
Martiniqve fun 345 Slaver i almindeligt Aar. Ind—⸗ 
byggerne vare nødte til at befætte deres Vaerker med 
Udſtuddet af Engelffe Ladninger, ſom blev indføre i 
Smug. 
Et oplyſt Miniſterium, hvis aarvaagne Omſorg 
ſtulde have ſtrakt fig til alle Rigets Egne, burde have 
lindret et ſtort, et faa gruſomt plaget Etabliſſements 
Skiebne. Der blev ikke ſaaledes. ye Byrder traadde 










havt Ret til at vente fig. * 
I de Franffe Etabiſſementer i den nye Verden, 


i Kolonien iſtedet for ben Underftørtelfe, ſom den havde 


og viſt nok ogfaa i de andre Nationers, bleve ufrifa: 


herne meget fordærvede, fordi de vare ſikkre paa ikke 
at blive ſtraffede. Forforte af en blind Fordeel ankla— 
gede deres Herrer aldrig Forbryderne for Retten. For 
Af giave en Ende paa denne ſtore Uorden, andordnede 
den forte Lovbog, at Kolonien ſtulde betale hvad enhver 
Slave, der blen dømt til Døde, efter at han af ſin 
Eier var bleven anklaget for Oorigheden, havde koſtet. 

Strax bleve Kaſſer oprettede til dette gavnlige: 
Formaal, — Men det varede ikke længe, førend mar 
tog af dem til Udgifter, ſom vare denne Indretning 
uvedkommende. Martiniqbes blev endnu mere end de 
andres bebhrdet med- diffe Uretfærdigheder, da den 
177 fade fig beladt med, de Omkoſtninger, ſom Kolo— 
niens Agerdyrknings-⸗Kammer giorde, og med Lonning 
lil en Deputeret, ſom dens Raad holde til ingen 
Nytte i Moderlandet. 

Undertrykkelſen blev drevet endnu videre. De 
Ufgifcer, ſom Regieringen lod indfræve paa Martini: 


— 
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ave, vare fra ført af — ringe og betaltes i Barer. 
De bleve forvandlede til Penge, da diſſe almindelige 
Omſetnings-Hielpere hånde formeret fig paa Den. 
Dog var Paalægget taaleligt til 1763. Da blev det 
bragt til henved 167,000 Rigsdaler Tre Aar deref⸗ 
ter maatte man nedfætte det; men denne Formildelſe, 
ſom ved ulykkelige Omftændigheder var bleven aftvun⸗ 
get, endtes 1772. Skatten bleg 1778 paa ny fat 
ned til en Sum af henved 140,000 Rigsdaler, der 
udgiør omtrent en 210,000 Migédaler paa Øerne, De 
bleve betalte ved en Kopſfat pga Hvide og Sorte ; : ved 
en Afgift af 5 Procent af hvad der faaes i Huusleie; 
veden Ufgift af 1 Procent paa alle de Handelsvarer, 
ſom føres ind i Kolonien, og en lige Afgift af alle de 
Fødevarer, fom føres af den, Kaffe undtagen; ſom 
betaler 3 Procent. et 


24. Martiniaves fildigere Forfatning. 


"Den 1fte Januarii 1779 talte Martiniqbe 12 2,000 
Hvide af hver Alder og Kisn; 3000 frie Sorte og 
Mulatter, og over 80000 Slaver, endſtiont dens 
Mandtaller kun ſtege til 72000. 

Af Kreature havde den 8200 Muleſler og Heſte; 
9700 Stykker Hornqvæg ; 13100 af Gviin, Faar og 
Giedder. 

Af Sutker/Ablinger havde den 257, ſom indtoge 
10397 Qvarterer Land. Den dyrfede 16,602,870 
Kaffeplanter; 1,430,020 Cacaoplanter ; 1,648,550 
Bomuldsplanter. 

1775 ladede Franſtke Skippere paa Martiniqoe 
1238 Siu⸗ med i 
2441438 Sentner 58 Pund udleret 

og vraat Sutler, ſom i 
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ringens Underſtsttettelſe for at yde Indbyggerne det 
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Moderiandet blev — — SR 
i foren  , * 2,078,000 bl. 
96,8 889 Sentner 28 * — dn. å 










—— ſom sr Dj 
Hi 147 — 8 — Indigo 203, 200 — 
8,655 — 63 — Cacao" 126, 200 — 
"11,012 — ⸗ — Bomuld — — 
919 Huder, ſom i Moderlan; 


det blev ſolgt for en —— 
229 Sentner 10 Pund Kabel⸗ — i 
RER ET 1 MEDA REE tg 6,100 — 


1966 — 35 — Lasſiaror 11,050 — 
125 — — — Ved md 


det var i alt 72 950,000. Rolr. 

Men denne hele Sum tilhørte ikke Kolonien. 
Deraf maatte beregnes lidet mere end en Fierdedeel for 

Gt. Lucie, og Guadeloupe, fom der havde nedlagt en 

Deel af deres J—— 


25. — Martinique vente at fee fin Forfatning. i 


, w 
* 





Enhver, der enten af Folelſe eller ligt tage fig y 
af fit Fædrenelands Anliggender, maatte ønffe at ſee 
Produkterne formerede paa — —— Rigtig nok 
veed man, at det midterſte af denne Øe er fuld af gyfelige 
Klipper, ſom ikke ere ſtikkede til Sukker- Kaffe: eller 
Bomulds-Avlingen; at den alt for ſtore Fugtighed vilde + 
være diſſe Produkter fFadelig ; og at derfom de lykkedes 
Deri, vilde Omkoſtningerne paa at føre dem over Bierge 
og Afgrunde tilintetgisre Nøtten af den lykkeligſte Hoſt. 
Men i denne floreS træfning kunde man indrette ppper⸗ 
lige Græsgange, og Jordbunden venter fun paa Regie⸗ 
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Slags gienynglende Frugtbarhed hos Kreaturerne, der 
ér faa nødvendig baade. til Avling og Føde. Den har 
andre Diſtrikter af utaknemlig Beffaffenbed. Steile 
Strakninger, ſom ved Strømme og. Regn ere blevne 
nedtrukne; moradsagtige Strækninger, ſom det er van⸗ 


* 


ſkeligt, maaſkee umueligt at udtorre; ſteenagtige Strak⸗ 
ninger, ſom undſlage fig for al Bearbeidning. Imid⸗ 
lertid ere alle Jagttagere, ſom kiende Kolonien bedſt, 
enige i at fige, at diſſe Avlsbedrifter kunne forøges, og 
at denne Forøgelfe kunne drives til næften en Trediedeel. 
Man vilde endog uden nye Oprydninger tilveiebringe 
denne Forbedring ved en bedre og mere vedholdende 
Dyrkningsmaade. Men for at opnaae denne Henſigt, 
udfordredes der flere Slaver. Der er meget, at Ind: 
byggerne have indtil vore Dage kunnet vedligeholde 
deres Varker i den Stand, hvori de havde faaet dem 
af deres Forfedre. Bi troe ikke at det ſtaaer i deres 
Magt at drive det til høiere. "arr | 


I 


Paa Martiniqve kunne Gods Eierne deles i fire 
Klaſſer. Den. førfte eier 100 fore Sutter ; Værker, 
der drives af 12000 Sorte; den anden 1 
ves af 9000 Corte; dentredie 36, der drives af 2000 
Sorte; den fierde, der giver fig af med ar dyrke Kaffe, 
Bomuld, Cacao, Maniok, fan fætte en 20000 Sorte 
"i Arbeide. Hvad Slaver Kolonien har flere af begge 
Kion, bruges til Huustieneſten, til Fiſteriet, til Skibs⸗ 
farten, ere Børn eller affældige. ; 


Den førfte Klaſſe beftaner ene og allene af rige 
Folk. Deres Avling er drevet ſaavidt, ſom den fan 
drives, og deres Formue vil uden Møie holde den i 
den blomſtrende Stand, Hvortil de have bragt den. 
Endog de Bekoſtninger, de ere nødte til af gigre paa 
Fortplantningen, ere ikke faa betydelige, fom den min; 


dre vige Koloniſtos, efterdi de Glaver, der fødes pan 
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deres Plantager, maae træde iſtedetfor dem, der for— 
komme ved Tid og Slid. 

Den anden Klaſſe, ſom man kan kalde de velhavende 
Folks, har fun Halvparten af de Arbeidsfolk, ſom den 
behobede, for at naae de vige Godseieres Formue. Havde 
de endog Midler til at kiobe de Slaver, ſom mangle dem, 
vilde de dog afholdes derfra af en førgelig Erfaring. 
Intet er faa ilde. betenkt, ſom at anbringe et ſtort 
Antal Negere paa een Gang baa en Plantage. De Syg; 
Domme, ſom Forandring af Klima og Naring foraarfas 
ger diſſe Ulykkelige; den Umage, der ev med at danite 
dem til er Arbeide, hvortil de hverfen ere vante eller 
have Lyſt, kunne ikke andet end afſtrekke en Koloniſt 
formedelſt den trættende og mangehaande Omhyggelig— 
hed, der udfordres til at dyrke Jorden. Den virkſomſte 
Godseier er den, der fan forøge fir Bærk med en Siet— 
tedeel Slaver aarlig, Saaledes funde den anden Klaſſe 
tillegge fig en 1500 Slaver om Aaret, derfom der vene 
Produkt af deres Avling tillod den det; men den maa 
ikke giøre fig Regning pda Kredit. Moderlandets 
Kisbmand ſynes ikke af være til Sinds at give den 
nogen, og de, der havde giort deres Kapitaler frugt⸗ 
bringende i Kolonien, have aldrig faafnart feet dem 
ubrugte eler i Bove, førend de have) anbragt dem i 
Europa eller paa St. Domingo, | 

Den tredie Klaſſe, fom er næften trængende, fan 
ikke komme ud af denne fin Forfatning ved noget Mid: 
del, der er hentet fra den naturlige Orden i Handelen, 
Det ev meget at den fan beſtaae ved fig ſelv. Det er 
fun Regieringens velgiorende Haand, der kan give den 
et for Staten nyttigt Liv, ved at laane den de Penge 
rentefri, der ere den nodvendige til at ſatte deres Plan⸗? 
fager i behørig Stand. Anſkaffelſen af nye Sorte tan 
uden Uleilighed afvige fra de Forhold, ſom vi have faft; 
fat for den anden Klaffe, fordi jo færre Slaver en Ko: 
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loniſt har at paſſe paa, jo Merẽ fot han ſoſelſette f na 
— dem, han lægger ſig til. 

De fierde Klaſſe, der fægyer ſig ofrer at dyrke 
hvad der er mindre vigtigt end Sukkerverkerne behs⸗ 
ver iffe faa ftærk Underſtöttelſe for at fomme til den 
velhavende Forfatning igjen, ſom Krigen, Orkanerne 
og andre Uheld have fat. den nd af. For diffe tvende 
ſidſte Klaſſer vilde det være cuſtretkelt igt, at de Hvert 
Aar Tagde fig en 1500 Slaver til, for at bringe det til 
Den Velſtands Grad, ſom Naturen tilſteder denne Vind⸗ | 
ſtibeligheds Green. 

Saaledes kunde Martiniqve haabe at oplive ſi ſine 








ſtrantende Avlsbedrifter igien ſaavidt de kunne bringes, — 


derſom den, "foruden at erftatte de afgaaende, fif aarlig 
en "Borøgel(e af en 2 til 3000 Negere. Men den er 
ikke i Stand til at betale diſſe Rekruter, og Aarſagerne 
fil dens Uformuenhed ere bekiendte. Man veed, at 
den fylder Moderlandet i Handels:Gield næften en 
210000 Rigsdaler. En Rakke af Uheld har nødt den 
til at laane henved en 840,000 Rigsdaler af Kisbmæne 
dene, fom ere boeſatte i Byen Se. Pierre, Den Gield, 
den har paadraget fi fig i Anledning af Familie: Z Delinger, 
den, ſom den har giort for at erhverve fig en Mængde 
Plantager, har fat den ud af Stand til at kunne be: 
tale, - Denne fortvivlede Forfatning tilfteder den ikke 
at opnaae, i der mindſte iffe i lang Tid, al den Bel: 
ng , hvortil Veien ellers ſtod den aaben. 


Kan Matti iniqve blive cobtet? 


Desuden er den udſat for åt blive indtaget, men 
MR: hundrede Sreder paa Kyſterne tilbyde ert 
Fiende bekvemme Leiligheder til åt giøre Landgang, vil 
han dog ikke giore den der. Den vilde ikke blive ham 
til nogen Nytte formedelft den Umuelighed, der er t 
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der ligger paa Siden af en bred Bugt, hvoriem 
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tvert igiennem et yderſt revlet Land at føre fit Artillerie 
og ſine Krigs-Fornodenheder til Fort⸗Royal, ſom 
udgior hele Koloniens Forſpar. Det er mod denne 
Egn allene han vil ſtyre fin Fart. 

Foraͤn dette Hoved; Sted er en berømt Havn ' 











iffe løber ind uden ved at giøre Slag ſom maae 
afgiore ethvert Skibs Skiebne, der er nodt til 
ar undgaae Trefning. Derſom det har det Uheld at 
mifte fin Takelage eller at ſeile flet ved Vinden aft friſte 
noget Uheld af Forandringerne af Vinkaſtene, Strøm: 
mene, ellev Koblingen * vil det falde i Hænderne pad 
É — / 
en Beleirer, ſom forſtaar at lavere heldigere, — Faſt⸗ 
ningen ſelv fan blive et uvirkſomt og haanligt Bidne til 
en Eſtadres Nederlag, ligeſom den hundrede Gange har 
været det til at Koffardie-Skibe er blevne tagne, 
Det Indre af Havnen er blevet meget forverret, 
fiden man * at fætte Dæmning mod Engellænderne i- 
ſidſte Krig, har ladet Skroggene af endeel Skibe ned: 
fænfe veri. Diſſe Sfibe har man optaget, men der er 
megen Bekoſtning tilbage af giøre, for at fee de Sand: 
Banker forfvinde, fom havde ſamlet fig om dem, og; 
for at bringe Tingene tilbage i ben Stand," hvori der 
vare. Dette Urbeide taaler hverfen Opſäattelſe eller 
Forfinfelfe, fordi Havnen — ſtiont af en maadelig 
dummelighed — er den eneſte, hvori Skibe af alle Stor⸗ 
velfer kunne overvintre, den eneſte, hvori de finde Maſter, 
Seil, Tougverk, og hvor det er dem overmaade let åt 
forffaffe fig ypperlige Band, fom mere end en Miil ders 
fra løber dertil giennem en meget vel anlagt Kanal, 
J dens Naboelag ev det at en Beleirer altid vil 
giøre fin Landgang, uden at der er mueligt at hindre. 
»Kobling, ſom findes paa de Steder, hvor fo Stromme, 


eller ogſaa Vinden og Strømmen have modfatte Direc⸗ 
tioner. vd ; 
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* derfra, hvad Forſigtighed man — bruger. J 

Den Landkrig, man kunde modfætte ham, vilde iffe ; 

vare længe, og man, vilde ſuart. blive nødt. tilat begrave Bat 

fig i Faſiningsverker. DUE — 
Forhen vare diſſe indſkrenkede til Fort⸗ Royals, 

F Vankundigheden havde lader uhyre Bekoſtninger ed 

nedgrave under en Rekke Bierge. De dueligfte Junge 

nieurer have med al deres Konſt ikke kunnet ffaffe dife 

Varker, der ere byggede paa Slump af Udueligheden 

felo uden mindſte fammenfængende Plan, nogen rigtig 

Styrke til Modverge. Man har maattet lade det 

blive ved af lægge en bedekt Bei, en Vold og nogle , 

Stryge-Linier til de Dele af Feſtningen, hvor de kunne 

anbringes, Imidlertid har det vigtigfte Arbeide været, 

i Klippen, ſom lemper fig gode til aft hvad man vil 

giore af den, at udhule luftige og ſunde Avælvinger, 

der ere godt (Filfede til at færte Krigs: og Mund; For: . 

raad, Soldater, Syge, og dem af Indbyggerne i 

Sikkerhed, ſom Hengivenhed til Fadrenelandet kunde 

give Mod til at forſvare Kolonien. Man har meent, 

at Menneffer, ſom efter at de havde trodſet Farerne 

paa en Vold fandt fi kker Hvile i diffeAvælvinger, vilde 

der. forglemme deres Befværligheder, og ſtille fig med 

ny Kraft mod Fiendens Angreb. Dette Indfald er 

lykkeligt og klogt. Det kommer om ikke fra en patrios na 

tiff Beſtyrelſe, faa dog i det mindfte fra en ellev anden ”” 

— af Menneſtelighedens Fakkel oplyſt — Miniſter. 
Men den Kiekhed, dette maatte indgyde, var ikke 

tilſtrætkelig til at beholde en Fæftning, der er beherſtet 

fra alle Kanter. Man har derfor troet, at man maatte 

udſoge ſig et mere fordelagtigt beliggende Sted, og 

man har fundet det i Bierget Garnier, der er 35 til | 

40 Fod hoiere end de hoieſte Spidfer af Patate, Tars ——— 

tanfon og Cartouche, ſom alle flage ned paa Borte i: 

Royal. 
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Paa dette hoie Sted er der blever bygget et af 4 
Baftioner beftaaende Kaſtel. De paa Forſiden, den 
bedæffede Vei, Vand: Kummerne, Krud⸗Magaſinerne 
— alle diffe Forſpars-Anſtalter ere færdige. ”Derter 
fun tilbage at bygge Kafernerne og nogle andre civile 
Bygninger, "Kolonien vilde da — naar endog Redou— 
terne og Batterierne, ſom ere anlagte for at node Fien⸗ 
den til at gtøre fin Landgang fængere Dorte end ved | 
Cafe Bugten, hvor han ved ſidſte Angreb er gaaet i» 
Land — kunde giøre en Modftand af omtrent 3 Maa— 
heder. "En 1500 Mand ville forſpare Garnier en 
36:36 Dage mod en Armee af en 15000 Mand; og 
1200 Mand vilde holde fig en 20 til 25 Dage i Fort: | 
Royhal, ſom ikke fan blive beleirer, førend Garnier er 
bleven indtaget. Man ſeer her hvad der kan ventes af 
en Bekoſtning af henved en 2, 100000 Rigsdaler. | 

En faa betydelig Udgift ev forekommet dem ilde 
anbragt, der mene, ar det tilkommer Soemagten allene 
at beſtytte Kolonierne, J den Uformuenhed, fige de, 
man var, at funne paa ſamme Sid opføre Faſtnings— 
værker og bygge Skibe, maatte man foretræfte Mid— 
lerne af førfte Nødvendighed for dem af anden Rang. 
Derſom det overalt ligger i den Franſte Hidſighed fnas 
tere af angribe end at forfvare fig, faa tilkommer det 
den, at nedbryde Fæftninger og ikke bygge dem: eller 
rettere, paſſer der fig ikke med den at opføre andre end 
diffe vingede, diffe bevægelige Bolde, der paaføre andre, 
Krigen, iftedet for at bie paa den, Enhver Magt, fom 
attraaer Handel og Kolonier, maa have Skibe, ſom 
nale Menneffer og Rigdomme, " forøge Folkemengden 
og Omlobet, medens Baſtioner og Soldater fun tiene 
fil at fortære Kræfter og Levnetsmidler. Hvad Hoffet 
i Verſailles fan love fig af den Udgift, det har giort 
paa iMartiniqve, det er, at derſom denne De bliver 
angrebet af den enefte Fiende, der er ar frygte, vil 
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man! have Tid til at komme den til Hieſp. Det Ens 


gelffe Genie gaaer langſomt i Beleiringer. Der gaaer 


altid regelmesſigt frem. Intet afdrager derfra af 


fuldføre de Verker, hvorpaa de Beleirendes Sikkerhed 
beroer. Soldatens Liv er der mere e dyrebart end Tiden. 
daaſtee er denne Forholds-Regel, ſaa fornuftig den er 


i fig ſelv, ikke rigtig anbragt i Amerikas drabende 
Klima; men det er en Nations Forholds-Regeh, 
hvilfen Soldaten er en Mand i Statens Tienefte, 
ikke en Leiefvend i Fyrſtens Gold. Men hvoorledes sg 
Martiitigved' Stiebn⸗ vil blive i Fremtiden, er det 
Tid, man larer af kiende — nærværende 
Forfatning. 


i 


SÆRT Franfke indtage Guadeloupe. Elen⸗ 


digheder, ſom de doie der. 


Denne De, hvis Skikkelſe er meget ——— 


fan være 80 Mile i Omkreds. Den er deelt i tvende . 
Stykker af en liden Arm af Søen, ſom iffe ev mere 


end 2 Mile lang og en 15 til 40 gavne bred. Denne 


Kanal, der ev bekiendt under Ravn: af ben ſalte Flod, | 


ev feildar, men fun for Baade. 

Den Deel af Øen, hvorefter hele Kolonien kaldes, 
ev midtpaa ganffe beſadt med gyſelige Klipper, hvor— 
paa der herſker en idelig Kulde, der kun lader Bregner 


og nogle unyttige mosbegroede Buffverter grog derpaa. 


Paa Toppen af diffe Klipper reifer fig et Bierg, der 
kaldes Svobleren, faa høit i Luftens Middel-Region, at 
det tabes af Sigte. Giennem nogle Aabninger uddun— 
ſter der en tyk og fort Røg, der er blandet med Gniſter, 
ſom ere ſynlige om Natten. Fra alle diſſe Hoie lobe 


utallige Kilder, der bringe Frugtbarheden paa de Sle tu 


ter, ſom de vande, og temperere Klimaets brændende 
duft ved ert kisligt Vand, der er faa bevømt, at de Gas 


IL Deel. (32) 






































ſom fortrinlig kaldes Guadeloupe. Den Deel deraf," 
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noner, der kordum gif imellem Luvarts Herne, habde 
Befaling til at fornye deres Forraad med dette rene og 
ſunde Band. — Saaledes ev den Deel af Øen beffaffen, 







ſom man almindelig falder Grand Terre (det ſtore Land) 
er iffe bleven faa rigelig begavet af Naturen. " Dens 

Jordbund er hverken faa frugtbar, eller dens Klima faa 
wd og behageligt, Rigtig nok er den mindre revlet og 
mere jæon; men den mangler Kilder og Floder. Bands 








Jedninger, ſom iffe vilde føre fore Bekoſtninger med. 


fig, ville viſt nok med Tiden bringe den til at nyde 
denne — tillige med den anden Deel af Kolonien. 
Ingen Europaiſt Nation havde beſat denne He, 
DA 550 Franſtmand, anforte af tvende Udelsmænd ved | 
Navn Loline og Duplesfis, ankom dertil fra Dieppe den 
28 Junii 1635. Deres Forberedelſer dertil havde 
Klogſtaben ikke beſtyret. Deres Levnetsmidler havde 


veret faa flet valgte, at de vare blevne fordærvede paa 


Sberfarien, og man havde indflibet faa lidet af dem, 
at der efter to Maaneders Forløb var intet mere tilbage 
deraf. Moderlandet fendte dem inter; St. Chriſtoph 
negtede dem, enten formedelſt egen Trang, eller af 
Mangel paa god Villie; og der førfte Jirbeide, man i" 
Lander havde foretaget fig med Ablinger, * endnu 
ikke give noget af ſig. Der var ingen anden Udvei til⸗ 
bage for Kolonien end at ſoge til de Vilde; men hvad 


et Folk, der dyrkede lidet og aldrig havde indrettet fig 


Magaſiner, havde tilovers, kunde ikke være betydeligt. 
Man vilde ikke lade fig noie med hvad de ſels bragte 
frivillig, man tog den Beſlutning af plyndre dem, og 
Fiendtlighederne begyndte den 6te Jan, 1636. 
Caraiberne, der iffe anfaae fig i Grand til at 
gibre aabenbar Modſtand mod en Fiende, der havde fag 
ſtort et Fortrin formedelft ſine Vaabens Overlegenhed, 
odelagde deres Levnetsmidler og deres Boliger og flygtede 
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til det ſaakeldee ſtore Land eller til —— Der al 


fra var det at de meeſt raſende iblant dem gif tilbage paa 
Sen, hvorfra man havde forjaget dem og ſtiulte fig i 
Tyknet af Sfovene. Om Dagen giennemborede de med 
deres forgiftede Vile, ellev knuſede med deres Køle: Slag 
alle de Franſtmend, der adſpredde fig enten for af jage 
eller fifte. Om Matten brændte de Hytterne, og øder 
lagde Plantagerne for dem, der faa hrerfærdigen havde 
plyndret dem. i 

| En gyſelig Hunger : Nød blev —— af dette, 
Slags Krig. Koloniſterne bleve bragte til at æde 
Græs, ſpiſe deres egne Udtommelſer, at opgrave de 
døde Kroppe for at nære, fig med dem. Endeel, der 
havde været Slaver i Algier, forbandede den Haand, 
der havde brudt deres Lenker, alle forbandede den Dag, 
De vare fodde. Saaledes maatte de undgielde deres 
forbryderſte Erobring, indtil Auberts Adminiſtration 
havde tilveiebragt Fred med de Vilde mod Enden af 
1640. Naar man toaernker paa det Uvetfærdige i de 
gruelige Fiendtligheder, fom Europæerne have begaaet i 
hele Amerika, friſtes man til at glæde fig over deres 
Ulykker ”og alle de Plager, der fulgte diſſe gruſomme 
Undertrykkere i Helene. Menneſteheden bryder da alle 
de Blodets og Federnelandets Baand, ſom knytte os 
til vor Halvkugles Beboere, omverler Forbindelſerne, 
gaaer over paa hiin Side Havet, for der med de vilde 
Indianere at knytte det Slægtfab, der forener: alle 


Menneſter, nemlig Ulykkes og Medlidenheds Slægtſkab. 


28, Guadeloupe fommer Lidt efter lide ud af fin 
Elendighed, men bliver iffe nogen blom—⸗ 


ſtrende Kolonie førend efterat den er bleven 


erobret af Engelland. 


Imidlertid opmuntrede Erindringen af de uidkker, 


man havde doiet paa en erobret Øe, ſardeles meget til 





Fr 


(f 





















































vede. De fan Beboere, der vare undkomne fra de gy— 
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at dyrke det, der var af førTe Nødvendighed, ſom ſiden 
efter førte til at dyrke hvad Moderlandets Luxus træ? 






felige Elendigheder, de havde fortient, bleve fnart for: 
øgede med nogle Koloniſter fra St. Chriſtoph, der vare 

misforndiede med deres Forfatning; med Europaere, 
der vare gridſte paa Forandringer; med Matroſer, der 
vare bledne kiede af Skibsfarten; endog med Skippere, 

ſom Klogſkab bragte til at betroe en overhaands frugt; 
bar Yord de Rigdomme, der vare blevne frelge fra Has 
vets Luner, Men Guadeloupes Velſtand blev ſtandſet 
ellev fat tildage ved Hindringer, der reiſte fig af dens 



























"Beliggenhed: 


Den lette Sag det var Soersverne fra Naboe— 
Øerne at bortſnappe den fine Kreature, fine Slaver, ja 
endog hvad den hoſtede, bragte den mere end een Gang 
i yderſte Ned. Indvortes Uroligheder,” der havde 


"deres Grund i ſtinſyg Myndighed, bragte ofte Avlsbru⸗ 


gerne i Haaret paa hinanden. De Eventyrere, der 
droge fil Luvarts Øerne, lode haant om er Land, der var 
mere friffer til Avlsbrug end til Fribytteri, og lode fig. 
drage til Martiniqve af dens Reeders Mengde og Be. 
kvemmelighed. Diſſe uforfærdede Fribytteres Beſtyt⸗ 
telſe bragte alle de Kiøbinænd til denne Øe, ſom finig? 
vrede fig med, af de der for ringe Priis funde kiobe hvad 
der plyndredes fra Fieuden, og alle de Jlvlsbrugere, 
ſom troede, ar de der kunde uden Bekymring vvergive 
fig til deres fredelige Soſſer. Denne hurtige Folfetors 
merelfe maatte indføre Untillerneg civile og militaire 
Regieringsform paa Martinique. "Fra den. Tid af tog 
Moderlandets Minifterium fig alvorligere af denne Øe, . 
end af de andre Kolonier, fom det iffe havde faa meget 
tinder dets Beftyrelfe, og da der fun horte tale om Mar: 
finigve, anvendte det fine fleſte Opmuntringer paa den. 


[LAK — So * NOGEN 
Dette Fortrin giorde at hele Folke⸗ 
mængde vår 1%00 fun 3825 Hvide; 325 Bilde, frie”, 
Negere 09 Mulatter; 6725 Slaver, baoral et ſtort 
Antal var Caraiber. Dens Aolsbedrifter bare ind⸗ 
ffrænfede til 60 ſmaa Sutferværter; 66. Sudigo: Vær! i 
fers lidt Cacan og eu Mængde. Bomuld. Den eiede 
1620 Stykker Ufa Ovæg dg 3699Stt DS ev Horn⸗ 
Avg. Det par Frugten af 60 Aars Arbei 
"Kolonien giorde ikke nogen — MAE GA — 

— efter Fredflutningen til BG ESDt iedee 

9643 Hvide og 41140 Slaver, og O Jong og. Levnetss 
midler 1 Forhold til denne Folfemængde, då den i April 
Maaned 1759. blev erobret af Stor⸗ Britianniené i 
Vaaben. G 
| Frankerig førgede over dette 706, men Kolonien 
havde Grundetil ar trøfte fig ved fit Uheld. Under en 
tre Maaneders Beleiring havde den feet fine au trade 
ødelagte; fine Bygninger, der brugtes til dens Fabri— 
Fer, brendte; en Deel af fine Slaver bortforte. 
ſom Fienden var bleven nodt til at træ æffe fig tilbage —— 
efter alle diſſe Ødelæggelfer, var Øen blever uden 
Hielpekilder. Skilt ved Underſtsttelſe fra Moderlandet, 
ſom ikke havde Kræfter til ar komme til Hielp, og da 
den af Mangel paa Barer til af give igien iffe unde - 
vente fig noget af Hollenderne, ſom Nentraliteten 
bragte paa dens Reeder, ſtulde den ikke havt noget at 
leve af, førend dens s Aol ing kunde give noget af fig 
igien. 
Erobrerne Bit rede Den fra denne Befyinringe 
Vigtig nok ere Ciigeftænderne iffe Kisbmænd i deres 
Kolonier. Godseierne, ſom for ſtorſte Delen boe 1 Eur 
ropa, ſende deres Fuldmægtiger hvad der ev dem nød: 
vendigt, og faae ved deres Skibes Tilbagekomſt alt 
Hvad der er heftet paa deres Godſer. En Kommisſio⸗ 
nair, der ev boeſat ten af Stor: Drittanni iens — 
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bliver det overdraget at forſyne Plantagen og Modtage 
dens Produkter. Denne Maade funde iffe anvendes 
paa Guadeloupe, Seiervinderen maatte i denne Hen— 

feende følge hvad der var brugeligt hos de Overvundne. 
Indtagne af Fordomme om de Fordele, ſom Frankerig 
giorde fig af fin Handel med Kolonierne, ſtyndte Engel: 
lænderne fig med ar udrede, ligeſom det, Skibe til den | 
erobrede Øe, og de formerede ſaaledes deres Erpeditios 

ner, at Konkurrenſen, der langt overſteeg Forbruget, 
nedſatte alle Europas Handelsvarer til en meget lad 

Priis. Koloniſten fif bem næften for intet, og fom en 

Bølge af denne Overflødighed erholdte han ogſaa ang 

Udfærtelfe med Betalingen. 

Med denne Kredit af Nødvendighed forenede ſig 
ſnart em anden af Spekulation, ſom fatte Kolonien i 
Stand til at opfylde ſine Forpligtelfer, Den ne ! 
Nation bragte 18721 Glaver dertil i Haab om, at. 
Den engang ffulde drage flove Fordele af deres ebber | 
men dens ſtolte Forventning blev meget bedraget, og 
Kolonien blev, med hvad der flod under den, givet fi fn i 
gamle Cier tilbage i Julii Maaned 1763, Kg 













29. Det Franffe 5 diniſteriums J 
Regieringsformen paa Guadeloupe. 


Den blomſtrende Forfatning, hvortil Guadeloupe 
var bleven hævet ved Engellænderne, flog hele Verden, 
Da de ved Freden gave den tilbage: Man fattede den 
Ugtelfe for den, ſom Rigdom nuomſtunder opvætfer. 
Moderlandet betragtede den med et Slags Xrbedighed. 
Indtil denne Tid havde denne Øe faaet under Martini | 
qve ligeſom alle de Franſte Luvartg;Øer. Man ber. 
friede den fra diffe Baand, ſom den fandt haanlige, 
bed at give den en uafhængende Beftyrelfe. Denne. 
Indretning varede til 1768, Ved denne Tid blev den 
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igien fat under det. gamle Uags Man aftog den det 
1772, for 6 Maaneder derefter at paalægge den det igten. 
1775 tilftød man den paa ny at fane egne Forſtandere, 
og man maa haabe, at efter fan mange Forandringer 
vil Hoffet i Verſailles blive ved denne Indretning , der 
er den enefie, der paffer fig med en oplyſt Politiks Grund; 
ſatninger. Derſom Minifteriet nogenſinde afveeg fra 
denne heldige Plan, vil det endun ſee Gouverneurerne og 
Intendenterne bortsdſle deres Omſorg og deres Kierlig⸗ 
hed pad den Moderlandets He, der ſtod umiddelbar uns 
der deres Tilfyn, medens Bi-Hen vilde blive overladt 
fil Subalterne uden Magt og uden Betydenhed, og 
følgelig uden Cone og uden Lyſt til at funne udføre no⸗ 
get godt. å SAN NARRER MO 
De Krigsfolk, ſom have ſtemmet for begge Kolo— 
niernes Gienforening under eng Forſtandere, grunde fig. 
paa den Kordeel, der vilde være ved at kunne forene. 
begge Øernes Krafter til deres fælles Forſpar. Men 
Have de ogſaa betenkt, ar imellem Martinige og Gua⸗ 
deloupe ligger i lige Afſtand det Engelſte Erablifement 
Dominique, fam man iffe fan undgaae og ſom har / 
lige Opſigt med den dobbelte Kanal, der ſtiller den frø. 
de Franffe Beſiddelſer. Derſom diſſe da ere foaaere 
i Søemagt, ev Foreningen uiværffættelig, fordi den 
gienfidige Undfætning ufeilbarlig vilde blive spfnappet 5 
derſom de ere de ſtorkeſte, ev Foreningen uden Nytte, 
efterdi der er inter Angreb ar befrygte. J begge Tilfæls 
de er den Plan, ſom man vil indføre, kun et Hierne⸗ 
(binds er skarer —— 
angt anderledes vilde det vere, derſom det var 
Angrebs-Planer, der handledes om at udføre, J diſſe 
Omſtændigheder kunde Foreningen af de Forſvars⸗Mid—⸗ 
ler, ſom hver Øe havde for ſig, blive nyttig, ja 
"endog nødvendig, Da funde man overdrage Krigs: 
" Kommandoen til den ene af Gouverneurerne, hvis Sw i 
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perioritet maatte ophøre akt at Foretagendet var 
udførn 





. Men er det raadeligt at "fåde ——— af den 
ene Kolonies Territorial-Predukter i den anden være. 
frie? Indtil Guadeldupes Erobring af. Cnaellønbderne | 
havde dens direkte Forbindelfer med Frankerigs Hovne 
været indffrænfer til 6 til 7 Skibe aarlig. Dens Pro— 
dufter toge efter meer eller mindre overlagre G runde 
for ſtorſte Delen Veien til Marin: igwe, da man ved 
Tilbagegivelſes-Tiden frilte Ydminifrarionen paa Sherhe Å 
ad, men ogſag deres Handel fra hinanden. Deres 
Forbindelſer ere ſiden efter blevne aabnede igien dg ere N 
endnu tilladte. i 
Denne Yndretning finder. Dadlere i Frankerig. fj 
Kolonierne man, ſige de med Bitterhed, opfylde deres 
Beſtemmelſe, ſom er at forbruge mange af Moderlandets 
Handelsvarer, og tilbageſende det en ſtor Overfisbighed 
af Produkter. Men nu vil Guadelonpe med be ſtorſte 
Midler til at opfylde denne dobbelte Forpligtelſe hver⸗ 
fon gisſsre det ene eller det ander, faa længe d det fab være 
den tilladt ar føre de Barer, ben avler, til Martinigoe 
Denne Forbindelſe vil altid blive Aarſag eller give Leiligs 
hed til overmande megen Uffærning paa fremmede Han: 
delsſteder, iſer paa Dominigve. Det er fun ved. at ” 
afftiære Forbindelſes-Punktet, at man vil ſtaundſe den⸗ 
he Snighandel, og give ARLA et fit Baneſaar. É 
Diſſe Grunde, ſom ere hentede fra Egennytten, 
hindre ikke at jo Guadeloupe og Martiniqve bør blive i 
hævdede i deres Ret til at indgaac Handels- Forbindel—⸗ N 
fer med hinanden. Frihed er alle M —— Onſte, 
og enhver Eiermand har naturlig Net til at fælge fin 
Jords Prodnkter til hvem han vil, og faa hoit han Fan. É 
Nan har til Fordeel for Moderlandet afveget fra denne 
Hovedgrundſatning for ethvert vel indrettet Selſtab, 
og maaſte par det fornødent i Tingenes daværende For: 
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fatning, Mer at ville drive de Forbud, Koloniſterne 
mage døig, endnu videre, af ville ſtille bem vepBefvems … 
meligheder og Fordele, ſom de kunde finde ved en idelig 
eller afbrudt Forbindelſe med deres egne Medborgere 
det er en tyran Adfærd, ſom Frankerigs Handel en⸗ 
gang vil redme ved ar have tryglet om, og fom aldrig 
vil blive ven tiſſtaget uden af ér vanfandigt, beſtukket 
eller feigt Miniſterium. Derſom Sltibsfarten, der for 
Tiden ev tilladt imellem begge Øerne, bringer, ſom 
man paadaar, endeel af deres, Hrodufter i ſnedige og 
gierrige Rivalers Hænder, vil Regieringen finde ærags 
tige Midler til at fade Territorial-Rigdommene fra. 
Guadeloupe og de ſmaa Øer ſom ſtaae under den, flyde 
ind i Rigets Skisd. BEY) ig 
Uj 


30. Hoilke Steder ſtaage under Guadeleupe? 


La Deſtrade, der ligger en 4 til 5 Mile fra Gua— 
deloupe, er en af diffe Øer, Dens Jordsmon, der 
er yderlig gold og af To Miles Omkreds, taller fun 
faa Beboere, fom alle ere ſyſſelſatte med at dyrke nogle 
Kaffe: og nogle Bomulds-Planter. Man veed ikke 
moiegtig ril hoilken Tid dette Etabliſſement har taget 
fin Begyndelſe, men det er nyt. 5 

De Hellige, der ligge 3 Mile fra Guadeloupe, 
ere tvende meget ſmaae Øer, ſom tillige med en Holm 
denne en Triangel og en temmelig god Havn. En 30 
Franſte, fom man 1648 havde ſendt derhen, bleve ſnart 
nødte til at forlade dem formedelſt én overordentlig Torke, 
ſom udtsrrede den eneſte Kilde, der gav Vand, forend 
man havde faget Tid til ar indrette. Band: Kiftere 
Man vendte tilbage til dem igien 1052, 09 indrette— 
de der varig Avlsbedrifter fom nu give 50000 Pund 
Kaffe, og 100000 Pund Bomuld. | 3 

"En 6 Mile fra Guadeloupe ligger Marie Galante 
fom ev 15 Mile i Omkreds. De talrige Bilde, fon - 
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beboede den, bleve 1648, fordrevne derfra" af de Fran⸗ 
ſte, der havde heftige og hppige Angreb at tilbagedrive 
for af holde fig i hvad de havde anmaffer fig. "Den. har 
en ypperlig, Jordbund, hvor der Tid efter anden her 
Danner, fig en Folfemængde af en 7 til 800 Hvide og. 
en 6 til 7000 Sorte, der for ſtorſte Delen blive ſyſſel⸗ 
fatte med at dyrke Sukkeret ) ' 
St. Martin og St. Barthelemi ſtaae ligeledes 
under Guadeloupe, -endffisndt deli ligge en 45 til 50 
Mile derfra. Om den førfte af diſſe Øer er der talet i 
Diftorien om de Holfandffe Etabliſſementer. Endnu 
er der noget at fige om den anden. dl 
Man tillægger den en 10 til 11 Mile i Omkreds. 
Dens Bierge ere kun Klipper og dens Dale kun Sand— 
Hrkener, der aldrig blive vandede af Kilder eller Flo⸗ 
der og alt for ſielden af Regnfra Himmelen. Den 
favner endog en god Havns Bekvemmeligheder, end: 
ffionde alle Geographer have lykonſtet den med denne 
Fordeel. 1646 bleve so Franſte ſendte dertil fra St. 
Chriftoph. Da diſſe vare Nedſablede 1656 af Carai⸗— 
berne, kom der forſt 3 Mar derefter andre i deres Sted, 
Den golde Jordbund bragte dem til at tage deres Tilflugt 
til Gaiac: Træet, hvormed deres nne Federnekand var | 
bevoxet, og hvoraf de giorde ſmaa Arbeider, fom bleve. 
temmelig almindelig ſogte. Denne Hielpekilde udtom⸗ 
medes og iſtedet derfor traadte Opklakkelſen af noget 
Queeg, fom gif til Nabo; Øernes Underholdning. Det j 
varede iffe fænge førend Bomulds-Avlingen fulgte ders 
van, og hvad der høftes deraf, fliger til en 5 til 600 
Sentner, naar, hvilket ſom ofteſt indtreffer, haard: | 
nakken Torke ikke fætter fig derimod. Intil vore Dage 
er alt Arbeidet blev giort af de Hvide, og den ev endnu 
den enefte af de Curopæiffe, Kolonier, der ere oprettede 
i den nye Verden, hvori frie Menneſker giore deres Sla— 
ber den Ere, at dele Agerdyrknings-Arbeidet med dem. 
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Antallet paa de ene overſtiger ikke 427 og paa de andre 


345. Hen vilde med fit ſtorſte Indbringende vanſtelig 


ernære ſtort fltere. . ge ) 
Dens Beboeres ufle Forfatning er ſaa almindelig 


bekiendt, at fiendtlige Fribyttere, ſom man ofte har i: 


ſeet ligge over der, have altid. redelig betalt det lidet, 
man har funnet levere dem af Forfriſtninger, endſkiont 
man ikke have Magt til at tvinge dem dertil” Der: er 


altfaa endnn Medlidenhed at finde endog hos render, 


endog i et Søerøver ; Hierte. Det er altſaa fun Frygt 
og Egennytte, der gigr Menneffet nederdrægtigt. Det 
ev aldrig gruſomt for intet, Den væbnede Soerover, 


der plyndrer et rigelig ladet Skib, er ikke ubillig, ikke 


umedlidende mod Heboere, ſom Naturen har ladet være 
uden Hielp og uden Forſpar.* | 


31. Guadeloupes nutidige Forfatning med de 


ſmaae Hers, ſom ſtage under den. 
Den Ifie Januarii 1777 talte Guadeloupe — de 


meer eller mindre frugtbare ſmaae Øer, ſom fiaae under > 


dens Regiering, iberegnede — 12700 Hvide af hver 


Alder og Kion; 11350 fri Sorte og Mulatter; og 
100000 Slaver, endſtiont Mandtallene over dem kun 


ſtege til 34100. . 


. Deres Rveature beftode af 9220 Heſte og Muleflers 


15740 Stykker Horn; Jdæg; og 25490 Stykker Faar, 


Sviin og Geeder. —9— 
Til Molsbedrifter havde de 449,622 Cacao Plan⸗ 
ter; 11,974,046 Bomuldsplanter; 18,799,680 Kafs 


- feplanter; 388 Sukker Avlinger, ſom indtoge 26088 


Qvarterer Land. 


Redieringen, Skatter og Paalæg vare de ſamme 


fom paa Marlinigde. 


x) Ut denne De er afſtaaet fil Sverig er Feet fiden Forfat⸗ — 


teren rev. Ov. Anm. 
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Derſom diffe hyppige Beregninger trætte en orkes⸗ 
løs £æfer, haaber mån, at de faa meget mindre vifte. 
fiede de potitiffe "Beregnere, fom i Landenes Folke⸗ 

. mængde og Produkter finde den rigtige Maaleſtok for en. 
Stats Styrke, og vide deraf faa meget des bedre af. 
ſammenligne forſkiellige Nationers naturlige Hielpekil⸗ 
der. Det er kun ved en velordnet Fortegnelſe af dette 
Slags, af man fan dømme med nogen, Noiagtiahed om | 
den Forfatning, hvori de handlende Soemagter, der 
have Etabliſſementer i Amerika, for Tiden befinde fig. 
Her udgisv Noiagtigheden derte Bærts Fortieneſte, og 
man bør maaffee holde Forfatteren de Behageligheder, 
det mangler, tilgode formedelſt det nyttige, der træder 
i deres Sted. Nok ev der af veltalende Skilderier og 
vittige Udmalinger over bortliggende Lande, hvorved 
Mangden mores og bedrages. Det er Tid, at man 
vurderer Sandheden og Reſultatet af alle de Hiſtorier, 
man har giort derom, og at man faaer af vide mindre 
hvad de have værer end hvad de ere. — Thi Hiſtorien om 
det forbigangne tilfører ikke ſynderlig mere det Aarhun— i 
drede, hvori vi leve, end Hiſtorier om Fremtiden. 
Endnu engang, man forundre fig iffe mere over at fee 
faa- ofte gientagne Opregnelfer over Negere, Kreature, 
Jorder og Produkter, ſom uagtet det tørre, de bude — 
Forſtauden, dog ere de phyſiſte Grundfiocter for Sel 
ſtabet. fi 
Guadelonpe maa af fine Uvisbedrifter faae en mes i 
get betydelig Mængde Produkter, endog en betydeligere å: 
end Martinigoe, Den har langt flere Slaver, den 
bruger færre af dem til fin Skibsfart og til fin Handel; 
Den har anbragt en ſtor Mængde af dem paa en Fords 
bund, fom er ringere end dens Medbeilers, men fom, 
Da den for en for Deel ev nyeligen opdyrket, giver 
overſlodigere Døft, end de Jorder, der ere udpidſtede 
ved at være længe drevne. Ogſaa er det beviiſt, af 
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diſſe Plantager, der iffe blive fortærede af "Myrer, 


ſkaffe Den en Jndtægt, der laugt overganer den, Mar— 


GT er gl É É SR > i — 
finigve fager. Imidlertid bortfsrte dog 84 af Moders 


landets Skibe 1775 fra denne De fun 
188,386 Sentner raat og udfeerer Guffe, 


fom i Europa gade en 1,480,000 Roͤlr. 


63,029 Sentner Kaffe, ſom gave, 
438 Sentner Indigo, ſom gave" 254300 — 
1,023 Sentner Cacao Fa SOE 
35,193 Sentner Bomuld— 270,8500 — 
mom Huder — ——— —— 
163 Senrner Kabelgarn BIN NOT mme 

122 Sentner Kadfias Por … Er de 

125 Sentner Veed— By: Armen 


' ) BR — — — — 
Samlede ſtege diſſe Summer fun til 2,648,800 Rolr. 
Nogle af Koloniens Produkter gif fil Mortiniqve. 


Den leverede ſine Siroper og nogle andre Barer til 


Amerikanerne, af hvilfe den fif Træe: Laft, Kreature, 
Meel og Torſk; dens Bomuld til Dominigde, ſom for; 
fynede den med Siaver; dens Sukker til St. Euſtache, 
fom betalte med Penge eller Vexler og oftindifte Han: 
delsvarer. te | | Å — 
De ſidſte Adminiſtratorers Aarvaagenhed har ſat 
nogle Skranker for diſſe Snig Forbindelſer. Strax ere 
de til Fedevareynes Udforſel beſtemte Franſte Skibe 
blevne flere. Vanen far bragt mange til der egentlig 
kaldte Guadeloupe, til St. Charles i Meder; andet, 
hvor fordum alle Ladninger toges, endfiont der er kun 


en Udhasn, fom er vanſkelig ar komme til, og hbordee >. 
er vanffeligt at opholde fig; men er ſtorre Antal af dem 


har begiver fig til Pointe a Witre. 
Det er em dyd og: temmelig ſikker Havn ved en af 
Grande Terres Udkanter. Den blev opdaget af Engels 


fænderne i den Tid, de vare Herrer af Kolonien, og 
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de vare i Arbeide med at giore den fund, da Freden 
afvriſtede dem deres Bytte, Hoffet i Verſailles fulgte 
dette Vink af en oplyſt Seierherre, og lod uden Opfaæt— 
telſe udkaſte Plan til en Bye, ſom har taget meget hur⸗ 
tig til. Naturen, Vindene og Kyſternes Stilling for— 
ene fig altſammen til af næften hele Handelen af en 
ffion Befiddelfe maa ſamle fig i dette Oplagsſted. St. 
Charles vil fun forenet beholde de Tre-Floders ſtionne 
Sukker og den Kaffe, der hoſtes i Ovartererne Baillif, 
Deshays, Bouillante og Pointe-Noire. Dog vil denne 
Bye vedblive af være Regieringens Sade, fordi det er 

der Krigsmagten og Fæftningsværferne er. J 

Derſom man vilde troe nogle Jagttagere, maatte 
Kolonien vente ſig Aftagelſe. Den Deel af den, der er 
bekiendt under Navn af Guadeloupe, og i meget lang 
Tid har været dyrfet, er, fom de fige, ikke i Stand til 
at funne, modtage nogen ſtor Forbedring. De forſikre 
paa den anden Side, at Grande-Terre ikke vil holde 
fig, i den blomſtrende Forfatning, hvortil en lykkelig 
Hendelſe har bragt det. Denne vidtloftige — for en 
17 til 18 Aar ſiden næften allene med Tiørne bevoxet — 
Stræfning, ſom for Tiden leverer tre Femtedele af Ter— 
ritorial⸗Rigdommene, har ikke nogen god Jordbund. 
Sukkeret er der af en meget ringe Beſtaffenhed. Skilt 
ved Skove, ved Dug og Floder, er det udſat for hyppig 
Torke, ſom odelagger Kreaturene og Produkterne. Ti⸗ 
den vil fun forøge diſſe Plager. 

Bi ere langt fva af gioere diſſe Bekymringer til i 
bore, og man vil funne dømme om Grunden til vor 
Rolighed. Plagerne ved en ulykkelig Krig havde faa 
godt ſom tilintetgiort Guadeloupe; men neppe var den 
1759 kommen under et fremmed Aag, førend dens 


Asblsbrugere ſtyndede fig med at fætte Ruinerne af 
deres Manufakturer i Stand igien, for ar føre ſig den 
høie Priis til Nytte, fon Erobreren fatte pan deres 
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Wrodukter. De 3 dat: fom fulgte paa Silhandediderferr, | 


bleve anvendte til at ombygge de Bygninger, der vare 


opførte i Haſtverk. J Aarene 1767 og 1768 bleve” 
alle Koloniens Veie * i Stand, og man aabnede en 


let Forbindelſe imellem Guadeloupe og Grande-Terre 


ved Hielp af tvende Demninger, hver paa 3000 Fad: 
ne, ſom maatte anbringes i Moradſer. For og efter 


denne Tid bleve betydelige Fæftningsværfer. opførte, og 


mere end hundrede Batterier paa Kyſterne. Diſſe År 


beider have længe ſtilt Jorderne ved en Deel af de 


Hænder, der vare beſtemte til af arbeide paa at.giøre 
dem frugtbare. Da Varkerne for Tiden have faaet 
alle deres Slaver igien, niaae da ikke Produkterne af 
en lykkelig Nødvendighed formere fig? - LOA 
Kolonien har endnu andre Grunde til ar giøre fig 
Haab om en hurtig Tilvert. Den hav endnu Jorder, 
ſom ligge udyrkede, og de fom allerede ere opdyrkede, 
kunne tage mod Forbedring. Dens Gield er ubetyde— 


lig. Med færre Fornodenheder, end de Etabliſſemen⸗ 


ter, hvor Smagen og Begierligheden aft lange ſi Aden RH 


har tiltaget tillige med Rigdommen, fan den anvende 


mere paa fine Avblsbedrifters Forbedring. De Engelſte 
Her ville vedblive at forſyne den med Slaver, derſom 
de Franſte Skippere indffrænfe fig ſom de have giort, 


til at bringe den fun aarlig en 5 til 600. Tilſam⸗ 


mentagne lade diſſe Omſtendigheder formode, at Gua⸗ 
deloupe vil ſnart af fig ſelb komme til Hoiden af ſin 


Velſtand uden Hielp af Regieringen og uagret de Hin— 


— der lægges den i Veien. 


Forholdsregler, der ere tagne af Frankerig 
— at fætte Guadeloupe i Sikkerhed for at 
" blive erobret, 


Men fan Frankerig være ſikker —— da 
——— at beholde denne Beſiddelſe? Derſom Fienden, 
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der angreb Kolonien, fin vilde ødelægge Grandeterret; 
bortfore Sfaver og Kreature, vilde det være umueligt 
at hindre ham derfra, eller endog revfe ham derfor, 
medmindre man fatte en Armee imod Gam. Fortet 
Louis, ſom forſvarer denne Egn af Etabliſſementet, ev 

fun en uſel Stierne-Skandſe, der ikke ev i Stand til 
af giore en nogenlunde haardnakken Modſtand. Alt 


hvad man kunde vente ſig af ven, vilde være at hindre. 
Ødelæggelfe fra ar grife videre om fig. Landet ev faar 
ledes beſtaffent at det tilbyder endeel Stillinger, der 


ere meer eller mindre heldige til, med Sikkerhed at 
ſtandſe en Angriber, Hvor tapper han end var, hvad 


y 


















Styrfe han end havde, Han vilde altſaa blive mødet. 


til at indſtibe fig igien for at gage til det egentlige 
Guadeloupe, at angribe dette. 


Hans Landgang kunde han, fun foretage fig ved. 


Treflods Bugten og ved Baillifs; eller rettere, diſſe 


tvende Steder vilde vare mere fordeelagtige for hans 
Forehavendes Udfald, fordi de vilde bringe ham nær 
mere end alle de andre til Fortet Sct. Charles, til 


Nederlandet, og vilde give ham færre Vanſkeligheder 


at overvinde, 


J. 





At 


Han foretrække af diffe tvende Strakninger hvile 
ken ham behager, han vil Dog ved at fomme i Land, & 
Fun finde et med Skov bevoxet, med Floder, Huulveie, 
Snevringer, ſteile Steder giennemſkaaret Jordsmon, 


fom han maa paſſere under Ilden fra Franſte Partier. 


J 


daar han ved ſin overlegne Styrke har overvundet diſſe 


Vanſteligheder, vil ban dog blive ſtandſet ved Grand⸗— 
Camps Hoien. Det er en høitliggende Blade, ſom 
Naturen har omgivet med Floden Gallion, og græffelige 


Fordybninger. Dertil har Konſten lagt Bryſtvcern, 
Ophsininger til at ſette Kanoner paa, Flanker, Skyde⸗ 


ſkaar for at give det Artillerie, man har fat der paa, 


det bedſte Strøg, der var mueligt. Denne — ſtiont 
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frygtelige Forffandsning maa dog tvinges. Man for— 
"moder ikke, at en forſtandig General: nogenſinde kunde 
bekvemme ſig til at lade en Poſt af denne Beſtaffenhed 
bag ſig. Hans Konvoyer vilde blive alt for meget ude 
fatte, og'han kunde fun vanſtelig forffaffe fig alt hvad 
der er nødvendigt til hans Operationer ved at beleire 
Fortet St. Charles. —— Kc aks 
Derſom de, fom det fra førft af blev overdraget af 
ſatte Guadeloupe i Forfoars; Stand, havde været Kris on 
Fere eller fun blotte Ingenieurer, bilde de ikke have 
| manglet at tage den Pofition, der findes imellem Stor: 
Vigsfloden og Gallion ; Floden til deres Befætnings: 
Punkt. Fra Soe-Siden ſtulde deres Fæfinig da have 
havt en Forſide, ſom Fulde have indſluttet et Basſin, 
der var i Stand til at rumme en 40 Skibe, ſom kunde 
have foruroliget de fiendtlige Skibe i rum Soe, og ſom 
- fejv vilde have værer ſikkre for Angreb. Fra Stor; 
Viigs og Gallioné Gide vilde dens Sider have været 
utilgængelige, da de vare anlagte oven. paa Kronen af 
| tvende meget ſteile Skraaninger. Den fierde Forfide 
" vilde have været den eneſte angribelige, øg det havde " 
været.let at forſterke den faa meget, man havde villet. 
1 Bed at beftemme fig til den nuværende Pofition 
ved Fortet Gt. Charles, havde Varkerne fom man op— 
| førte der, t det mindfte burdet betrygge hinanden, og 
| dæffe hinanden gienfidig fra Søen og Høiene. Men 
| man afveg faa ftær fra alle gode Grundfætninger, 
at Ilden fra Forffandéningerne fif en overmaade flet 
| Retning; at det indvendige af Varkerne ſaaes aabent 
fra alle Kanter; at man kunde beſthde Bekladningerne 
fraFoden af. dd gås 8 
Saaledes var Fortet St. Charles, da man i Aaret 
"71764 vilde drage Omſorg for at færte det i Forſpars⸗ 
" Grand, Maaſkee havde der værer rigtigft at ſtsife det 
og anlægge de nye Fæfinings ;Værfer paa den Pofition, 
II Deel. (33) 
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ſom man har angivet. Man indſkrænkede fig til at 
omgive det — af uduelige Hænder opførte — flette 


"Fort med Yderværfer, dertil at lægge to Baſtioner fra 
Soe-⸗Siden, en god bedekt Vei, ſom gaaer ganſke om⸗ 
kring det med dels ufammenbængende, dels jevnt afløs 
bende Glacier, Tvende ſtore indadgaaende Vaabenpladſe, 
hver forſynet med et godt Afſnit, bag famme gode 
Gravſaxe tilligemed Kaponerer og Udfald, ſom have Com⸗ 


munication med Fortet felv;' to Redouter, den ene 


anbragt paa Forlængningen af een af Vaabenpladſenes 


Capital⸗Linie, og den anden paa den yderfte Ende 
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af en forſvarlig Forffandsning, anbragt langs med 
Gallion ; Floden, og hvis indvendige Rum forſpares 
af Kanonerne fra en anden. Forffandsning , anlagt paa 
den modſatte Side. af bemeldte Flod; brede og dybe 
Grave; en Vand:Beholdning og er Bombefrit Krud⸗ 


Magaſin; endelig Kaſſematter nok til at rumme Tre; 


diedelen af Befætningen. Alle diſſe vel anlagte Uden: 
værter, lagte til Fortet, ville fætte en driftig og erfa⸗ 


Yen Kommandant i Stand til, med 2000 Mand af 


udholde en Beleiring i 2 Maaneder, og maaſkee læns 


gere, Men hvorledes det end. fan være med der Mod: 


Dærge, fom Guadeloupe vil fætre mod Angreb af fine 
Fiender, er det Tid at henvende fig til St. Domingo, 


38. Kort Beffrivelfe over Øen Gt. Domingo. 


Denne Øe ev 1607 Mile lang. Dens Middel: 
Brede er 30 og dens Omkreds 350 eller Goo naar man 
"fager den uden om Bugterne. - Hele Længden igiennem, 


ſom gaaer fra Øften til Beften, ev den overſtaaret af en É 


Ratkke Bierge, hvoraf man gravede Guld førend Ames 
rikas Faſtland havde tilbudet langt rigere Miner 


Den Soefarende, ſom nærmer fig den Spanſke 


Andeel, ziner fun en uformelig Slynge af ſammenka⸗ 
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ſtede candſtrakutuger, der ere Abolede med Træer 03 
| afſtumpede mod Søen af Bugter og Forbierge. Men 


for dette lidet frydende Syn bliver han holdt ſtkadeslos 
ved Lugten af Acacie⸗, Orange: og Sitron-Blomſter, 


ſom Land ; Vindene bvinge ham Aften og Morgen fra 


Hiertet af Skovene. 
Endſkisnt dyrket viſer den Franſte Koſt ikke noget 


| ſtort mere frydende Syn. Det er fledfe eens Horiſont, 
allevegne Omftændighederne de ſamme, famme Aolsbe⸗ 


drifter, famme Farver, ſamme Bygninger. Det træt: 


— tede Øie fan ikke dvæle paa noget Sted uden at gien— 
finde hvad det har forladt, uden at fee igien hvad det | 


har feet. Det er fun den nordlige Deel, der — fuld 


— af rige Plantager fra Oceanet til Toppen af Hoiene — 


giver et nogen Opmarkſomhed vardigt Perſpektiv. 


Denne Landfræfning er den eneſte i fit Slags paa 
" Den, uden dog at kunne komme i Sammenligning med 
Europas, hvor Naturen og Konſten ere langt frugtbar 


vere paa rørende Skionheder. 

r Heden ev altid heftig i Sletten. Endffiønt Tem: 
peraturen i Dalene beroer for en Deel pag deres Aab⸗ 
ning mod Øft eller Veſt, fan man dog fige i Almindelig— 
hed, at Luften, ſom er fugtig og kislig for og efter So— 
[ens Nedgang, ev der om Dagen brændende hed. For—⸗ 


ſkielligheden i Klimaet er virkelig ikke mærkelig uden paa. 


Biergene. Thermometret ſtaar der paa 17 Grader i Skyg⸗ 
gen, naar det ligeledes iSkyggen ſtaar paa 25 stegte 


34. granfke Omflakkere flygte til Gt. Domingo, 


Spanien var inſen ligefaa frugteslss ſom udeelt 
Beſiddelſe af dette ſtore Land, da nogle Engehiændere 
og Franffmænd, fom vare blevne fordrevne fra St. 
Chriſtoph, fingtede derhen 1630.  Endffiont den nord; 
lige * hvorpaa de førft havde nedſat ſig, par lige; 
































fom forladt, indfaae de dog, at da de der kunde blive 


foruroligede af deres fælles Fiende, maatte de være fig 
om et fiffere Sted at opholde fig paa. Man faftede 


Hinene paa Tortue, en liden Øe, der ligger 2 Mile 


fig bort ved førfte Opfordring. 


fra den ſtore, og 25 Spaniere, ſom vogtede den, traf 


Uindffræntede Herrer over en De, der var g Mile 


lang og 2 Mile bred, fandt diffe tvende Nationers Om: 


 . me 


flaffere derpaa, en reen Luft, men ingen Flod og fun 


faa Kilder. Biergene vare bevorede med koſtbare 


Zræer; de frugtbare Sletter ventede fun paa Menne— 
ſker til at dyrfe dem, Den nordlige Kyſt fontes util— 
gængelig, den fydlige havde en ypperlig Rede, der 
beherſkedes af en Klippe, fom fun bebøvede et Kanon: 
Batterie for at forfvare Indlobet til Men, 
















— 


Denne lykkelige Beliggenhed forſtaffede Tortue 


ſnart en Mængde af det Slags Menneffer, der føge 
Lytte ellev Frihed. De meeſt maadeholdne lagde ſig 
efter at dyrke Tobak, fon ſnart blev beromt. De virk— 
ſomſte toge over til St. Domingo, hvor de jagede vilde 


Drne, hvoraf de folgte Huderne til Hollænderne. De 


meeſt uforfærdede udruftede fig til Fribyttere, og uds 


førte Bedrifter af en glimrende Forvovenhed, ſom længe 


vil blive i Erindring. 


Dette Etabliſſement foruroligede Hoffet i Madrit, 


Sluttende fig af de Tab, der allerede leed, til de Ulyk⸗ 


Fer, der truede det, gav det Befaling ril at ødelægge 


Ål z — —9— 
Denne nye Kolonie. Til at udføre fit Hverv valgte 


Generalen pag Galionerne det Øieblif, da de ſleſte af 
Tortues kiekke Indbyggere vare paa Soen eller paa 


Jagten. Med det Barbarie, Dans Nation paa den 


Tid var faa fortrolig med, lod han alle dem, han traf 
enlige i deres Boliger, hænge eller ſpringe over Klin— 


gen, og traf fig tilbage uden at efterlade flg nogen Be⸗ 
fætning, da han var forviffet om, ar den Dævn, han 


— — — — — i; 
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offrede de den perfonlige Uafhængighed for den felffabe 
Willis, der ved hundrede Leiligheder havde udmerket 
ſig ved ſin Klogſtab og Tapperhed. Under Anferſel af 
denne Høvding tog man mod Slutningen af 1628 igien 


| 
| 
| 
| 
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havde taget, giorde denne Forſigtighed overflødig. — 
Men han fif at føle at Gruſomhed giver ikke Herredom⸗ 


met den bedſte Sikkerhed. —— 


Underrettede om hvad der var gaaet for fig paa — 
Tortue, og til ſamme Tid advarede om, at man paa 
St. Domingo oprettede et Korps paa 500 Mand, der 


var beſtemt til at angribe dem, indfane Omflakkerne, 
at de iffe kunde undgage deres Undergang, derfom de 
ikke opgave der Anarkie, hvori de levede, Strax op. 


lige Sikkerhed, og fatte i Spidſen for fig en Engellænder 


Beſiddelſe af en Øe, ſom man havde beboet i & Yar, og 
for ikke oftere at tabe den, befæftede man fig paa den. 


De Franſke følte fnart Mational: andens Partiſt⸗ 
hed. Willis traf et tilftræffeligt Antal af fine Lands⸗ 


mænd til fig, for at være i Grand til at foreffrive Love, 
pg behandlede de andre ſom Underſaatter. Det er Her— 
ſker-Magtens naturlige Fremgang. ' Paa denne Maade 
ere de flefte Monarfier bleven til. Landfiygtigheds-, 
eller Krigs-, eller Soerover-Kammerater rage fig en 
Unfører, og han bier iffe flænge med at opkaſte fig til 
Herre, J Førfiningen deler han Magten eller Byttet 
med de Starkeſte, indtil Mengden, der bliver Enufet af 


diffe fan, giver ham Driſtighed til at bemægtige; fig. 


hele Magten, og Monarfiet fan, da let udarte til De; 
ſpotisme. Men der maa Geffer og ſtore Stater til 
at færte en ſaadan Rekke af Revolutioner i Gang. En 
De paa 16 Ovadrat ; Mile er ikke ſtikket til at være et 
Opholdsſted for blotte Slaver. Da Kommandeur Poinci, 
der var General-Gouverneur over Luvarts-Oerne, blev 
underretter om Willis's Tyrannie, lod han ſtrax 49 
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Franſke reiſe fra St. Chriſtoph, ſom toge 50 andre til 
ſig paa Kyſten af St. Domingo. De gik i Land paa 
Tortue, og, da de havde forenet fig med Indbyggerne 


af deres Nation, opfordrede de ſamtligen Engellæns. | 


derne til af drage bort, Forbloffede ved denne uven; 
tede Tapperheds-Handling og forviffede om at faa megen 
Kiekhed maatte være underftørtet af talrigere Tropper 
end de virkelig vare, romte de Den, for aldrig mere 
at komme der igien. | , 


byttere, ſom dagligdags gif ud fra Tortue, voldte 
"Dam. Tab, der vare faa betydelige, at han troede, hans 
Rotighed, hans re, hans Velfærd fordrede lige ſterkt, 
at han bragte den under fit Herredom igien. Tre 
; Gange lykkedes det ham, at fætre fig i Beſiddelſe af 
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Spaniolen vifte mere Haardnakkenhed. De Fri⸗ 


den igien, og tre Gange blev han fordrevet derfra. 
Endetig blev den 1659 de Franſkes Eiendom, ſom for: 


Tod den, da de ſaae fig ſterkt nok boeſatte paa Gt. Do⸗ 


mingo, men uden derfor at fraſige fig Eiendoms-Ret 


til den, Regieringen har altid derfra hentet det nød: 
vendige Tommer til fine Bygninger, til Drug for ft 
Artillerie og til fine Troppers Fornodenheder, indtil en 


gierrig Minifter har ſtilt Fiſkus veg ben, for dermed J 


at forsge ſin Families Arvegods. 


Imidlertid blev diſſe Omflakkeres Fremgang ſeen— 
dræegtig og tildrog fig ikke Moderlandets Ovmærffom; 
hed førend 1665. - Det var iffe fordi man jo fane Jæs 
gere og Søerøvere nof fireife om fra en Detilen anden. 
Men Antallet paa Ablsmandene, der egeritlig vare de 


enefte Koloniſter, var over al Maade ringe Man 


indſaae Nødvendigheden i at forøge det, og Omforgen 
fov Dette vanſtelige Arbeide blev betroet en Adelsmand 
fre Anjou ved Navn Bertrand Dogeron. 
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5. Hoffet i Verſailles vedkiender fig diſſe dri= 





flige MennefÉer, efter at deres Forfatning, 


hatr faaet Fafthed, og giver dem en Gouver⸗ 
neur. — 





- 





| Denne Mand, ſom Naturen havde dannet til, af 
blive ſtor ved fig felv uden Lykkens Gunſt og uagtet de 
Hindringer den lagde ham i Veien, havde tient IS - 
Aar i Marine Regimentet, da han 1656 drog over til 
den nye Verden. Med de bedſte Anſtalter løb de forſte 
Foretagender uheldige af for ham. Men den Stand; 
haftighed, han viftei fin Ufptfe, gav hané Retſkaffen⸗ 


hed enſſtsrre Glands, og de Hielpekilder, Dan var due; 
lig nof til at forſtaffe fig, forøgede de gode Tanker, man 


| havde om hang Genie. Den Agtelſe og Hengivenhed, 
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"han. havde forffaffet fig, hos de Franffe paa Gr. Dar 


mingo og Tortue, bragte Regieringen til at overdrage 


ham Koloniens Beftyrelfe, eller rettere bens Stiftelfe. 


Udforelſen af denne Plan var forbundet med mange 


| Banffeligheder. Det var om intet mindre at giore end 


at bygge Selffabs ;Ordenen paa Ruinerne af et gruſomt 
Anarkie; at bringe den uafhængige Plyndre-Lyſt under 


| Lovens hellige og ſtrenge Autoritet; at opvætfe Men: 
neſteligheds-Folelſer + Hierter, ſom vare hævdede i 
| Banen med at begage Forbrydelſer; af fætte Agerdyrk— 
ningens uſtyldige Redffaber iſtedet for Myrdertets oder" 


læggende Vaaben; at formaae Barbarer, ſom vare 
vante til Dikesleshed — Roveriets Selſtaberſte — 
til et arbeidſomt Liv; at giore hidſige Menneſter taalige, 
fane dem til at foretræffe de ſeent kommende Frugter 
af et haardnakkent Arbeide for de hurtige Nydelſer, der 
faaes ved et Greb: Lyft til Fred for Torſt efter Blod ; 
at opvælte Frygt for Fare hos den, ſom fandt For: 


nöoielſe i at føge den; Agtelfe for Livet hos den, fom | 


foragtede der; endelig JÆErbodighed for er udelnkkende 
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Kompagnies Privilegium, der 1664 var blevet opret⸗ 
tet for alle Franſte Etabliſſementer, hos dem, ſom 
aldrig havde havt rbødighed for noget og ſom var i 
Beſiddelſe af at handle frit med alle Nationer. Efter 
at have opnaaet alle diſſe Opoffrelſer maatte man ved. 
det Milde i en elſtet M yndighed drage nye Beboere til” 
et Land, hvis Klima var ligefaa udſtreget, ſom 29 
Frugtbarhed fun lidet bekiendt. 

Dogeron haabede, tvertimod hele Verdens Mening, 
at det fulde lykkes ham. Vant til at omgåaes de 
Menneſter, ban fulde regiere, havde han fært at 
kiende de rigtigſte Midler til at vinde dem, og hans 
oplyſte Forſtand indgav hans ærvefiere Hierte fun dem, 
der vare ædle og retferdige. Flibuſtiererne havde be; 
fluttet at opſoge fig fordelagtigere Egne; han holde 
dem tilbage, ved at afffaae dem den Deel, fom hang 
Poſt tillagde ham af deres Bytte; ved at ſtaffe dem 
Hoverv fra Portugal til at gisre Jagt paa Spanierne, 
endog efter at de havde giortFred med Frankerig. Det 
bar der eneſte Middel til at binde Menneſter til Fe⸗ 
drenelandet, ſom hellere vare blevne ders Fiender end 
givet Slip paa Plyndring, Boucaniererne eller Ja— 
gerne, der fun "ønffede fig Hielpemidler til at indrette — 
Plantager, fandt i hans Pung rentefrie Forſtud eller 
fik dem ved Hielp af hans Kredit. J Henſeende til 
Uvismændene, ſom fan yndede frem for alle de andre 
Koloniſter, underftøttede han dem med alle de Opmuns | 
tvinger, der beroede paa hang driftige Virkſomhed. | 

Diſſe lykkelige Forandringer trængte fun til at fage 
Faſthed. Den floge Gouverneur foreftillede fig, af 
Fruentimre allene funne for beſtandig grundfæfte Mæn: 
denes Lykke og Koloniens Velftand ved de føde Glæder, 
fom føre Golfeformevelfen med ſig. DenneiTanfe 
bar naturlig. Men hvorledes maatte de Fruentimmer 
være, af hvilke man kunde vente fig faa behagelige 
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Virkninger ? Fruentimre, der var. fådde af anftændige ” 
Foraldre dg velopdragne, forſtandige og arbeidſomme—— J 
Fruentimre, Fruentimre, fora engang kunde blive verdige — 3— 
Wgtefœller og ømme Mødre. Den vene Mangel paa det 
vene Kiøn i der nye Etabliſſement fordømte det andet til 
Eenelivet. Dogeron tænfre paa ar rande Bod paa 
"dette Slags Trang, ſom er den gruſomſte at doie, ſom 
ſtyrter Menneſtet i Melankolie, og giver ham Afſmag i 

for er Liv, der for ham mangler hvad der værdigft (fulde 

binde ham til det. Moderlander lod 50 reiſe over tik | , 
ham, fom man trængtes om at forffaffe fig til hoieſte 
Hriis. Strax efter fik han et lige Antal, fom man 
fun fik for endnu hoiere Bud. De bleve folgte ſom É 
Slaver og kiobte ſom en almindelig Handelsvare. Det 
var Penge og iffe deres Hiertes Valg, der befemte 
deres Skiebne. Hvad kunde man vente ſig af Forbin⸗ 

delfer, der vare ſaaledes indgaaede? Imidlertid var 

det den eneſte Maade, hvorpaa man kunde tilfredsſtille 
den voldſomſte Lidenſkab uden at afſtedkomme Treætter; 
og forplante Menneſte Blodet uden at udoſe der. Alle 

Indbyggere ventede fig at ide fra deres Faderneland 

ſkulde fee Mager ankomme, der kunde forføde dem Livet, 

og dele Skiebne med dem. De bleve bedragne i deres 
Haab. Man fendte.dem fiden efter fun Duller, uſle 
og foragtelige Skabninger, ſom indſtibede ſig med alle 
de Siels- og Legems-Skavanker, der ere forbundne 
med et foragteligt Haandoerk, ſom det var faa langt 
| fra, at de ſkammede fig ved, at de iffe engang vifte 
nogen Modbydelighed for, ar fade fig hyre paa tre Aar 
til at ligge hos Mandfolf. Denne Maade at venfe 
doderlaudet ved at befenge Kolonien, drog fan fiore 
Uordener efter fig, at man gav Slip paa dette for: 
dærvelige Middel, men uden atiafhielpe "den Trang, 
der fulde lindres. Ved denne Stiedesloshed tabte 
St. Domingo en ſtor Mængde brave Folk, ſom Uroe 
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bortfiernede fra deres Kyſter, og em Tilvbext i. Folke⸗ 
mangde, der kunde have ſtaffet den Koloniſter, ſom 
bilde været blevne den tvoe, Denne Hovedfeil har i 
lang Tid foiet, og fvier maaſkee endnu til Kolonien. 

Denne Vildfavelfe hindrede dog ikke Dogeron fra, 
i den forte Tid af 4 Aar at bringe Antallet paa Avls⸗ 
mændene, ſom han havde forefundet paa 400, til 1500. 
Hans Held tog daglig til, da han 1070 faae det ſtand⸗ 
ſet ved en Opſtand, ſom ſatte hele Kolonien i Flamme. 
Der var ingen, ſom gav ham Skyld for en ulhkkelig 
Begivenhed, hvori han' virkelig ikke havde den mindſte 

Deel. Ar se; 

Da denne retſtafne Mand blev udnævne af det 
Franſke Hof til Gonverneur over Tortue og St. Do: 
mingo, lykkedes det ham ikke at fage fig paa anden 
Maade erfiendt i dette Embede, end ved at. give Daab 
om, at de Havne, der fulde ſtaae under ham, ikke 
ſkulde blive lukkede for Fremmede. Dog indførte han 
ved Hielp af den Overmagt ban fik over Gemytterne 
lide efter lidt i Kolonien Kompagniets udelukkende Pri⸗ 
vilegium, ſom endelig kom til at drive Handelen uden 
Konkurrentere. — Men dets Lytte giorde det i faa høi 
Grad uretfærdigt, at det følgte fine Barer to Tredie: + 
tele dyrere, end man hidtil havde betalt dem til Dollæn” 
derne. Et faa ødelæggende Monopol oprørte Indbyge 
gerne De grebe til Vaaben og nedlagde dem iffe efter 
et Aars Uroligheder, uden paa det Vilkaar, at. alle 
Franſte Sfibe ſkulde have Frihed tilat handle med dem, 
mod af betale Kompagniet 5Procent i Ind- og Udfor— 
ſels⸗Afgift. Dogeron, fom bar Stifter til Forliget, 
greb denne Omfiændigbhed for at ſtaffe fig tvende Skibe, 
der vare, fom det ſyntes, beſtemte til at bringe hvad 

- han høftede, til Europa, men fom i Grunden mere tik— 
hørte hans Kolonifer end ham. Enhver indſtibede fine 
Barer derpaa for en maadelig Fragt. Ved Tilbages 
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komſten fod den ædelmodige Gouverneur Ladningen ſtille 
til offentlig Skue. Enhver tog deraf hvad han behøve; 
de, ikke allene for den forſte Indkiobs-Priis; mer endog. - 
paa Kredit, uden Renter, ja endog fiden Beviis · 
Dogeron foreſtillede ſig, at han maatte bibringe dem 
Redelighed og Hoimodighed, ved at [lade fig: nøje med - 
deres mundtlige Løfte iftederfor al Sikkerhed. Dan | 
"Jod ved denne Adfærd fee, at det menneffelige Dierte 
"var ham vel bekiendt. Den fom man har fornedret i 
ſine egne Hine ved Mistænfelighed, vil, da han intet 
har at tabe i eders Tanker, ikke gisre fig nogen Sam⸗ 
vittighed over at viſe ſig ved Leilighed bedrager fr, nedrig, 
forraderſt, ſaa lumpen, ſom han er — eller endog 
maaſkee ſom han ikke er, men ſaaledes ſom han veed at 
man anfeer ham for; medens den, fom man har be; 
vidnet Agtelſe, ikke vil fornedre fig, derſom han for; 
tiente det, eller giore ſig eu &re deraf, derſom han . 
| ikke fortiente det. Antage Dyder eller Lafter hos Men— 
neſker er ofte at bibringe dem diſſe. Doden overrump⸗ 
lede Dogeron midt i diſſe faderlige Beſtrebelſer. 
| " $ Minifire og den Kongelige Magts Jhændeha: ig 
vere iftedet for diffe fange og unyttige Inſtruxer, der — 
blive opfatte af ligeſaa vankundige ſom gierrige Betiente, 
og ſendte til dem, ſom J ſatte til at beſtyre Kolonierne, 
der fun aabne dem for atlægge dem hen — lader iſtedet 
derfor Dogerons Levnet forfatte tif Brug for dem, og | 
endes med dife Ord: Forffaffer eder denne 
Mands gode Egenſkaber, og retter eders 
Adfard efter hans. 
| O Dogeron! uhadret hviler dit Støv paa et eller 
andet — maaffee ukiendt — Sted paa St. Domingo | 
| efler Tortue. Men derfom dir Minde er udfletrer i diſſe 
"Egne! eller derſom dit — fra Fadre til Born forplan⸗ 
"tede — Navn iffe nævnes der med Omhed, da ere | 
Bornebornene af de Koloniſter, ſom du giorde lykkelige 
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ved dine Talenter, din Aeemtahed dit Mob, din 
Taalmodighed, dine Beftræbelfer. — — ſom 
ikke fortiene andre Gouverneurer, end de fleſte af dem, 
man ſender dem. — 
Alt det Arvegods, Dogeron efterlod, fig, beftod i 
patriotiſte Exempler til Efterfølgelfe, i menneſtekier⸗ 
lige og ſelſtabelige Dyder at lægge Bind paa. Pouan⸗ 
cey fulgte ham efter; men med fin Onkels Egenſtkaber 
var han ikke faa ſtor, fordi han "traadte i hans Fods 
fvor mere ſom Efterligner end af Karakter. Dog" for; 
undre Mængden, der iffe gior denne Forffiel, den ene 
ikke fonderlig mindre Tillid end den anden; og begge 
havde den re og den Lykke: uden Love og uden Gol 
Dater at fætre Skik paa Kolonien, og give den Faſthed. 
Deres naturlige ſunde Fornuft og erkiendte Retſtaffen— 
hed afgiorde til alles Fornsielfe-de Tretter, der kunne 
reiſe ſig imellem Private; og i det Offentlige blev, Or⸗ 
Den vedligeholde af den Myndighed, ſom perfonlig; Bov: 
tieneſte ſtaffer fig: ſelv. 
En faa viis Konfitution kunde ikke vare længe 
Der udfovdredes for megen Rerftaffenhed til dens Bed 
blivelſe. Man lagde 1685 Mærke til at alle Baand 
ſlappedes, og man tog fra Martinigve, hvor Politiet £ 
allerede havde flader g gode Rodder, tvende Adminiſtra⸗ 
torer, ſom der blev overdrager at indføre: Orden og 
Guboididation paa Gt. Domingo. Diſſe Lovgidere 
fatte Kultiveringen paa en ſikker Fod ved at oprette . 
Domſtole i forffiellige Diſtrikter, under Opſyn af et 
Over-Raad, der blev oprettet i lille Goave. Da 
Denne Jurisdiktion fik med Tiden en alt: for vidtløftig. 
Strakning, oprettede man 1701 en ligedan Domſtol 
paa Can: Francois Ask ben nordlige Deel. 
Alle diffe nye Indretninger kunde finde Vanſtelig⸗ 
heder. Det var at befrygte, at Jægerne og Fribytter⸗ 
he, ſom udgiorde det betydelige af Folkemgengden, 
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Fulde, ſom Fiender af de Baand, man paalagde deres 
Ryggesloshed, gane over til: Spanierne og Jamaika, 
hvorhen et forforiſt Tilbud af fore Fordele fyntes at 
falde dem. Selv, Avlémændene bleve ligeſom trufne 
derhen af den Ulyſt, der vaftes hos dem af den ringe. 
Priis paa deres Produkter, hvis Forhandling blev bes 
foæret med idelige Tyngſſer. De forſte pande man ved 
Kareſſer, og Se andre ved Udſigter til en Forandring i 
deres Forfatning, der virkelig var fortvivlet. g; 
| Huderne, ber var det enefte Boucaniererne fik 
ved deres Streiferier, Havde været Gt." Domingos 
forſte Udforſels⸗-Artikel. Den blev fiden efter ved Avls— 
bruget forsget med Tobakken, ſom fandt en fordelagtig 
Afſeætning hos alle Nationer. Den blev ſnart fortryk⸗ 
ket afet udelutfende Kompagnie. Man ophævede dette, 
men uden Nytte for Tobakkens Salg, efterdi den blev 
ſat under Forpagtning. Indbyggerne, der til Gien— 
gield for deres Undergivenhed ventede fig nogen Gunſt 
af Regieringen, tilbøde Kongen, at de, frie for alle 
Omkoſtninger endog for Fragten, vilde give ham Fierde— 
"Delen af alt det Tobak, de maatte ſende til Riget, paa 
det Vilkaar, at de maatte have fri Raadighed over de 
tre andre Fierdedele. De beviſte at denne Indretning 
vilde indbringe Fiſtus flere Indtaægter end de 40 Skil— 
ling af Hundrede, ſom den fif af Forpagteren. Af pris 
vate Fordele blev denne fornuftige Foreſtilling forkaſtet. 
Denne Haardhed bragte Koloniſten i Fortvivlelſe. J 
hans Wrgrelſe henvendte han lykkeligviis fin Virkſom— 
hed til at dyrke Indigo og Cacao. Bomulden friſtede 
ham ved de Rigdomme, ſom denne Plante havde ind— 
bragt Spanierne i de førfte Tider; men ban blev ſnart 
kied deraf, man veed ikke af hvad Aarfag, og forlod 
den faa ganſte, at man nogle Yar derefter ikke fane et 
enefte Bomulds-Træe paa Reden. SENE 
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Til denne Tid var Arbeidet blevet giort afde Hver⸗ 
vede og de Fattigſte af Indbyggerne. Nogle heldige 
Expeditioner til de Spanffe Lande forſkaffede nogle Ne— 
gere. Antallet paa dem blev lidt foroget ved 2til 3 
Franſte Skibe, og langt mere ved nogle Priſer, man 
tog fra Engellænderne under Krigen 1688, famt ved 
en Landgang paa Jamaika, hvorfra man 1694 borte 
førte 3000. Det var Arbeids-Hielpere, uden hvilke 
man ikke funde foretage fig Sukker-Avlingen. Men 

dirſſe vare ikke tilſtrakkelige. Der udfordredes Formue 

"til at opføre Bygninger og forffaffe fig Verktoi. "Den 

Fordeel, nogle af. Indbyggerne giorde fig med Flibuſtie— 

rerne, hvis Expeditioner altid vare lykkelige, fatte dem 

i Stand til af benytte fig af Slaverne. Man lagde 

fig da efter af plante de Rør, der bringe Mexikos Guld. 

i de Nationers Hænder, ſom iſtedet for diner fun 
have frugtbare Jorder. 


























36. Miniſteriet opretter et Kompagnie for den 
ſydlige Deel af St. Domingo. 


Imidlertid var Kolonien, der endog ved at ſtilſe 
ſig af med Curopæere, havde midt i oe Ødelæggelfer, 
Der gif foran Freden til Ryswick, giort nogle Frem⸗ 
ſkridt mod Nord og Veſt, intet mod Syd. Denne 
Deel talte ikke 100 Indbyggere; de alle boede under 
Hytter og vare alle ufle. Regieringen udfandt ikke 
noget bedre Middel til at drage nogen Fordeet af faa ſtor 
en Stræfning, end 1698 at overdrage et Kompagnie 
der gav ſig Navn af St. Louis, Eiendoms-Retten der⸗ 
fil paa et halvhundrede Mar, ) å 

Det forpligtede fig til under Straf af at fee fin 
Oktrot ophæver, at oprette en Kaffe paa en 250, 000 
Rigsdaler; at indfore i de forſte 5 Mar paa den Strek⸗ 
niug, Der var bet overdraget, 1500 Hvide og 2500 
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af de følgende Aar, Man paalagde det at uddele Jor—⸗ 
der til alle dem, ſom maatte forlange det. Enhver fif 











"tales om tre Yar, Mandfolfene til 125 Rigsdaler og 
Fruentimmerne til 94 Rigsdaler, Den ſamme Kredit 
blev tilſtaaet for Handelsvarer . —V——— 





J Poda diſſe Vilkaar forviſſede Privilegiet det nye 
Seilfkab Rettighed til at kiobe og fælge udelukkende paa 
den hele Strækning, der var bleven det overladt, mer 


| fun til de Prifer, der vare faſtſatte i de andre Diſtrik⸗ 
ter af Øen, og endda blev denne for Koloniſten faa byr⸗ 
defulde Ufhængighed formildet ved den Frihed, der blev 
ham tilbage, at tage hvor han vilde aft foad man lod 
ham lide Mangel paa, og med ſine egne Varer at be— 
tale, hvad han havde kiobt. 


| Monopoliet nedriver fig felo ved ſelbe ſin Graa: | 
"dighed. Det er en Strøm der taber fig i de Soalg 


den udhuler. Kompagniet Sr, Louis er et Beviis lagt 


| fil hundrede andre for i Gierningen at ftadfæfte der Feil⸗ 


"fulde i og Misbrugen ved diſſe udelukkende Selſtaber. 


Det blev ødelagt af dets Betienteres Utroſtab og Odſel⸗ 


hed, uden at Stræfningen, der var betroet til dets 

Omſorg, havde nogen Nytte af faa meget Zab. Hvad 
Aolsbedrifter og Folkemengde, der fandtes derpaa, da 
det 1720 gav Regieringen dets Rettigheder tilbage, 
var for ſtorſte Delen Snig⸗Handelers Vark. 


34, Uagtet de Elendigheder, den døier, blivet 


2” Kolonien Gt, Domingo det ffiønnefte Eta— 


bliſſement i den nye Verden. 


Det var under den lange og blodige Krig, der opſtod 
over ben Spanſke Arvefolge, at. denne Begyndelfe til 


i 





Sorte; 100 af de forſte og 200 af de ſidſte i ethvert 


efter fir Behov og ſin Duelighed Slaver, der ſkulde be⸗ 
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Velſtand blev frembragt. Det ſyntes, ſom ben maatte 
giore hurtige Fremſtridt med den Rolighed, ſom Na— 
tionerne fif ved Utrechter-Freden. En af de Plager, 
ſom Menneffer ikke kunne forudſee, giorde Standsning 
i diſſe ſtisnne Forhaabningers Opfyldelſe. Alle Cacao⸗ 
fræevne i Kolonien gif ud 1715. Dogeron havde plans 
tet de førfte 1665, De havde formeret fig med Tiden 
ifær i Bierg:Snævringerne paa den vefilige Side. 
Man fane Gaarde, hvor der vare endog 20,000 af 
dem, faa at ſtiont Cacav'en fun folgtes for 5 Stilling 
Pundet, var den dog bleven en overflødig Rigdoms 
Kilde. | . 

Indbringende Ablinger erſtattede dette Tab med 
Rente, da et af de ſorgeligſte Syn forbauſede hele Ko— 
lonien. Et temmelig ſtort Antal af dens Indbyggere, 
der havde opoffret en Snes Aar til ideligt Arbeide under 
en brondende Himmelegn, for at berede, fig en rolig 
Alderdom i Moderlandet, vare dragne dertil med en. 
Formue, der var tilftrøttelig tif at betale deres Gield 
og Fivbe fig Godſer. Deres Barer bleve dem betalte i 
Banfo:; Sedler, ſom bleve til inter i deres Hænder. 
Dette bedøvende Slag tvang dem til at vende Fattige 
tilbage tilen De, hvorfra de vare bortreiſte rige, og 
nodte bem til i en Alder, da de iffe længer vare unge, 
at bede de ſelvſaume Folk om Arbeide, fom forhen havde 
vævet i deres Tieneſte. Bed Synet af faq mange Ulyk— 
Felige forbandede man det Judifte Kompagnie, ſom man 
givrde anſvarlig for en faa daarlig Finants-Operation. 
Denne Afſky, ſom Medlidenheden allene havde frembragt, i 
forvandlede ſig ſnart til et ſterkt Dad, vog det var ikke 
uden vigtige Beveggrunde. 

Fra deres Stiftelſe havde de Franffe Keloneg 
faget deres Slaver giennem Monopoliets Hænder; og 
fif følgelig meget fane og til en uhyre Priis. Bragt 
1713 til ben Umuelighed at kunne længere fortfærte : 
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fine forimægtende Operationer tog Privilegiet ſelv pris 
vate Kiobmand i Handels-Falledſtab med fig, paa det 
Vilkaar, at de ffulde betale en 3 Kdlr. for hver Sort 


af dem fom de indførte paa St. Domingo. Paa denne 
nye Yndretning fulgte en ſaadan Virkſomhed, at Fe; 








kende bed at overdrage 1716 Guinea; Handelen til Hav— 





ſkulde fofte dem 2 Piſtoler (en 4 Rdlv.) for hver Slave 


ſom kom til Amerika, men de Barer, fom frembragtes 


ved Salget af diſſe Ulykkelige, bleve fritagne for det Hals 


| Man begyndte at mærke det Gode, der vilde frem; 
bringes bed denne Frihed, hvor ufuldkommen den end 
"var, efterdi den indffrænfede fig til 4 Havne, da St. 
Domingo blev endnu fordømt til at tage fine Jorddyr— 
kere af der Indiſte Kompagnie, ſom iffe engang var 
forbundet til at forſyne den med mere end 2000 aarlig. 
J Sandhed man veed iffe, hvad man meeſt mage uns 
dre ſig over i de Begivenheder, ſom angaae den nye 
Verden, enten Rapferiet hos de førfte Erobrere, ſom 
odelagde den, eller Vankundigheden hos de Regieringer 
ſom ved en Rekke uforſtandige Anordninger ſyntes at 
have foreſat ſig, enten at vedligeholde dens Elendighed, 
eller at ſtyrte den tilbage deri, naar den ventede fig af 
"blive befriet derfra. 

| Det var 1722 at der til Kolonien ankom gen: 
ter fra det forhadte Kompagnie, De Bygninger, der 
brugtes til deres Forretninger, bieve lagte i Aſte. De 
Skibe, der kom til dem fra Afrika, bleve enten iffe 
indladte i Havnene, eller fik iffe Lov til at fælge der, 
General⸗Gouverneuren der vilde færte fig imod en Toile— 
loshed, der var frembragt ved Myndighedens Misbrug, 








ſaae Befalinger foragtede, ſom ikke bleve underſtottede — 


un dee. UR ET 





ſom de førte til Luvarts-Herne, og en 6 Rolr. for hver 


gieringen begyndte endelig at give Slip paa det Udeluk⸗ 


'nene Rouen, Bourdeaur, Nantes og Rochelle. Det 


ve af de Afgifter, ſom vare de andre Produkter paalagde. 


er 


— 
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af Magten; han blev endog arreſteret. Fra alle Kan; 
ter gav Øjen Gienlyd af Oprors-Skrig og Baaben-Bul— 
der. Nan veed ikke hvorvidt diſſe Merligheder ſtulde 
have gaaet, derſom Regieringen ikke havde viiſt fig 
lemfoldig at give efter. Denne Gang blev Folket ikke 
firaffet for dens Forvildelſe ſom beſtyrede der, og Her: 
tugen af Orleans vifte ved denne Leilighed, ar han ikke 
var et hverdages Menneſte, ved ar erfiende fig felv ſom 
Aarſag til en Opſtand, ſom han havde volder ved en 
feilagtig Indretning, og fom vilde. være blever ſtræn— 
geligen ſtraffet under en mindre oplyf eller mindre lem— 
feldig Adminiſtrator. Efter tvende Aars Uroligheder 
og Forvirring bragte de Uleiligheder, ſom Anarkiet forer 
med fig, Gemytterne tilbage til Freden, og Roligheden 
ſaaes igien bragt i Stand uden af gribe til Stranghe⸗ 
dens voldſomme Midler. 

Efter denne Tid har ingen Kolonie brugt Tiden 
faavel til fin Fordeel fom St. Domingo. Dens Skridt 
til Velſtand vare hurtige og ſtadige. Bed de tvende, 
ulykkelige Krige, der have foruroliget dens Farvande, 
er dens Styrke fun bleven fammentrængr, den har 
Viift fig. faa meget hurtigere efter at Fiendtlighederne 
ere ophørte, Saaret er ſnart lægt, naar Legemets Kon⸗ 
ſtitution ikke er fordervet. Mange Sygdomme ere 
faavel i Staten fom i det dyriſte et Slags Lægemidler, 
fom uddrive de fordervede Vodſter, og give et frærkt 
Helbred en ny Kraft, De Seiheder, der blive fade; 
lige for dem begge, ere de, ſom, fordi de ere langſomme, 
holde dem i er beſtandigt Ildebefindende, og bringe dem 
uformærfet til Graven. Men efter ar de, der ere 
heftige, have frembragt en voldſom Kriſis, vyhører 
Forvildelſen, Svagheden gaaer over, og med Kræfters 
neg Gienfaaelfe indftiller fig en jævn og regelmesſig 
Bevagelſe, fom lover Maffinen en fang Varighed. 
Saaledes ſynes Krigen af ftyrfe paa og vedligeholde 


le RER 

National: Karakteren, hos endeel af Europas Nationer, 
ſom Handelens Flor og Overdaadighedens Nydelſer 
kunde udmarve og forderve. De uhyre Tab, der følge 
neſten ligeſaa meget med Seiren ſom med Nederlagene, 
aabne Plads for Bindffibeligheden, og oplive Arbeid: 
ſomheden. Nationerne opblomfire igien, ſaafremt Re⸗ 
gieringen kun vil mere underſtotte deres Tilbsielighed, 
end fipre deres Gang. Denne Grundſatning er for— 
nemmelig anvendelig paa Frankerig, ſom til Velſtand 
fun fræver en aaben Mark for bets Indbyggeres Birk. 
ſomhed. Allevegne, hvor Naturen overlader dem et 
frit Spillerum, lykkes det dem at give den fit fulde 
Sving. St. Domingo har i Beſynderlighed erfarer, 
"hvad en lykkelig Jordbund og en fordeelagtig Beliggen⸗— 
hed formaaer i Franſtmends Hænder. 











| 238. Ctabliffementer , "der ere anlagte i den fyds 
. lige Deel af St, Domingo. 


| Den Deel i det Sydlige, der er befat af denne 
Nation, ſtrakker fig for Tiden fra Pointe a Pitre til 
Forbierget Thiburon, Den Tid, da Spanierne giorde 
deres Erobringer i den nye Verden, havde de paa denne 
Kyſt bygget tvende fiore aabne Byer, fom de forlode i— 
(mindre glimrende Dage. Det Sted, fom de efterlade 
tomt, blev ikke ſtrax beſat af de Franffe, der maatte, 
frygte for Naboelaget med Gt. Domingo, hoor den 

Nalions fornemmeſte Styrke var fammentraft, paa 
"hvis Ruiner de hævede fig, Deres Fribyttere, der. 
'fædvanligen ſamlede fig paa den lille Ko-Oe, for af 
gisre Jagt paa Caftillanerne, og der at dele deres Bytte, 
giorde nogle Aolsbrugere driftige til at begynde 1673 
"med et nyt. Ctabliffement paa Naboe-Kyſten. Det 
blev næften ligeſaa haſtigen forſtyrret og ikke taget far 
paa igien, førend temmelig lang Tid derefter. Det 
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Kompagnie, der blev oprettet for at ſtaffe det Styrke 
og udvide det, opfyldte fine Forpligtelſer fler. Sin 
Tilvert havde idet Engellænderne paa Jamaika og Hol— 
fænderne paa Curacao at takke, fom faldne paa at 
bringe Slaver dertil, bortforte allene Produkterne fra ef. 
Land, hvilfet de allene førte fig til Nytte. Moderlandets 
Kiobmand have endelig aabnet Pinene, og fiden 1740 
føge de lidet denne Deel af Kolonien, uagtet Vindene 
ofte gisre Udfeilingen derfra langſom og vanffelig. 

Det Diftrift, der er Øfter for alle de andre Cras. 
bliſſementer, kaldes Jacmel. Det beftaaer af 3 Sog⸗ 
ne, ſom indtage 36 Mile pan Kyſten med en maadelig 
og meget ulige Dybde, Denne vidrløftige Strætning 
ev beſat med 160 Kaffe; Avlinger, 62 Indigo; Avlin: 
ger, og 60 Bomulds-Avlinger. De flefte af deres 
Avlsbrugere ere fattige og kunne aldrig blive rigtig rige. 
Et i Almindelighed biergagtigt, ſtenet, for Torke ud: 
fat Jordsmon, forbyder dem at tenke paa Rigdom. 
Denne Attraae er fun dem tilladt, ſom have Deel i 
Jacmels Slette. Der ere 20 meget vidtløttige Gaar⸗ 
de, hvoraf fun 10 have Vand, uagtet de alle ere” 
iftand til at kunne faae denne —— Der er det man 
i eu udpidſtet Jordbund dyrker Indigo, ſom vilde for— 
dre friſte Jorder. Naar der ikke mere bliver Mangel 
paa Hænder og andre Anſtalter til er ſtort Bedrift, vil 
"man iftedet for dette ſette Sukkeret, der flaaer faa vel 
an, ſom man fan ønffe det i den enefte Plantage, hvor 
har begyndt at dyrke det. 

Aaqpin har 15 Mile paa Strandbredden og 3 til 4 
undertiden 6 Mile ind i Lander, Dette Etabliſſement 
tæller 40 Plantager med Indigo, 20 med Kaffe, og 9 
med Bomuld. Dets Bierge, der ikke ere faa høie ſom 
de, der ligge tæt ved dem, have af. denne Grund fun 
faa Kilder, faae fun lider SEN og give fun Haab om 
on ſtor Overflodighed af Bomuld, fom man udentoivl 
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engang vil fordre af dem, Hvad dets Sletter betreffer, 
da vare de fordum temmelig blomſtrende, men Torken, 
ſom gradviis har tager til, efterſom Lander er bleben 
aabent, hav alt mere og mere forringet Mængden og 
Beſkaffenheden af den Indigo, ſom udgiorde al deres 
"Rigdom. Iſtedet for denne Plante, ſom fader Jorden 
 næften idelig være udfat for en brændende Soels Hede, 
bor fættes Sukkeret, ſom vil holde den bedæekket 18 


i 


"Maaneder i Rad og længe vedligeholde den mindſte Kis— 














lighed. Allerede have 4 af de meeſt velhavende Inde 
byggere giort denne Forandring 1 deres Plantaget. 
Jordbundens Beffaffenhed tilſteder 25 Kolonifter af 
| følge dette Exempel, og de ville udentviol beſtemme fig 
derfor, naar de have erhvervet fig Midler dertil, naar 
" Bandet i Floden Serpente er blevet fordeelt med Klog: 
ſkab. I Tingenes nuværende Forfatning ſamles alle 
| Diſtriktets Produkter i en enefte Bye, ſom ligger meget 
dybt inde i Landet. Formedelſt Umueligheden i at 


transportere dem til Kyſten i Regn-Tiden, og de nund⸗ 


gaaelige Bekoſtninger med af føre dem dertil paa Vogne, 
"endog paa de bekvemmeſte Tider, bar man faldet paa 


at oprette dette Oplagsſted paa Bredderne af en dyd 


| Bugt, hvor man indffiber Varerne. Men dette Steds 


Beliggenhed tilbyder iffe en Tønde Land, ſom man 


| Fan dyrfe; man finder der inter drikkeligt Vand, og i 
det ſtilleſtaaende Sse: Vand fordærver Luften. Af 
diſſe Grunde har man rabt en Plan af Syne, hvorved 
| Dev var ftørre Uleiligheder end Fordele. 


Sr. Louis er et Slags aaben Bye, ſom, ſtiont 


"Bygger i Begyndelfen af forrige Sefnlo, har dog fun 


ei so Huſe. En — endog for alle Linieſtibe — meget 
god Havn afgiorde dette, Etabliſſements Unlæggelfe 


Paa en Øe, der ligger ved Indlobet tif Reeden, opforte 
man betydelige Fæfiningéværfer, ſom 1748 bleve ned: 


| revne af Engellænderne, og ſom fiden efter ikke ere 
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ker fig 5 til 6 Mile paa Kyſten. Dets Bierge, der. 
for ftørfe Delen endnu ere bevoxede med Ucagontræær, 
kunne for det mefte dyrkes; dets ujævne Slette tilbyder” 


undertiden en frugtbar Jordbund, og dets talrige Mos 
radfer kunne bfive udtørrede, Man fælfet deri kun 20 


Kaffe- 15 Indigo, 6 Bomulds⸗ og 2 Sukker⸗Ablinger. 


Dette fidfte Produkt vilde flaae an i 1o til 12 Planta— 


ger, fornemmelig derfom de fif Vand fra Floden Sr.å 


Louis, Hvilfer man anſeer for meget giorligt. 
Cavailfon indtager Fun 3 Mile paa Oſeanets 
Bredder. Det er en flor Fiord, ſom ftræffer fig 8 til 9 
Mile ind i Landene. Dette Diftrift bliver deelt af en 
temmelig flov Flod, fom i frære Regn til Uheld løber 
oder, udbreder fig vidt og volder ofte ſtore Ulykker. To 


blevne opforte igien. Dette Diſtrikts Territorium ſtrak— 














Mile fra dens Munding ligger en lille Bye, hvor Sir. 


bene lægge til, og hvor de indtage de Produkter, ſom 


20 Kaffe, 10 Yndigo:, 6 Bomulds: og 17 Suffir Allans | 
tager levere. Antallet paa de ſidſte kunde lettelig blive 
fordoblet i en Slette, ſom hav 5 til 6000 Tønder Land* i 


* 


i Storrelſe; men de 3 meeſt blomſtrende af dem, der 


ere der, have neppe naaet det halve af deres Kultur, £ 


Da de andre give fun et ringe Produkt, der er af ſlet 


Beſtaffenhed. Endſkiont Biergene ere bedæffede med 
en ypperlig Jord, opfhlde de dog iffe hvad der mang: 


ler, De Jorder, ſom Regieringen har boveffienter, 
bille blive udyrkede, indtil man har anlagt Beie til at 
udføre Varerne. Dette Foretagende, der overftiger 
Indbyggernes Kræfter, burde udføres af Tropperne. 
Hrkesloshed og ſtinkende Moradſer have hidindtil ſlovet 
Soldaterne, have dræbt dem paa Habets Bredder. De 
hoie Steders Kiølighed, den rene Luft, ſom man der 


— — 


aander, maadeligt Arbeide, det Vellevnet, ſom det 


bilde være billigt at lade dem nyde, ffulde alle difte Aar; 
*quatreaux. 
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ſkulde de ikke give Sikkerhed for deres Bevarelſe? 

Sletten af Ko⸗Hens Grund indeholder 25000 
Tønder Land * af en Jordbund, der ev ypperlig ale; 
vegne, undtagen nogle Steder, fom Strømmene have 
bedekket med Gruus, og nogle faa Moradſer, fom det 
ikke vilde være vanffeligt af udtorre. Efterhaanden 
har der danner fig 83 Sukker-Plantager, og man fan 
endnu oprette omtrent 50 deraf. De, der ere der, 





| deres Jordsmon i Drift, og dog give de en umaadelig 
| Mængde raat Sukker. Man flutte fig deraf til, hvad 
«ber hele Jordsmon vilde give, derſom der var. behørig 
dyrket. Man funde giøre fig Regning paa et faa mes 
get regelmesfigere Produkt, ſom dette Diſtrikt ſieldnere 
| mangler Regn end de andre, og ſom tre deri løbende 
Floder tilbyde fig, faa at fige, af fig felv til at vande 
| alle Blantagerne : * 

| Det Sukker og det Indigo, ſom vore i Sletten, 
den Kaffe og den Bomuld, ſom komme ned fra Bier; 











… fi. aer af næften 400 Huſe, fom alle ere nedfænfede i 
er moradsagtig Grund og for der mefie omgivne med 
Vandpuſſer. Luften, fom man drager i fig i dette 
Opholdsſted, er ligeſaa uelaſtiſt ſom uſund. 

Dette Oplagsſted er blevet ligeſom henflængt uden 
Overiæg i Fordybningen af en Reede, der har fun tre 
Giennemgangsſteder, hvig i fig ſeld utilfrætfelige Dybde 
fager endnu daglig af, Ankerpladſen er meget indkne— 





ben og i Jævndøgns Tiden faa farlig, at Skibene fom 
findes deri, ofte gane under paa denne Tid. Den ſtore 
Mængde Mudder, ſom nedſkylles deri af en Bek, der 


kaldes Syd-Floden, voxer fan ftærkt til, at man om 
en Snes Aar iffe mere vil kunne gage ind i den, Den 


* quarreaux. 


ſager ſamlede ikke vedligeholde deres naturlige Kræfter? 


"have nof ikke fynderligt mere end en Trediedeel af 


gene, bliver altſammen bragt til Byen Cayes, der be⸗ 


———— 


mener 


—— 
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Rende, ſom dannes af Naboelaget med Ko ;Øen, ties 
ner fun til at fortredige Skippernes Udfegling. Dens 
Bugter ere Smuthuller for Kaperie fra Jamaika. Der. 


er det, de Frydfende uden Seil og paa Udkik uden at 


blive ſeete, altid have Fordelen af Vinden mod de 


Skibe, ſom Vindenes Styrke og idelige Strøg ikke til⸗ 


lade af gane oben om Øen. Derſom Krigs-Skibe bleve 


tvungne til at hvile ud i denne flette Havn, vilde 
Umueligheden i at overvinde denne Vanſtkelighed og Ban: 


ſteligheden ved Strommene, for at fange Vinden fra 
Den, tvinge dem til at tage ſamme Vei ſom Koffardie— 
















Skibene. Saaledes ville diſſe Skibe ved at lægge eet 


for eet om Pynten Labacou formedelſt lave Grunde, fee 
fig imellem Land og den fiendtlige Yld-med Vinden imod 
fig, og ufeilbarlig fee fig ødelagte af en ringere Flaade. 


Den flette Luft i Byen og Feilen ved Reeden have 


" bragt Hoffet i Verſailles til at onſke, at den Handel, | 


ſom der dreves, blev forlagt til. St. Louis. Dets Be 


firæbelfer have værer frugteslofe, og maatte være det, 


fordi det er meget haturligt, at Omtuffningerne gane 
for fig paa det Sted, der frembringer og forbruger Ø 
meeſt. Med Haardnakkenhed at ville ſatte fig imod 
denne Tingenes Orden, der er foreffrevet af Naturen, —9 
vilde fun være til reent Tab at forſinke et godt Etablis⸗ 


ſements Fremvext. Selve Vindſtibelighedens Griller 
fortiene Regieringens Overbærelfe. Den mindſte Be⸗— 


kymring hos Handelsmanden bringer ham til Mistillid. 


De politiſke og militairiffe Beregninger formaae intet 
mod Egennyttens. Handelen trives fun i et Jords⸗ 
mon, ſom den har valgt fig felv. Den ſkremmes ved 
ethvert Slags Toang. J 
Hoad det Franſke Miniſterium fan foretage ſig 
med Fornuft, det ev at flytte Kollegierne fra Gt. Louis, 
ſom iffe er og aldrig vil blive noget, fov at anfærte- 
dema Cayes, hvor Folkemæengden og Produkterne alle⸗ 
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rede ere betydelige, og maae tage meget til; det er at 

indrette et Aflob for et Vand⸗Skyl, hvis raſende Over: 
ſvommelſer ofte foraarſage uudfigelige Odeleggelſer; 
det er at renſe Byen og befæfte.den lidet. Begge Dele 


vilde man opnaae ved af omgive Fyen med en Grav, 











hvoraf det opgravede funde bruges til at fylde Sum⸗ 
perne i den. Jordsmonnet, ſom derved blev forheiet, 
| vilde tørres af fig ſelv. Vandet af Floden, ſom man 
efter dets naturlige Fald kunde [lade løbe i denne dybe 


Grav, vilde ved Hielp af nogle Faſtningsvarker fætte 
Byen i Sikkerhed for Kapernes Foretagender, vilde 
"endog forviſſe et fore Forfoar, hvorved Der funde gives 
| hidveie til at kapitulere med en fag EFadre 


Mat fart, man bør gane endnu videre. Hvorfor 


ſkulde man ikke fraffe en ſelvgiort Haon til et vigtigt 
Oplagsſted, der ſnart vil fee fig ſperret? De Koffardies 


Skibe, der føge fig et Tilflugtsſted i den Flamſke Bugt, 


ſom ligger mindre end 2 Mile Luvarts for Cayes, ſynes 


at have iforveien betegnet den Havn, ſom denne Bye 


| trænger til, Denne Havn fan rumme et fort Antal 
Krigs-Skibe i Læe for alle Vinde; tilbyder dem endeel 
Kalfatre-Steder; tillader dem af gåde Luvarts omkring 
Ko-OHen, og med Byen vedligeholde en Kyſt-Fart, ſom, 


beſtyttet af nogle godt fordelte Batterier, vilde blive 


uforſtyrret af alle Kapere. En eneſte Uleilighed for— 


mindffer det Gunfige i denne Beliggenhed, det er af 
Grundens Beffaffenhed og den ſtille Søe gisre Bear 
digelfe af Orme mere almindelig der, end andre Ste⸗ 
der, og mere farlig for Skibene. | — 2 
Abacon er en Halvoe, ſom Mængden og Beſkaf⸗ 
fenheden af dens Indigo fordum giorde blomſtrende. 
Siden denne graadige Plante har ødelagt alt Grundſtof 
til Grøde paa de ſmaage Høie, hvoraf der ere overmaade 
mange i dette Diſtrikt, dyrker man fun med noget Held 


Breddene ved- Havet, der ere blevne berigede ved Affal⸗ 
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det fra de høiere Jorder. Denne Forringelſe Kar be— 
ſtemt et temmelig ſtort Antal Koloniſter til at bringe 


deres Driftighed andenſteds hen. De, der af Bane 


eller Grunde ere blevne ved deres Plantager, have for— 


øget deres Ciendele med alt hvad der flod dem an. De 


holde fig ogſaa, ved at lade en Deel af deres Ford ligge 
til Dvile, medens den anden er i Brug; men Hielpen 


deraf ev iffe der, ſom den vilde være i Curopa. Af 


denne Mening ere ſelve Beboerne, ſom henvende dereg 
Vindſtibelighed til Sukkeret faa meget fom deres Cone 
og deres Kredit tillade dem der. É 

Det er paa de opdyrkede og udviffede Hoie i dette 


Diſtrikt det vilde. være rigtigft at formere væg. Re— 


















gieringen hav feilet, da den hår bortſkienket Bierge paa 


det Vilkaar, ut man fulde befætte dem med Horns 


Dbæg. Foruden der, at det ikke var fornuftigt, til 
Græsnange at bruge frie Jorder, ſom man funde 


gisre mere frugtbringende for Staten, var det umuligt 


at vente, at driftige Menneſter vilde giøre fig til Hyr⸗ 
der, Haar de funne drage en bedre Nytte af dereg Jor⸗ 


der, til hvilken Ablings-Art de end anvendte denn. | 


— 


Man kan endog forſikre, at Kreaturene altid vilde blive 


overmaade fieldne paa St. Domingo ,… endog paa de 


Steder, ſom ikke kunne bruges sil andet, faalænge ſom 


Monopoliet paa Slagteriet ſtal vedolive i Kolonien. 


Les Coteaux indtage omtrent 10 Mile Strande 


bredde til en Dybde af 2 til 5. Mile, Allevegne finder 
man ſmaa Bugter, hvor det er fer at loſſe, uden at 10; 
gen giver et ſikkert Lye mod haardt Veir. Diftriftet har 
24 Kaffe, 3 Bomulds og 66 IndigoAvlinger. Dette 
fidfte Produkt har taget mindre afi Mængde, har ud: 


artet mindre i Beffaffenbed end andenſteds. Fordele, | 


ſom maae tilſtrives Jordsmonnets Natur og Beſtaffen— 
hed. Imidlertid ſynes Tiden ikke langt borte, da Has 
vets Bredder ville ſee 14 til 15 Sukker Avlinger reiſe ſig 
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paa Ruinerne af hvad der forhen er dyrket. Vanen 
og Leiligheden at fane Glaser, ved Snig-Forbindelſer 
| ville giore Forandringen let. 


Thiburon, ſom har 12 Miles Strækning paa 


Havets Kyſter, og 2,3 til 4 Miles ind i Landet, ender 


Kyſten. Reeden ved dette Forbierg giver iffe noget til⸗ 


| firæftelige Ly mod Stormene; men vel anlagte Batte; 
rier funne deraf gisre et Tilflugts⸗ og Beſkyttelſes⸗ 
Sted for Frauſke Skibe, fom i Krigs-Tider bleve for—⸗ 


fulgte i diſſe Farvande. Dette Etabliſſement har 4 


Avlsgaarde med Bomuld, 30 med Indigo og 37 med 


Kaffe. Siden Freden (1763) er der bleven indrettet 
4 Sukker Ablinger, hvis Untal fan ſtige til 16. 


39. Auſtalter, ſom funde forbedre Aolsbedrif⸗ 
terne i det Sydlige af Kolonien. 


De Etabliſſementer, ſom man her Gar giennemlo— 
bet, forſmagte alle i en fføvre eller mindre Elendighed. 
Ogſaa ſluttes Kisb og Salg ikke der med Penge, form i 
det Nordlige og Veſtlige af Kolonien. J det Sydlige 
omtuffer man Europas Handelsvbarer mod Amerikas 
Produkter. Af denne vilde Skik flyder der uendelige 
Keglerier, utallige Bedragerier, ødelæggende Forſinkel— 
ſer, ſom afholder Skipperne, fornemmelig dem, ſom 
give ſig af med Slave⸗Handelen. 

Det er en alt for vel beviiſt Sandhed, at det aar? 
lige Tab af Sorte ſtiger af naturlige Aarſager til Doer 
node, og at der af'tilfældige Omftændigheder bringes 
til hvev 15de. Af denne Erfaring folger, at det Land, 
ſom vi her have med at gisre, og fom i alt hav meer 
end 40,000 Slaver, har feet 25,000 af dem døe i en 
10 Mars Tid, 8134 Afrikanere, ſom Franſte Redere 
have indfort fra 1763 til 1773, have ſikkerligen ikke er⸗ 
ſtattet denne ſtore Afgang. Hoad (Fulde da diſſe Etab— 
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liſſementers Skiebne have bæret, derſom Snighandlere 
iffe havde forſynet dem med Andre i deres Sted? Det 


ev ikke alt, 


OVE 
















Den fydlige Deel af St. Domingo bar noget mes 


get ufordelagtigt. De Bierge ſom beherſke den, berove 












denne Deel ſaa vel ſom den veſtlige omtrent i 6 Maane: 
der Regnen fra Nord og Nord-Oſt, ſom gisr de Nord— 


lige Marker frugtbare. Den vil derfor blive udyrket 
eller flet dyrfer, indtil man iftedet for Regn-⸗Pand har 
fat Vand af Floderne. Denne Operation, ſom vilde 
tredoble Produkterne, udfordrer ſtore Kapitaler og mange 
Slaver. Enten det er af Umuelighed eller Mistroe, 
faa leverer Frankerigs Handel dem iffe. — 
Hoad Beſlutning bør Regieringen tage? Aabne i 
én 10 til 15 Mar denne Deel af fin. Kolonie for alle Ud— 
lændinger, Engellænderne vide føre Sorte dertil; 
Hollenderne ville giøre Forſkud for en Rente, fom 
Aolsbedrifterne i den nye Verden meget godt funne 
bære, Det fan ikke feile, at Udfaldet jo maa blive lyk⸗ 
keligt, derſom man udftæder Forordninger, ſom give 
begge Nationers Tilgodehavende en tilſtrakkelig Sif: 
kerhed. 
Moderlandets Havne vil fra forſt af reiſe ſig med 
Heftighed mod dette nye Paafund. Men naar de faae 
Monopoliet igien, naar de komme til at nyde udeluk— 
kende Fordeel af den umaadelige Tilvext, ſom Skibs— 
farten, Kiob og Salg bar faaet, ville de velfigne den 


modige Haand, fom har giort Forberedelfe til deres 
Velſtand. 


— 
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40. Etabliſſementer, der ere anlagte idet Veſt— Å 


lige af St. Domingo, 


Det Befilige af Kolonien er meget forſkielligt fra 
det Sydlige, Det forſte Etabliſſement, ſom vifer ſig 
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og fortiener nogen Opmærffombed, er Jeremie eller 
Grande-Anſe. Det indtager 20 Mile paa Kyſten fra 
Tiburon til Patit⸗Trou, og 4 til 6 Mile ind i Landet. 
Ga det er et Diſtrikt, ſom er i fin førfte Opkomſt, er 





"Der iffe fynderlig andet end Havets Bredder, fom ere 
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beboede, og endda ere diſſe der fun meget lidet. Imid⸗ 
erud blide alle de Varer, ſom berige det øvrige af Den, 
der dyrkede. Et Produkt, fom er det egent, og hvoraf 
det aarligen høfter en 1500 Sentner, er Cacao'en, ſom 
ekte vilde lykkes i mere aabne Diſtrikter. Forenings⸗ 
Punktet ev en net bygget Bye, "der ligger paa en Høi, 
hyvor Luften er meget fund. Med Tiden vil denne Dan; 
dels⸗Plads blive betydelig. Til Uheld har den en flet 
Reede. Gaafnart Norden: Vinden blæfer noget heftig, 


. 


ere Skibene nødte til at flygte til Forbierget Dame? 


Marie, hvor man ikke har giort nogen Anſtalter til at 


give dem Sikkerhed kor at blive beſtyttede, eller føge 


hen til Øen Caymites, der er udſat for Corſarernes 
Angreb. wer 
| Petit-Goave var fordum i ſtor Anſeelſe, og havde 


at takke derfor en Havn, hvor Skibe af enhver Stor⸗ 
relſe fandt en ypperlig Ankerplads, god Leilighed til at 
falde af, og Lye mod Vindene. Det var det bekvem— 
meſte Tilflugtsſted for Eventyrere, ſom fun tænfte pag 
at tilegne fig hvad de funde plyndre fra Spanſte Skip⸗ 
pere. Siden Aulsbedrifter ere traadte iſtedet for Søe; 
roveriet, har dette Sted tabt meget af fin Navnkun— 
dighed, Hoad det endnu har tilbage af Betydenhed, 
har det fine Territorial ; Rigdomme at' takke for, der 
indffrænfe fig til 15 Plantager med Sukker, 20 med 
Kaffe, og 1.2 med Indigo og Bomuld. ” Endnu mere 
maa der derfor takke Produktet af 24 Sukker-, 50 In— 
digo⸗, 67 Kaffe-og 34 Bomulds-Avlinger, ſom Sognene 
Petit-Trou, i Lance à Vraux, i St. Michel, og i 
Grand; Goave bringe i dets Oplag. Det er ufundt og 
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bil blive det, "indtil man bliver faa lykkelig at ſtaffe 
Aflob for Floden Abaret, hvis ſtilleſtaaende Band frem⸗ 
bringer ſtinkende Moradſer. | J 

De Steder, der ſtage under Leogane, ere ſtore. 
Man tællev der 20 Avlsgaarde beftemte til Indigo; 40 
til Kaffe: 10 til Bomuld; 52 til Sutter, Førend 
Jordſtielvet 1770, ſom ødelagde alt, Havde Byen 15 
meget lige Gader, og 400 Hufe af Steen, fom nu fun 
ere af Zømmer, Deng Beliggenhed i en fmal , frugt: 
bar, vandet Slette lebnede ikke meget at sulte, derſom 
en ſeilbar Kanal aabnede den en let Forbindelfe med 
dens Rede, ſom er fun en Miil derfra. 

Derfom der var noget fornuftigt i at anlægge en 
Feoſtning paa den beftlige Kyſt, vilde Leogane fortiene 
Fortrinet. Den fager paa er jævnt Jordsmon, intet 
beherſter den, og den fan ikke beffydes af Sfibe. Men 
for af fætte den 4 Sikkerhed for en Overrumpling, 
maatte man omgibe den med en Jord-Vold og en 596 
Grav, der vilde fyldes med Vand uden mindſte Bekoſt⸗ 
ning. Denne Bekoſtning vilde langt fra ikke medtage 
hær faa meget, ſom det Arbeide man har foretaget fig 
bed Port⸗-au-Prince. i 

Den Deel af Øen, fom de Franſte ført opdyr⸗ 
kede, var den veſtlige, ſom den, Der lage længft borte 
fra Spaniernes Styrke, hoilken man da havde af 
frygte for. Beliggende midt imellem de Kyſter, ſom 
de indtoge, oprettede de der Regieringens Sæde. Forſt 
anlagde man det i Petit-Boave. Siden efter blev det 
forflyttet til Leogane, og det var 1750 man giorde 
Port;aun;Wrince dertil. 

Dette Diſtrikts Territorium bar 40 Sukker⸗, 12 
Indigo⸗, 50 Kaffe: og 15 Bomulds Ablinger. Dette ros 
dukt bliver forøget med andre langt betydeligere, ſom 
det faner fra de vige Sletter i Cul de Sac, Arcahaye 
pg Mirbalais's Bierge. Under dette Sunspunft er 
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maatte fee til at forſtaffe tilſtrækkelig Beſkyttelſe, for 
at forefomme en Overrumpling, 99 forvife Indbyg— 
gerne et Tilflugtsſted. Men var det vel raadeligt deri 
at forene den civile og militaire Autoritet, Domſtolene, 
Tropperne, Krigsfornodenhederne, Levnetsmidlerne, 
Arſenalet, alt hvad der gisr Støtten for en ſtor Kolo⸗— 
'nie? Man vil funne dømme derom. ou: RET 
| En Aabning af omtrent 1400 Favne, tagne i lige 











Linie, beherſtet fra tvende Sider, er den Beliggenhed, 


7 


man har valgt til den nye Hovedſtad. Tvende Havne, 
der dannes af Holme, have tient til Paaſtud for dette 
ſlette Valg. Kisbmæendenes Havn, der er halv fyldt, 
kan ifte mere uden Fare tage imod Krigsſtibe; og den 
— hem beftemte — fiore Havn, der formedelf Uddunſt⸗ 
| ningerne fra Holmene er ligeſaa uſund fom den anden, 


bliver ikke forfoaret af noget, og fan ikke blive, det mod 


en overlegen Fiende. 


En ringe Effadre vilde endog -være tilſtræœkkelig til 


den lille Eſkadre et frit og filteret Spillerum til Kryds; 


ø 


ning; Gøe Vindene vilde hindre den ſtorre fra af kom: 
me ud til dens Land-Vindene vilde ved at gabne Ud, 


feilingen af Hadnen for de Skibe, man vilde fFiffe 
imod den, tillige lette den Valget. af træffe fig tilbage 
imellem de tvende Gnedringer ved St. Marcus og Le0; 
gane; med en lige god Maneuvre for dem begge, vilde 
den altid have den Fordeel at bringe ga Gonave imel⸗ 
lem fia og den Franſke Flaade. 

| Hvad vilde der ffee, derſom denne var den min— 
Dre talrige? Forffudt og forfulgte tunde den ikke nade 


en Tilfſlugts-Havn, der ſtigrer fig faa dybt ind ſom 


Mors: au: Prince, "førend Seiervinderen havde draget 
Fordelen af dens Nederlag. Derſom de flagne Skibe 





Port au Prince et betydeligt Oplagsſted, fom man. 


* 


at indſperre en ſtsrre i en faa ufordeelagtig Stilling. 
"La Gonave, der deler Bugten i tvende Dele, vilde gide 
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endog kom ind i den, vilde intet Faſtningsberk forhin⸗ 
dre Fienden fra at forfølge dem næften i Linie og løbe 
ind endog i Kongens Havn, hvor de maatte flygte hen. 
Den lykkeligſte Station til Krydsning er den, der 
gior det ler at kunne tage mod eller undvige Trefning; 
at have fun en liden Stræfning at paſſe paa; at kunne 
overſee alt fra et Middelpunkt; at finde ſikre Anker⸗ 
pladſe; ved Enden af ethvert Bout eller Slag at kunne 
lægge fig i Skiul uden at trakke fig bort; at forffaffe. 
fig Brænde og Vand efter Sodtbefindende; at kunne 
feile i ſmult Band, hvor man har kun Byger at be⸗ 
frygte. Diſſe Fordele vil en fiendtlig Eſtadre altid 
have over de Franſte Skibe, der ligge for Unfer i Vort; 
au⸗Prince. Uden at vove noget funde en Fregat trodfe 
dem, Denne allene vilde være tilſtrakkelig til at op; 
fnappe baade ved Ind: og Udfeiling alle de Koffardie⸗ 
ſtibe, der feilede uden Bedækning. 
Dog har en faa ugunſtig Havn beſtemt Byens 
Unfæg. Det omfatter i Længden 1200 Favne pag 
Havets Bredder; det vil fige, næften den hele Aab⸗ 
Ning, ſom Havet har udhulet i Midten af den veftlige 
Kyſt. IJ denne fore Strakning, der ſtikker fig ind til 
en Dybde af omtrent 550 gavne, ere 558 Huſe eller 
Hytter ligefom tabte og adſpredte i 29 Gader. Aflo⸗ 
"Bet af Bakkene, ſom falde ned af Højene, vedligeholder 
en beftandig ufund Fugtighed i dette Opholdsſted. Til 
Denne Uleilighed lægge man den liden Sikkerhed, der 
er ved et Sted, ſom beherſtet fra Land: Siden er alle; 
vegne tilgængelig fra Søe: Siden. Endog de Holme, 
der fFille de tvende Havne fra hinanden, ere faa langt 
fra ar give Sikkerhed for Landgang, at de endog vilde 
tiene til at beſtytte den. 
Saaledes er den Beliggenhed, ſom Egennytten 
fil Uheld har faaet valget for der at bygge St. Domin- 
gos Hovedſtad. Et Jordſtielv har 1770 ødelagt den i 
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nens Skorpe. Tomme Haab! De private Huſe, de 
offentlige Bygninger ere alleſammen blevne iſtandſatte. 
Taabelige Domingoer! fov da, ſiden du ikke er 





Hoved?Gierde. Bær uvidende om den Fare, der truer 
"dig, efterfom dine Bekymringer kun vilde, forgifte et: 
hvert Dieblik af dit Liv, og ilfe beſtytte dig det mindſte. 
"Bær uvidende om, hvor uſikker din Tilværelfe er, at 





Boepel (fulde tiene fom Laag. Derſom du et Hieblik 


kom ud af din Uvidenhed hvorledes vilde du da blive 
til Mode? Du vilde fee Døden tumle fig under dine 
| Fødder, den hule Lyd af de udſpendte Soovl⸗Strom⸗ 

Je vilde ſtaae dig for Hrerne, du vilde fornemme 


Skoͤrpen bevre, hvorpaa du ſtaaer, du vilde høre den 


revne med Bragen, fpringe fra dit Huns, løbe om 
ſom en fortabt pan dine Gader. Du vilde troe, af 
Murene i din Vaaning, at dine Bygninger radede og 
| at du med Ruinerne af dem faldt ned £ det Svælg, der 









er graver, om iffe for dig, faa dog i det mindſte for ” 
din ulykkelige Afkom. Ulykken, der venter paa bens 
| Gil være haftigere bragt til Ende end denne min Fortæl 


ling. Men derfom der er en Retfærdigded til, ſom 
hævner grove Forbrydelſer; derſom der gives et Helve— 


de, da haaber jeg det er der de Forbrydere ville komme 
til at henſukke Evigheden i Ildsluer, ſom aldrig ud⸗ 
ſlukkes, de Forbrydere, ſom forblindede af egennyttige 
Henſigter, føre Regieringerne bag Lyſet, og hvis for⸗ 
ni Deel. — (35) 
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Bund og Grund, Der var Tid til at fortryde. Man. 
Havde faa meget mere Grund til at haabe det, ſom alt | 
gior det troligt, at den nye Stad faner paa. Vulka—⸗ 


"Bange derfor, ſov da paa de-fFiøre og tynde Lag, ſom 
ſtkiller dig fra det Id; Svælg, der bobler under dit 








den kun beroer paa et tilfeldigt Fald af en Bak, paa 
en maaſkee allerede temmelig vtdt kommen Indſugning 
af en liden Smule af det Band, der omgiver dig, i 
den underjordiffe Kiedel, hvortil man hav villet at din 
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dærvelige Raad have opføre der Mindesurærke paa Van⸗ 
kundighed og Dumhed, ſom Du beboer, og ſom har 
maaſtee fun et Hieblik at være til, É 

St. Mare, fom har fun 200 Huſe, men fom ere 
behagelig byggede, vifer fig i Grunden af en Bugt, der 
er kronet med en Halvmaane af Bakker, fom eré fulde 
af Ovaderfteen.  Giennem Byen gaaer tvende Aaer, 
og Luften, ſom man der indaander, er ſund. Paa dens 
Grund taller man fun 10 Sukker⸗, 32 Indigo⸗, 100 
Kaffe: og 72 Bomulds-Avplinger. Imidlertid trætter 
dens Rede, ſtiont den: ev fun flet, en ſtor Mængde 
Skippere til fig, og det er Urtibonite'8 Rigdomme, fom - 
den hav denne Fordeel at takke. 

Det er en ypperlig Slette af en 15 Miles Længde 
til en ulige Brede paa 4 til 9 Mile. Den er ſtaaret i 


tvende Dele ved den Flod, fom har giver den fit Navn, 


og fom løber firidig paa dens Ryg, efter at den har 
giennemlobet nogle Spanſte Beſiddelſer og Mirbalaig, 
Den Hoide, dette Band løber paa, har for længe ſiden 
vakt den Tanke at udffiære det i flere Stromme. Geo: 
metriſte Forſog have beviift Mueligheden deri. Sag 


"flor er den Mage, oplyſte Nationer have over Naturen. 
2 


Men. et Unlæg, der fun har Mathematiſte Kundſtaber 
til Grundvold, udfordrer den pderſte Forſigtighed i Ud: 
forelſen. 

J Tingenes nutidige Forfatning ere de paa den 
hoire Bredde anlagte Plantager udſatte for hyppig 
Torke, ſom ofre ødelægger de bedſt grundede Forhaabnin— 
ger. De paa den venſtre Bredde, der ligge kiendelig 
lavere, ere godt vandede og formedelſt denne Fordeel 
komne til den hoieſte Grad af Kultur. Eierne af de 
førfte drive paa Vandets Fordeling, de andre fætte fig 
Derimod af Frygt for at fee deres Jorder overſpommede. 

Derfom der, fom Rygter i Almindelighed gager, 
gives ſikre Midler til af giøre den ene Deel frugtbar, 

















ſinker man da et Foretagende, fom maa give en For— 


øgelfe af en 10 til 12 Millioner Hund Sukker. Denne 











Artebonite Floden fætter under Band. Ved ſaaledes 
at forandre Flodernes Lob er det, at det oplyſte Men: 
neſke bringer Jorden til af gtøre fig Tieneſte. Den 
Frugtbarhed, han udbreder derpaa, kan allene vetfærs 





diggisre hans Erobringen; derſom ellers Konſten og 
Virkſomheden, Love og Retffaffenhed, kunne i Tidens 
| Længde oprette der uretfærdige i at evobre et Land. | 


Gonaives's Jordbund er flad, temmelig javn og 


meget tor. Den har 2 Plantager med Sukker, 10 
med Kaffe, 6 med Indigo og 30 med Bomuld. Dette 
ſidſte Produkt funde meget let formeres paa en ſtor 
Sirakning Sandjorder, ſom for Tiden iffe fynes ſtikket 
"til anden Avling. Men bliver Artebonitée's Vand no! 
genfinde fordeelt med Forſtand, vil en betydelig Deel 
af dette ſtore Diſtrikt ſikkerligen blive bedæekt med Sub: 
 fer:RNør. Da vil man maaffee fee, at det var i dets 


ypperlige og let befeſtelige Hapn, man burde have 


anlagt Regieringens Sæbe, En anden Fordeel maa 


gisre dette Land intereſſant. Der findes mineralſke 


Wande deris Man forfømte dem fænge i en Kolonie, 
der altid var fuld af Reconvaleſcentere og Syge. Ende⸗ 


lig byggede man der Bade, Vandſpring, nogle bekvemme 


| Vaaninger, og et Hoſpital for Soldater og Matroſer. 


41. Betragtninger over den liden Deeltagelſe, Mo⸗ 


derlandene og Kolonierne viſe hinanden. 


— 


Kolonierne viſe os nogle modſigende Synderlighe— 
der, ſom det ev umpeligt at negte, og ſom ſynes van— 
ſtelige at forenes 


” 


uden at fordemme den anden til Ufrugtbarhed, høi for⸗ 


Tilvext vilde blive endnu mere betydelig, derſom def ' 
var mueligt ganſke at udtørre den Deel af Kyſten, ſom 
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Agte vi Kolontens Produkter hoit? Jeg troer matt, 
vil iffe tvivle derpaa. Hvorfor tage vi da faa liden 
Andeel i deres Velgaaende og Koloniſternes Konſerva⸗ 
tion. En raſende Orkan har i Tuſendeviis begravet 
nogle af diffe Ulykkelige under Ruinerne af deres Voa⸗ 
ninger og ødelagte Eiendomme, vi tage os mindre deraf 
end af en Duel eller et Mord, der er begaaet ved vore 
Døre. En vidtløftig Egn af dette langt fraliggende 
| Faſtland bliver bed af ødelægges af en eller anden ſmit-⸗ 
fom Sygdom; man taler her derom med mere Kulde, 
end om en uvis Tilbagevenden af inofulerede Smaa: 
kopper. Dyrtidens Gyſeligheder node Beboerne paa 
St. Domingo eller Martiniqoe til at føge fig Føde paa 
Marfen eller fluge hinanden ; vi ville face mindre Deel 
deri end i en Hagel'Sfvye, der bavde nedſlaget Gæben 
i nogle af vore Landsbyer. Der er temmelig naturs 
ligt at foreſtille fig, at denne Ligegyldighed er en Virk— 
ning af den lange Afſtand, Og af Koloniſterne ikke føle 
mere ved vore Uheld end vi ved deres, . 










































Men vore Kiøbftæder, fvarer man, liage tet op 
til vore Landboere. Deres Mød have vi uophorlig under 
Hinene. Vi ønfe.08 af dem iffe mindre overflødig 
Hoſt af ethvert Slags, Og Dog fan man nok neppe å 
Drive det videre, end man gibr i den Koragt, man 
bifer for at opmuntre, formere og Fonfervere dem, der 
dyrke Markerne. Hvorak veifer ſig denne forunderlige 
Modſigelſe? Deraf at vi ere fiollede i den Maade, 
hvorpaa vi opføre og mod vore Koloniſter, og baade 
limenneffelige og fiollede i vor Adferd Mød vore Bøn: 


i der, efterdi vi ville Tingen baade ftern og nær, og vi i 


hverken fiern eller nær ville Midlerne dertil. 


Men hvorledes gaaer der til, at dette ufammens, 
hængende hos Nationerne er ligeledes Feilen hos Regie⸗ 
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Misundelſe end rigtig Tarv, der bringer dem til, ſaa⸗ 
vel at erhverve fig ſom beholde dette Slags fierne Beſid⸗ 
delſer; fordt de nok ikke faa egentlig vegne Koloniſterne 
fil deres Underſaatter. Skal jeg fige det? Ja jeg vil 
| fige det, efterdi jeg troer det, fordisat Indbrud af 











Magt. De: figer dem fun lidet, om diſſe Menneſter 
doe eller leve, naar de fun ikke tilhøre en anden. 


Jeg vil derfor forſt henvende mig til Fyrſterne, og 
ſige til dem: Enten overlader diſſe Menneſter til deres 
Skiebne, eller underſtotter dem; derpaa til Koloniſter⸗ 





IJ ſtaae, og derfom den bliver eder negtet, da affons 
drer edev derfra. Paa een Gang at have baade Nod 


— 


rede og endnu mere ulykkelige under de Magter, til 
| hvis Styrke og Anſeelſe de ere af ſtorſte Nødvendighed? 
"Fordi diffe Magter ere endnu mere fiollede end vi; fordi 


gruſom; fordi de — lige en Forpagter, ſom ifte er 
ſikker paa at, faae fin Kontrakt fornyet — udpidſte et 
Land, fom i en Tid af et Yar fan gaae over i en. uD 
| Befidderg Hænder, Naar en Staré Provindſer ere 
| fammenhængende, blive de, ſom ere narmeſt ved 
Grandſen, meeſt ſkaaͤnede. Lige det modfatte finder 
| Sted med Kolonier. Man udſuger dem af den blotte 
" Frygt for, at den Skaanſel, man havde viif; bem, 
| kunde i Tilfælde af Fare blive til er reent Tab. 
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vingerne? Fordi der efter al Sandſynlighed er mere 


Havet, fom vilde opfluge denne Deel af dereg Herrer 
"dom, vilde gane, dem mindre til Hierte, end derfom 
de Fulde lide Tab derpan ved Indbrud afen medbeilende 


ner Gøg Underføttelfe hos der Moderland, hvorunder» | 


og Ligegyldighed og Trældom ar døje — det er formeget. 


Men hvorfor ere Kolonierne baade ſlettere beſty— 


| med mere Handel er Befiyrelfes ; Manden endnu mere. 
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42, Ctabliffementer der ere anlagte i det Nords | 
lige af St, Domingo, | 














Det Befilige af St. Domingo er file fra der 
Nordlige ved Dæmningen Gt. Nicolas, fom er fælleds | 
for begge Kyſer. Bed Enden af Forbierget er en liger | 

ſaa ſtion, ſom ſikker og magelig Havn. Ved at lægge | 
den lige over for Vynten Maifi paa Øen Cuba, ſynes 
Naturen. at have beſtemt den til at blive den vigtigſte 
Voft i Amerifa til Skibsfartens Lettelſe. Deng Bugt | 
har en Aabning af 1450 Favne. Reeden fløder til.) 
Davnen, og Havnen til Basſinet. Denne hele ſtore 
Fordybning er ſund, endſtiont Soen er der ligeſom 
ſtilleſtagende. Baſinet fom man ſtulde fige var netop | 
giort til Kalfatringer, har ikke den Feil, ſom de lukte 
Havne. Det er aabent for Veſt⸗ og Nord-Vindene, 
uden af deres Voldſomhed fan forftyrre eler forfinte 
Bevægelfen eller Arbeidet i den. Halvoen, hvor Hav; J 
nen ev beliggende, "hæver fig ligeſom Trinviig op til de 
Sletter, der hvile paa er uhpre Fodſtykte. Den er, 
ſaa at fige, et eneſte Bierg, ſom fra en Bred og jævn 
Top gager ved en mærkelig Skakning ned og forener 
fig med det øvrige af Øen, | SÅ J 
Hoien St. Nicolas havde aldrig tildraget ſig den 
offentlige Opmærkſomhed. Skaldede Bakker og ſlad⸗ 
trykte Klipper havde inter tiltræffende for Begierlig⸗ 1 
heden; Det Brug, Engellænderne have giort af denne 
Stilling i Krigen 1756, har ligefom truffet den nå af 
et intet. Oplyſt endog af fine Fiender anlagde det 
Franſke Miniſterium der 1767 et Oplagsſted, hvor 

















































fremmede Skippere kunde frit omtuſteſdet Tommeriog | 
de Kreature, ſom manglede Kolonien, mod dens Siru— 
vper og Sukker-Brandevine, ſom Moderlande: forka— 
ſtede. Denne Handel, ſom en fornuftig Overberenhed 

og et vindſtibeligt Smngleri udſtrakte til endnu andre | 
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Artikler, gav Anledning til en Bye, fom for Tiden be⸗ 
ſtaaer af omtrent en 300 Træe:; Hufe, der ere blevne 
bragte heel færdige dertif fra Ny-Engelland. 

J nogen Afſtand fra Havnen, men altid i Dens 


ningens Diſtrikt, ligger den aabne Bye Bombardopelis. 


De Acadier og Todſtere, ſom man havde flyttet derhen 
1763, omkom der i Begyndelſen i en forfærdelig Hur⸗ 


tighed, Det ev en uundgaaelig Skiebne med nye Eta— 
bliſſementer, der ere anlagte imellem Vende-Sirklerne. 


De faa, Ver vare undfomne fra Klimaets, Græmmels 


ſens og Clendighedens førgelige Angreb, tænfte fun paa 


at begive ſig bort fra en fun lidet fruatbar Jord, da de 
Forbindelſer, der bleve oprettede i Naboelaget, atter op⸗ 








livede deres Forhaabuinger lidet. De dyrke Levnets⸗ 


midler, Frugter, Have Urter, ſom de fælge til Skibene 


og Indvaanerne i Havnen, jå endog lidet Kaffe og lidet 
Bomuld til Europa. 
Efter Dæmningen St. Nicolas er det førfte Eta—⸗ 


bliſſement, man finder paa den nordlige Kyſt, Frede; 


Havnen. For deté,Unlæg fan det takke ſit Naboelag 
med Tortue, hvis Indbyggere flygtede derhen efter; 


haanden ſom de forlode denne De. Dets Opdyrknings 
Wide hav giort denne Egn til en af de mindſt ufunde 
paa Gt. Domingo, og den er for fang Tid ſiden kom— 


men til den Grad af Rigdom og Folfemængde, fom den 


kan opnaae. Men den ene faa vel ſom den anden ev 
" Fun ringe, endſtisnt Vindflibeligheden hav drevet det 


til at giennemarave Bierge for at lede Vandet og fade 
Jordene vandede. Den Vanſkelighed, man fra alle 


Sider finder i at lande ved Freds-Havnen, har ſtilt 


den fra den ovrige Kolonie. i 

Petit Gt. Louis, Borgne, Havnen Margot, Lim⸗ 
bé, Lacue ere ligeledes uden Forbindelſe imellem fig. 
Diſſe Diſtrikter ere adſtilte ved Floder, ſom over; 
ſpomme og ødelægge deres bedſte Jorder. Ogſaa exe 
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de i Almindelighed. alt for folde til at Sukker-Rorene 
kunne flaae an i dem. Man burde holde diffe Strom— 
mes Vand i brede og dybe Render. Efter at have giore 
dette, "vilde det være let at anlægge Broer, hvorved. 
Indbyggerne kunne komme til hinanden, og fom kunde 
fætte dem i Stand til at meddele hinanden deres Kund⸗ 
ſtaber, og lade dem nyde Fordelene af et bedre. indrettet 
Selftab. Da vilde Indigo-Plantagerne blive bedre og p 
Sukker-Plantagerne flere, uden as Kaffeen blev for⸗ 
ladt, Man anfeer den for den befte i Kolonien. Lim— Å 
…bC allene høfter en 2 Millioner Pund, der fan fattes 
ved Siden af Martiniqpes. J 

























48 . Den paa den nordlige Kyſt af St. Do⸗ 
mingo beliggende Byes, Cap⸗Francais's, 
ſtore Bigtighed, | E 


Det ev lider,” derſom det endog er noget i Gam: 
menligning med Produkterne af Sletten Cap, ſom er —J 
20 Mile lang og omtrent 4 Mile bred. Der ere faa 
Lande mere vandrige; men der findes ikke en Flod der, 
hvori en Baad fan gage høiere op end 3 Mile, Denne 
bele flove Strakning ev giennemſtaaren med fnovrlige 
Veie af 40 Fods Brede, ſom ere befarte med Hekker af 
Sitron-Traer, og. ſom iffe vilde efterlade noget at 
onſke, derſom de vare prydede med høie Traer, ſom 
vare ſtikkede til at forffaffe de Veifarende en behagelig 
Skygge og forekomme den Mangel paa Ved, ſom alle— 
vrede begynder at, føles formeget. Det er det Land i 
Amerika, fom frembringer det meſte Sukker og af den 
bedſte Beſtaffenhed. Sletten er kronet med en Rekke 
Bierge, der gaae i en Dybde fra 4 til g Mile. Kun 
faa af dem ere meget høie, Endeel af dem kunne dyr; 
les lige til Toppen, og alle ere de ſtilte fra hinanden 
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ved Dale, der ere fulde af en forfærdelig Mængde Kaffe⸗ 
Plantager og meget ffignne Indigo-Avlinger. 4 
Endſtiont de Franſte havde, tidlig erkiendt Vær 


dien af et Jordsmon, hbis Frugtbarhed overgaaer alt 


hvad man. fan fige derom, begyndte de dog ikke at dyrke 
| det førend 1670, til hvilken Tid de ikke mere frygtede 
for Spanierne, fom indtil denne Ti) havde holdt ſig 
Mandſtærke i Naboelauget. Det var et af de Menne⸗ 
ſker, ſom Religions-Intoleranſen begyndte at forviſe 


fra Fedrenelandet, Calviniſten Gobin, ſom drog til 
Cap og anlagde der den forſte Plantage. Huſene for⸗— 
merede ſig efterhaanden ſom Jordsmonnet blev opdyr⸗ 


ket. Dette Etabliſſement havde allerede i en Tid af 20. 


Mar giort Fremgang nok til at væffe Engelendernes 


Misundel e. De forenede deres Magt med Spanier- 


neg, angrebe det 1695 baade til Landé og Vands, toge 


| "Det, "plyndrede det, og lagde det i Aſte. 


Af dette Uheld kunde man hade d aget en for For: 
deel. Paa én Reede, der har 3 Mile i Omkreds, 


havde Egennytten, der ev den forſte Stifier af Kolo⸗ 
nier, valgt ſig til Caps Anlæg Foden af en meget høi 
Bakke, fordi dette vav det St d, der fade den fædvans 
lige Anferplads nærme. Denne fun lidet funde Fe 


liggenhed advarede Kolo ifterne om af nedſette fig 


paa et andet Sted. De taukte ikke derpaa. Jen åg 
Pol, hvor Soel Straal rnes de bliver forøget ved 


Tilbagekaſtningen fra Biergene, hvorhen Vinden aldrig 


fommer uden fra Gøe: Kanten over Moradfer, der er" 
Det man har opbygt en Bye igien, fom man. aldrig - 


burde have anlagt der. Imuiblertid har dette Erabliſſe⸗ 
ment ſtedſe tiltaget formedelſt Maboe;Marfernes Over⸗ 
ſlodighed. 


—J For Tiden afdeles Cap ved 29 ſnorlige Gader i 
226 Holme med Huſe, hvis Antal belsber fig til 900, 


men diffe ſmalle Gader, der itke have Fald, endſkisnt 
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Jordsmonne er rundrygget, ere altid i et te, thi 
da de iffe ere broelagte uden i Midten, blive Renderne, 


der ikke have noget lige Fald, 
tiene til Bandets Afleb. 
Den gamle Plads Notre Dame y: 


fom ved Enden af den er bygget af 


bragte dertil fra Europa; 
man har anlagt Torver; V 
biffe Mindesmærker ; Regieringshuſet; 


til Kloaker iſtedet for at 


og Kirken, 
Steen, der ere 


den nye Plads Clugny, hvor 
andſpringene, ſom pryde begge 


Kaſernerne; Kos 


mediehuſet — ingen af diſſe Bygninger vilde tiltrætfe 
fig den nyefigne Reiſendes Opmarkſomhed, der havde 
nogle gode Grundfætninger i Bygningskonſten, og maa: 
ſkee vilde han bortvende Oiet fra de fleſte. Men der; 
fom Naturen havde givet ham er folſomt Hierte, vilde 
det foulne op ved der blotte Navn af Forſyns-Huſene. 

De fleſte Lytfejægere, der komme til Kolonien, 


beſidde hverken Formue eller Duelighed. 


Førend de 


have ſkaffet fig Arbeide nof til ar leve af, ere de udſatte 
for Sygbomme, der alt for ofte ere dødelige. For 
diſſe Ulykkelige ftiftede en menneffefierlig og ædelmodig 
Indvaaner i Cay tyende Herberger, hoori begge Kisn 


ſkulde færffilt finde den Hielp, 


kunde fordre. 


ſom deres Forfatning 
Denne ffisnne Indretning, den eneſten 4 


fit. Slags i den nye Verden, ſom aldrig funde blive be— 
ſkyttet nof af Hbrigheden, aldrig beriget nok ved Ind: 
vaanernes Gaver, har, feer fine Indtægter fidt efter 
lidt at blide til intet, ved deres Uredelighed, ſom beſty⸗ 
rede dem og ved Regieringens Ligegyldighed. 

Altſaa kan intet Godt beftane fig blande Menne— 
ffer! og den Rige vii angribe den Fattige endog i hang 
Sikkerheds Ly, derſom ikke Synet af Galgen holder 


ham derfra! Ulykkelige! 
eders Adferd. 


J kiende ikke aft det gruelige & 
Derſom man fortalte eder om en af 


eders Lige, der var bleven overbeviift, at han om Nats 
ten havde grebet en i Struben, fat ham Piſtolen for 
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I vel fordomme ham? Hvilfen det endog bliver, faa. 
fortiene J den langt ſtorre. J forene Nederdrægtigs 
hed, Umenneſkelighed, Bedrageri med Ran; og med 
hyilket Slags Kan endnu? J frarive den, der døer af 


| Gult, det Brød, ſom man har betroet eder til ham; 
J udplyndre den Ufle, ſom ev overlade til eders Om⸗ 


KL 


forg; Judplyndre ham lonligen og uden at vove noget 
derved. Den Forbandelfe jeg hev udftøder mod, eder, 
den udfræffer jeg til alle utroe Hoſpitals-Forſtandere, 
i hvilket Land de end ere, vare de endog i mit eget; 
jeg udſtrakker den til alle de ſtiodeslsſe Tilfonsmænd, 
| fom de unddrage deres Forbrydelſer, eller fom taale 
dem. " Gid den verfte Sfiændfel, gid de Straffe, der 
ere beftemte for de groveſte Forbrydere, falde paa de 
Skalkes landlyſte Hoveder, ſom ere i Stand til at be— 
gane en faa gyfelig Forbrydelſe mod Menneſkteheden; 
en Forbrydelſe, der er faa ſtridende mod al fund Polis 
til; og ffulde de felo undgase Skicendſelen og Straffen, 


faa gid de Tilſynsmend, ſom blive uvidende om, eller 


tavle denne yderlige Fordervelſe, maatte blive et For: 
bandelſes Formaal for alle Nationer og for alle Sekler. 

"Uagtet den Uorden, hvori Forſyns Huſeneé, der 
bidrage fag meget til Menneffeflægtens Konferdation, 
ere komne, doer der i Forhold færre Menneffer i Cap, 
end i nogen anden af Koloniens Søeftæder, Denne 
Fordeel maa man tilffrive Terrirorieré hele Opdyrining ; 


Naboe-Kloakernes Opfyldelſe; den Adſpredelſe, de Be⸗ 


kvemmeligheder, den Virkſomhed, den Underſtottelſe af 
ethvert Slags, ſom man finder forenet i et talrigt og 
virffomt Selſtab. Luften vil fane alt det ſunde, ſom 
Tingenes Natur tillader, naar man faner Petit-Anſes 
Moradſer udtørrede, fom i megen Tørfe udbrede en ſtin⸗ 
kende Lugt, — 
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Bryſtet for at faae hans Pung, til hoilfen Straf vilde 










































ulden og Kaffeen. Endog Cacaoens Dyrkning ev bleven 


Kolonie: 
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Havnen ſvarer til Byen. Den hav en forunder⸗ 
lig god Beliggenhed til at modtage de Skibe, ſom komme 
fra Europa. Af enhver Srørrelfe ligge de dev befgeme 
og i Sikkerhed. Kun aaben, for Nord:OftiBinden. fan 
den ikke tage nogen Skade af den, da dens Indlob er” 
beſtroet med Riger, fom bryde Bolgernes Voldſomhed. | 

Til dette berømte Oplagsſted er det at mere ond 
det halve -af hele Koloniens Produkter blive bragte. 
De konmme der fra Biergene, de koͤmme der fra Dalene, 
de komme der fornemmelig fra Sletten. De Sogne, 

der levere de vigtigſte, ere bekiendte under Nayn af 
Plaine-du Nord, Petit-Anſe, Grand Reviero, Morin, 
Limonade, Trou, Terrier; Rouge, Fort-Dauphin, o8 
Onanaminthe, ſom endes ved Floden Maſſacre. Di— 
ſtriktet Morin og Holmen Limonade overgange de andre 


Etabliſſementer meget i Henſeende til deres Sutferg 
Wængde og Beſtaffenhed. 





































44. De Produkters Befkaffen hed on Mængde, 


ſom Frankerig aarligen fager af fin Kolonie 


St. Domingo. 


1720 til 21,000, 000 Pund raat Gutter, 1,400,200 
Pund udleret Sukker, 200,000 Pund Indigo. Diſſe 
Produkter have faaet en hurtig og græffelig Tilvært, —& 
Man hav henimod Aaret 1737 forøget dem med Bom— 


Alle St, Domingos Produkter indffrænfede fig J 


optagen igien, men lidt fildigere. | 
; aa 353 Skibe fik Frankerig 1775 fra denne 





1,2 30,673SentnerSukker, fomgifien ,395, 000 Rolr. 
SOREL — aſ 11 
18,086 "ren Yndigo — 3,228,400: — 
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5 18 Sentner Rocon ſom gik i 
6 Bomuld ⸗ 
4 Se SØ RER LSE — 
43 Sentner Kabelgarn 4 
90 — Casſia Rør 
92,746 Ved 
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horte de andre Kolonier 


og endelig i Penge "> rr 


Man lægge alle diſſe Summer fammen | 





J Smaaprodukter, hvoraf nogle til⸗ 
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283,950 
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| og man vil da finde en Indtægt afen 18,774,000 Rolr. 


Derſom man til diſſe, af St. 





| Domingo udbragte, 
lægger de af Cayenne udbragte 101,300 — 
rr fe af Martinigbe — +. % " 3,959,000' — 
— de af Guadeloupe 13 2,648,800 — 
| Bil man fee at 1775 fif Frankerig af 
ſine Bel ſiddelſer i den nye Verden 
paa 562 Skibe 1 0 2614141600 Rolr. | 


Af diſſe ——— forbrugte Riget fun 


for ⸗ 
| Til Fremmede folgte det altſaa for 
Denne fore Udforſel tilveiebragtes af 
| | 740404998 Sentner Sukker, fom ind; 





- bragte en — 

500,582 — RKaffe J 

| BLOGS er Indigo ⸗ 

7922 — CLacao 

1531 — Rocou ⸗ 
1020 — Bomuld 

| 1207 — Casſia Rør 
41808 — Ved. ; ⸗ 
8Yuder * 


100 Pund Kabelgarn 





ar 


4,982,790 


2,018,190 


116,460 
20,125 
53,559 


6,850, 
125,730' 
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Apt sen BER seen 
15,467,780 —— 


8,127, 730 Rolr. 
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For at komme tilbage til St. Domingo igien, faa 


bleve dens forfærdelige Rigdomme tilvejebragte af 385 . 


raae — 263 udleret — Suffer:Værfer; 2587 Indigo— 
Ablinger; 14,180,336 Bomuldétræer ; 92,893,405 
Kaffetræer; 757,691 Cacaotræer, ' 


Til ſamme Tid havde Kolonien i Kreature 75,958 . 


Heſte og Muulefler, 77,904 Stykker Horn⸗Qvxg. J 
Levnetsmidler havde den 7,756,225 Benanietræer ; 
1,178,229 Grsfter Maniok; 12,734 Qvarterer Mais ; 


18,738 med Patatos; 11,825 med Ignamer; og 7046 


med ſmaat Hirſe. 
Arbeidet ſyſſelſatte 32,650 Hvide af hver Alder 
og Kien; 6036 frie Negre og Mulatter, og omtrent 
















300,000 Slaver. Aarets Mandtal bragte rigtig nok - 


Antallet paa diſſe ulykkelige Fanger kun til 240,0953 
men det ev bektendt, at enhver Ablsbruger unddrog Sis 
ſtuses Underſogelſer de efte ban kunde, for at befrie ſig 
frå de foære Paalæg. s 


Diſſe Avlinger og diſſe Beboere ere fordelte 146 


Sogne, hvoraf der gives nogle, ſom have 20 Mile i 
Omkreds, og mange, hvis Grandſer ikke eve,befemte, 
De flefte af dem have fun Hyotter eller faldefærdige 
Skrog til Kirker. Nøgen i ingen af dem forrettes den 
offentlige Tienefte med paſſende Anſtendighed. De 
ſydlige og veſtlige foreftanes af Dominifanere, og de 


nordlige af Capucinere, fom eve komne iftedet for Jeſui⸗ 


terne. Alle have de en Bye eller en Kiebſted. 

Byerne beſtaae af nogle Kiobmands-Boder og nogle 
Haandvaerkeres Varkſteder, ſom alle ere byggede om— 
kring Praſteboligen. Om hellige Dage bliver der ef 
Slags Marked, hvortil Slaverne komme for at omtuſke 
Frugter, Ficerkreature og andre ſmag Fodevarer, ſom 
ere deres egne, for Huusgeraad, Klædemon, Pynt, 
ſom, ſtisnt fun af liden Værd, forſtaffer dem Dog nøgle 
Begvemmeligheder, og udmarker dem blant dem af de— 
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res Lige, der ikke kunne nyde det ſamme. Man kan 
ikke ærgre fig nof over, at Tyranniet forfølger dem 


Orden i diffe Korfamlinger, lade diſſe Ulykkelige føle 
Haardheden i deres Forfatning, endogſag i de faa For⸗ 











barbariſtke Herrer. 

| Der ere tvende Perſoner, fom ere meget forhadte; 
Stokmeſteren, fom piner Slaven, og Forftanderen, ſom 
itke forfarer ftrængt med Stokmeſteren. Men denne er 
et Menneſke uden Medlidenhed, ſom ved fine daglige 
Forretninger maaſtee er bleven hærder i den Grad, aft 

| han fieder fig, naar de bleve ſtandſede, og han ntarigler 

Leilighed til ar panføre Smerte; iſtedet for af hin er en 
Oorighedsmand, ſom ikke fører ſamme Grufomhed é 


Hiertet, hvis Rolle fædvanlig er at viſe Værdighed, og 


hos hvilfen Medlidenheden bør herffe ded Giden af 
Retfærdigheden. Hvi ſynes da tvende faa forffiellige 
Vaſener at bidrage med hinanden til af gisre Slaven 
| ulykkelig? Skulde det vel være af en grufom Foragt 
for diffe Ulykkelige, ſom man næften har udſtroget af 
Menneſke-Klaſſen? Skulde man faa aldeles have beſtemt 
Dem til Piinſel og Slid, at deres Skrig og deres Taa— 
rer ikke kunne giore noget Indtryk? 
Koloniens ſtore Stæder og i Almindelighed alle de 
Amerikanſte Hers, fremſtille et Syn, der er meget for⸗ 
| | flielligt fra de Europæiffe Steders. J Europa ere 
vore ſtore Stæder befolfede med Menneſter af alle Klags 


ſer, af alle Handteringer, af alle Alder; nogle rige og 


Srkeslsſe, andre fattige og ſyſſelfatte, alle jagende é 
Tumlen og Hohen efter den Gienftand, de have Die 
| paa, nogle efter Forlyſtelſe, andre efter Lokke, andre 
efter Herømmelfe eller Hieblikkets Ry, ſom man ofre ta: 


ger derfor, og atter andre efter Livets Ophold. J diſſe 





* — Ulve 


midt i diffe fle Omtuſtninger, og at de Retfardighe⸗ 
Deng uſle Haandlangere, der ere ſatte til at overholde 


friſtnings Hieblikte, ſom bleve dem forundte af deres 
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Dyder og mange Lafter eller Forbrydelſer. Det er van; 


drende Grupper, der ere mere eller mindre oplivede, 
efter Mængden paa Akteurerne og følgelig paa Opto⸗ 
gene, ſom ſpilles deri. Paa St. Domingo og den ov⸗ 


rige Amerikanſte He⸗Samling er Synet i Staderne 


eensdan og monotoniſt. Der er hverken Adelige, eller 


Borgere, eller Kapitaliſter. De viſe kun Varkſteder, 
der ſpare til de Varer, ſom Jordbunden frembringer, 


ſtore Hoirvler maae ENES og Afvexlingen af å 
Lidenſkaber, Fordele og Fornødenheder, nødvendigen 
frembringe ſtore Bevægelfer, uventede Kontrafter, nogle 
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og der forſtiellige Arbeide, ſom de udfordre. Der feer å 


man fun Kommisfionærer, Gieſtgivere, Eventyrere, 
der tumle fig for at fane en Tieneſte, de kunne leve af, 
og tage mod den førfte, der tilbyder fig. Enhver Fyns 
der fig med at bliveriig, for at komme bort fra et Op: 
holdsſted, hvor man lever uden Udmarkelſe, uden Ha— 
derspoſter, uden Forlyſtelſer og uden nogen anden Op: 
muntring end Egennytten. Ingen bliver der i den 


Henſigt, der at leve og døe. Dieter fæftet pad Curos 


på, og Hoved-Fornoielſen, ſom Tilvexten i Rigdomme 

forſtaffer, beſtager idet meer eller mindre langtvæffende 
Haab, at kunne — dem tilbage blant Sine t vor 

Halvoerden. 


45. Gt. Domingos Handels: Borbindelfer mt med 


fremmede Nationer. 


Foruden de umaadelige Produkter, ſom Kolonien 
ſender til ſit Moderland, og ſom kunne i det mindſte for: 
øges en Trediedeel, leverer Den nogle vinge Dele til fin 
doſige Nabobe. Det er med Sukker og Taffia, og ifær 
med Europas Drikke- og Manufaktur-Varer, at den ber 
taler hvad den Spanſte Deel af St. Domingo leverer 
den af Kiød og Fleſt, af Veed, af Heſte, Huder og 











Orxne til dens Bedrifter eller Slagterier; at den til— 
vender ſig alle de Penge, der ſendes fra Mexikos Mi— 
ner til dette gamle Etabliſſement. Hoffet i Madrit har 


ſogt at formindſte det Livlige i denne Handel ved at 


forbyde fremmede Handelsvarer i fin Beſiddelſe, og 
| belægge de Ørne, der udføres, med forære Afgifter. 


"Denne feilfulde Indretning har ikke havt anden Virk⸗ 
ning end at bringe Vanſkeligheder i diſſe Omtuſtninger, 
ſom formedelſt begge Nationernes Fordel burde have 
vedblevet frie. Det ev fornemmelig i denne Egn af den 
| nye Verden at Trangen faaer Overhaand over Modby— 
delighed for Karakteren og at det eensdannede i Kli⸗ 


maet qvæler denne Uenigheds-Sad. — 
Hollænderne i Curaçao bemægtige fig en ſtor Deel 


af den Franffe Kolonies Handel, i de Krige de ikke 


ſelb ere indviklede. Men de bortføre ogſaa nogle Va— 


vev i Freds-Tider. Det er med Oſtindiſte Produkter og. 


med Vexler de vedligeholde diffe fvage Handels ; Forbin: 
delfer. | —— 
Jamaikernes med St. Domingo er langt betyde; 
ligere. — De 12 til 13000 Slaver, fom Franſte Skip⸗ 
pere aarligen bringe til Kolonien, hindre den ikke fra at 
tage en 4 fil 5000 af Engellænderne, . De ſidſte koſte 
den en Siettedeel mindre end de andre, og blive betalte 
med Bomuld, ifær med Indigo, der tages til høiere 
Priis end-af National-⸗Handelen. Diſſe Suighandlere 
indføre den i deres Federneland ſom et Produkt af de 


Britriffe Øer, og fane en Præmie af 12 Sfilling for 


Pundet. ⸗ iz , 
Imidlertid er det med Nord; Amerika at St. Do: 
mingo underholder en mere vedholdende og mere nodven— 


dig Forbindelſe. JIſtrykkende Nod blive Skibene fra 


Dette vidtløftige Land i den nye Verden antagne i alle 
Havne; men fun ved Dæmningen Sr. Nicolas i fæds 
vanlige Tider. Deres Ladninger beftane i Bygnings 


III Deel. . (36) .- 








































— 


Tommer, Balgfrugter, Ovæg, Meel og ſaltet Fiſt. 
De bortføre offentlig en 25 til 30000 Fade Sirup, og 
i Smug alle de Barer, ſom man fan eller vil levere 


Dem. 


46. Frankerigs Handels-Forbindelſer med St. 
Domingo blive farligej;under Krigen, og 


hvorfor ? 


Saaledes er i Freds Tider den Deling, ber gige 


reg af St, Domingos Territorial-Rigdomme. Krigen 












aabner et andet Optrin. Saaſnart dev er giver Tegn 


til Fiendtligheder, bemagtiger Engellænderen fig alle 


Koloniens Farvande. Han fortrædiger alt hvad der 


føres ud, han fortrædiger alt hvad der føres ind. Hvad 
der vil gage dertil, hvad der vil gaae derfra, falder i 
hans Hænder, og det lidet, der kan have undlobet ham 
i den nye Halb-Verden, bliver opſnappet paa Kyſterne 
af den gamle, hvor han ligeledes er mandſterk. Mo: 
derlandets Kisbmand afbryder da fine Expeditioner; 
Hens Beboer rilfidefættev fir Arbeide. Iſtedet for ind: 
bringende og hurtige Handels ; Forbindelfer træde en 


Mathed og Fortvivlelfe, der varer faa længe ſom Fiendt⸗ 


lighederne imellem de krigforende Magter. 
Det vilde have blevet anderledes, derſom de forſte 
Franſkmend, der fode fig fee paa St. Domingo, havde 
tænft paa at anlægge Avlsbedrifter. De fFulde ba — 
hvilket havde været dem en let Sag — have bemægris 
get fig den Deel af Øen, der ligger mod Oſt. Den 
hav vidtløftige og frugtbare Sletter. Strand-Bredden 


ev ſikker. Man gaaér ind i dens Havne ſamme Dag, 


man faner dem, at fee. Den Dag, man gaaer id af 
dem, kommer man faa langt fra dem, at man taber 
dem af Sigte. Veien er faaledeg at Fienden ikke fan 


lægge nogen Snare, Det er ikke let der at gane vaa 
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| Krydstog. Dens — eve beleilige for Curoprer: 
nes Landing, og Reiferne ere forte, Men da de førfte 
Franſte Gøefareres Henſigt var at angribe de Spanffe 
Skibe og forurolige den Merifanffe Bugt, faa bemag— 
tigede de fig Befiddelfer paa en kringelkroget Kyſt, der 
vare ombiklede af Cuba, Jamaika, Surgqverne, Tortue, 
Caiqverne, Gonave, Lucayerne; af en Mængde Batt: 
ker og Klipper, hvorved Skibenes Gang giøres lang; 
- fom og uſikker; af indklemte Søer, der nodvendigen 
| give Fienden en ſtor Fordeel til at Jande, fverre og 
krydſe. 
Hoffet i Verſailles vil aldrig bringe det til i Krigs— 
Tid at vedligeholde ſtadige Forbindelſer med fin Kolonie, » 
uden ved Hielp af nogle Linie-Skibe i der Sydlige og Ves 
lige og en god Eſtadre i det Nordlige. Der har Natu— 
ren ved Fort Dauphin dannet en rummelig, bekvem og 
ſikker Havn, ſom er let at forfvare, Fra denne Rede, 
der ligger Luvarts for alle de andre Etabliſſementer, vil 
det være let ar beſtytte de forffiellige Farvande. Men 
man maa iftandfærtte og forøge Stedets Værfer; man 
maa der oprette et behørigt Søe: Arſenal. Sikre paa. 
et Tilflugifted og al fornøden Underſtottelſe efter en lyk⸗ 
kelig eller ulykkelig Træfning ville da de Franſte Admi— 
raler ikke være bange for at maale fig med deres Bær 
dernelands Fiender. 


47. Den Deel af St. Domingo, ſom de Franz 
ſke have taget i Befiddelfe, kan blive an⸗ 
grebet af Spanierne, ſom ere i BENDER 
af den anden Deel. | 


De Forholdsregler, fom det vilde være gavnligt 
"at tage, for ar forebygge de Ødelæggelfer, ſom det 
| bilde være mueligt for Spanierne at anvette i der Indre 
"af St, Domingo, fortiene ogſaa nogen Opmærffombhed. 
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Caftillien,  fom endnu. hav de to Trediedele af 
denne Øe i Beſiddelſe, eiede den ganſte og aldeles, da 
nogle driftige og driftige granffmænd lidt efter Midten å 
af det 17de Sekulum ſogte fig der et Tilflugtſted mod 
Lovene og mod Noden. Man vilde drive dem derfra, 
men ſtiont uden anden Underſtottelſe end deres Mod, 
vare de dog iffe bange for at udholde Krigen mod en. 
Nation, der var væbnet under en lovlig Autoritet. 
Deres Faderneland vedfiendte fig dem, da det anfane 
dem ftrærfe nok til at kunne holde fig i det de havde 
anmaffet fig, og man fendte Dem en Formand. Den 
kiekke Mand, fom blev valgt til førfte Befalingsmand 
for diſſe uforfærdede Lyffejægere, "blev fan giennemdruts - 
fet af dereg Tænfemaade, at han foreflog fit Hof, at 
evobre hele Øen. Han indeſtod med fit Hoved for et 
fykteligt Udfald paa dette Foretagende, naar man fun 
vilde fende ham en Eſtadre, der var ſtark nok til at 
ſperre Hoved-Stadens Havn. 
Miniſteriet i Verſailles tilſideſatte en Plan, der 
bedre kunde udfores, end det i den lange Afſtand troede, å 
og fod de Franſte være udfatte for idelige Fiendtligheder. 
Det manglede ikke at man jo beſtandig Drev Fienderne 
tilbage med Fordeel, at man endog bragte Odelaggelſen 
i det fiendtlige Land; men diſſe Keglerier nærede Plyn⸗ 
dre⸗Lyſten i deres Siæl, afdroge dem fra nyttigt Ar: 
beide, og flandfede Avlingens Fremgang, fom altid bor 
være ethvert velbeſtyret Selffabs Formaal. 

Den Feil, Frankerig havde begaget med ikke at 
underftøtte den Hidſighed de nye Koloniſter vifte for at 
erobre hele Øen, udſatte der for den Fare at mifte hvad: 
det havde forfFaffet fig der. Medens denne Krone var 
fyffelfar med at. udholde Krigen af 1688 mod hele Cu; 
ropa, forenede Spanierne og Engellænderne, der fryg— 
fede lige ſterkt for at fee dem fafte i Sædet paa St. 
Domingo, deres Kræfter for at fordrive dem derfra 
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Begyndelſen af deres Foranſtaltninger gav dem Haab 
om et fuldſtændig lykkeligt Udfald, da de kom i en uſor— 
| fonlig Trætte med hinanden. Ducaſſe, der foreftod 
Kolonien med megen Duelighed og megen Wre, benyt; 
tede fig af deres Uenighed til at angribe den ene efter 
| den anden. Forſt anfaldt han Jamaika, hvor, alt blev 
gieſtet med Ild og Sværd. Derfra vendte han fine 
" Baaben mod St. Domingo, fom han var faa godt ſom 
forviſſet om at bemægtige fig, da Befalinger fra hans 
Hof fandfede denne Expedition. 2 
| Det Bourbonſte Huus befteg den Spanſke Trone, 
og den Franffe Nation tabte Haabet om ar erobre St, 
» Domingo. De Fiendtligheder, hvori der ikke engang, 
var giort nogen Ovfættelfe ved Frafraterne i Aachen 
Nimwegen og Ryswick, ophørte dog endelig imellem 
tyende Nationer, der ikke funde lide hinanden. Der 
bleb Rolighed for Avlingen, ja endog for de Aoblsbru— 
| gende. Der var de Franſte. J nogen Tid havde deres 
Slaver benyhttet fig af National; Stridighederne til at 
bryde deres Lenker og fivgte hen til et Territorium, 
hvor de fandt Frihed og intet Arbeide, Denne Bort; 
løben blev ſtandſet ved den Forpligtelſe, Spanierne paa; 
| toge fig af bringe deres Naboer Overløberne tilbage mod ——— 
at faae en 52 Rigsdaler for hver, Endſtisnt det Ind⸗ LY reen 
gaaede ikke blev famvitrighedsfulde iagttager, bled det 
dog en ntægtig Tomme paa Slaverne, indtil nye Stri⸗ 
digheder fatte Splid imellem de tvende Nationer 1718. 
| Beg denne Tid forlode Negerne deres Varkſteder i Ho— 
| betal. Dette Tab bragte igien den forrige Plan til Live 
hos de Franſte, at fordrive Naboer, der vare ligefaa 
| farlige formedelft deres Dorſthed, ſom andre vilde have 
| været formedelſt Balſtyrighed, ganſte fra Øen, Kri— 
gen varede ikke længe nok til at frembringe denne Revo— 
lution. Ved Enden af Urolighederne befalede femte 
Philip at tilbagelevere alle de Flygtninger, man kunde 








PER GØRER 

—** AR 

5 
i” 1 é — Ca X* 
——— LE BR, FEY 


— * 
* A — 

































































— 566 mal 


fanfe ſammen. Man havde alt indffibet dem, for at 
bringe dem til, deres gamle Herrer, da Almuen giorde 


Opſtand og ſatte dem i Frihed igien af en af det Slags 
Bevagelſer, ſom man ikke vilde kunne misbillige, der— 
ſom den havde værer opvakt mere af Menneſtekierlighed 


end af Rational: Had, ” Det vil altid være ſtiont at.” 


fee Nationerne i Oprør mod Negernes Slaverie. Diſſe 
ſtjulte fig, ſom man ſiger, i utilgængelige Bierge, hvor 


de Dave formerer fig faa ſterkt, at de kunne give alle 


de Slaver et ſikkert Fried, ſom der kunne komme til 
bem, Der er der at de — Taf være de kultiverede Na— 
tioners Gruſomhed — blive frie og gruſomme fom Tigre, 
i Forventning maaffee af en Anfører og Erobrer, ſom 
indſatter den frænfede Menneffehed i fine Rettigheder 
igien, bed at bemægtige fig en De, fom Naturen ſynes 
at have beftemt de Slaver, der dyrke den, og iffe de 
Tyranner, ſom vande den med diffe Offeres Blod. 


De nuværende (da Forfatteren ſtrev) politiſte 


Forbindelſer, fordre ikke at Spanien og Frankerig 
ſkulle fore Krig med hinanden. Derſom en eller anden 
Begivenhed bragte diffe tvende Nationer, uagtet Fa: 
milie; Pagten, i Haarene paa hinanden, vilde ſand— 
ſynligen kuns blive én fnavt vvergaaende Brand, hvor: 
ved der hverfen funde blive Tid eller lægges Plan tif 
at giøre Erobringer, ſom man vilde blive nød til af 
Give tilbage. Hvad man vilde foretage fig paa begge 
Cider, vilde derfor indffrænte fig til Ødelæggelfer. 
Men da vilde den Nation, der ikke har Avling, i det 
sindfie ikke paa St: Domingo, blive frygtelig endog 
formedelſt fin Elendighed, for den Nation, hvis Avling 
har giort Fremgang. En Caſtillanſt Gouverneur følte 
faa vel den Fordeel, hans Landsmands Dorſthed og 
Armod gav ham, at han ſtreb til den Franffe Kom— 


mahdant: af derſom han tvang ham til at giore Ind— 
fald, ſtulde han ødelægge mere pas een Miil, end man. 
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var iſtand til ved at ødelægge det hele Land, der ſtod 


under hang Befaling. 


Denne Forfatning bevifer, at derſom Europa ſaae 
Fiendtligheder bryde løg imellem diſſe tvende Nationer, 
maatte den driftigſte bede om Neutralitet for denne De. 


Den burde endog have, fom man ofte har ſagt, anhol⸗ 
det om en reen Afſtaaelſe af et Jordsmon, der er dens k 


Beſidder unyttig eller byrdefuld. Vi vide ikke, om Hof— 
| fet i Berfailles nogenfinde hav rilfiendegivet dette HOnſte. 
Men hvor uvillig maatte man iffe formode det Spanſke 


Miniſterium til at viſe denne Høflighed, da det vifte fig 
fan vanſtelig til at beſtemme de indviklede og uviſſe 
Grændfer imellem begge Nationerne, Denne faa hef; 
tig ønffede, faa lange foreflaaede,, endog adffillige 
Gange begyndte Traktat, blev: endelig fluttet 1776. 


43. Ere Grændferne imellem Spanierne og de 


Franſke blevne faſtſatte med Skienſomhed 


paa St. Domingo? 


Hvad burde have været Grundvolden til en rets 
færdig og billig Underhandling? Beſiddelſes-Forfatnin— 
gen i Aaret 1700, Ved denne Tid forbleve begge Nas 


tionerne, der vare blevne Venner, i retmesſig Beſid⸗ 


delfe af alle de Land-Strækninger, de da havde inde, 
Hoad den ene Krones Underfaatter fiden efter har an; 
maſſet fig, ev fun noget, der er foretaget af Private 
mod Private. Fordi det er blevet taalt, derfor har 
det iffe været lovligt. Intet enten direkte eller indi— 
rekte Fordrag har nogenfinde ved offentlig Stadfæftelfe 
giort det til Rettighed. 


Men nu beviſe uomtviſtelige Kiendsgierninger, at 


i Begnudelfen af det attende Aarhnndrede ſtrakte fig de 
Franſke Befiddelfer, der nu ere indffrænfede paa den 


nordlige Kyf ved Floden Maffacre, til Floben Rebones 
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Floden Neybe, ere med Tiden blevne indknebne til Bis 


gen, ved Pitre. Denne overraffende Forandring er 


gaaet for fig ved en naturlig Bølge af de tvende Naboe— 


Nationers oefonomiffe Syſtem. Den ene, der er ble⸗ 
ven agerdyrkende, har ſamlet alle fine Befiddelfer ved 
de Havne, der ſogtes meeſt, hoor den maatte finde” 


Affætning paa fine Barer. Den anden, der lægger fig 


mere efter Ovæg: Uvfingen end Agerdyrkningen, behe⸗ 


bede en vidtlaftigere Strakning til fine Kreaturers Til— 


De paa den Sydlige Kyſt, ſom man havde drevet til k 















læg, og har derfor bemagtiget fig alle forladte Strak⸗ 


ninger. Formedelſt Tingenes Natur have Græsgan: 
gene udvidet fig og Markerne ere blevne. indknebne 
eller i Det mindfie bragte nærmere fammen. 

En rigtig ledet Underhandling burde have indfat 
Frankerig igien i den Forfatning, hvori det var, da 
det gav Spanierne en Konge, Dette fordrede Retfar— 
digheden, dette fordrede Fornuften, ſom ikke vilde, at 
virkſomme Koloniſter, der forte den Jord, de giorde 
frugtbar, til Nytte, bleve opoffrede for nogle faa Om: 
flakkere, ſom fortære uden at frembringe noget igien. 


Imidlertid har Hoffet i Verſailles i Folge en Politik, 


hvis Bevaggrunde ere os ubefiendte, frafagt fig hvad 
det i gamle Sage havde eier, for at indſtrænke ſig til 
det, ſom der var i Befiddelfe af paa Havets Brebder 
paa den Tid, Konventionen blev oprettet. Men har 
Denne Magt i det mindſte vunder inde i Lander, hvad 
Den opoffrede paa Kyſten? Sandt at fige, er der ikke 
mindſte Godrgjørelfe bleven den tilſtaget *. 


*Hyvad Forfatteren her videre anfører om Vanfkeligheder, 
der kunne reiſe ſig af begge Territoriers Blanding i hin— 


— 


anden, ev blevet hævet ved den Afſtaaelſe, det Svane 


Hof i ſidſte Revolutions-Krig har giort af fin Andeél 
paa Gt. Domingo til Fraukerig. Det udelades derfor 
fom noget der ikke mere finder' Sted, | 


— 569 — 


49. Midler ſom den Franſke Deel af St. De: 3 
mingo har til at fætte fig i Sikkerhed for at. 
blive indtaget afen fremmed Magt. 


Å 


Naar Kolonien faner alle ſine Beſiddelſer forenede 
og underſtottede indvendig ved en ſammenhæangende og 
uafbrudt Forbindelfe, vil det blive den lettere ar til— 
bagedrive Fienden. Derſom Engellænderen vil anfalde 
Gt. Domingo fra den veſtlige eller fydlige Kyſt, vil - 
han famile fin Styrke paa Jamaika. Agter han det 
| fra den Nordlige, vil han gisre fine Forberedelſer paa 
uvarts ; Øerne og rimeligſt paa Antigoa, hvor han 
har Oplag af ſit Søe; Krigs; Forraad. FE SEES 
Den veftlige og Den ſydlige Kyſt kunne iffe for: 
fvares. Det overmande vidtløftige i Stræfning hins 
drer fra at bringe Forbindelfe og Overeenſtemmelſe i 
Bevagelſerne. Derſom man. adſpreder Tropperne, 
| Blive De uden Nytte ved Styrkens Deling; derfom 
man ſamler dem for at underfføtte de Poſter, ſom for. 
medelft deres locale Svaghed ere meeſt udfatte for An; 
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greb, vover man at miſte dem alle paa een Gang. 
Store Batailloner vilde kun vare til Byrde for vidtlof⸗ 
tige Kyſter, ſom ſtille for megen Flank eller for megen 
Front blot for Fienden. Man maa indſkrenke fig til 
| at opføre eller vedligeholde Batterier, ſom beſtytte Ree⸗ 
derne, Koffardi-Skibene og Kyſt-Farten, ſom kunne 
| holde Kapere borte, ja endog give Sifferhed foret eller 
| to Krigs⸗Skibes Mandffaber, ſom funde fomme for 
at herje eller hæve Krigsſtyr. De lette Tropper, der 
ere tilſtrakkelige til at underſtotte diſſe Batterier, kunde 
ſtifte Terrain efter Fiendens Marcher og pære noiede 
med ikke at træffe fig tilbage forend de blive truede, 
Derfor er det ikke fagt, ar man maa opgive alf 
Slags Forfvar. Paa enhver Kyſt maatte man i Bag: 
grunden have et Tilflugts- og et Forſtorknings-Sted, 
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der altid var aabent til at kunne træffe fig derhen, faa 
langt borte, at det iffe kunde naaes af Fienden, 
Sikkerhed for hans Anfald og i Stand til at tilbager 
brive hang Angreb. Det maatte være en Suævring, 
hvori man funde forſkandſe og forfvare fig med Fordeel. 
Fra diſſe uindtagelige Tilflugtsſteder vil man idelig 
kunne harcelere Erobreren, ſom, da han ikke har nogen 
faſt Plads, vil være udfat for tuſende Overrumplinger, 
og lide tidligere eller ſildigere være nødt til at indſtibe 
fig igien. | 
Den nordlige Kyſt er med mere Rigdom, flørre 













Folkemengde og mindre Strakning end de tvende andre, 


mere ſtikket til en Landkrig og et fammenhængende og 
regelmæbsfigt Forfvar, 
Strand-Bredden, der er fuld af flere eller færre 
Sfiær, giver et moradfigt Land paa mange Steder. 
tangeltræerne ſom bedakke et overfoommetr Jordémon, 
gisre Sumperne mere uigiennemtrængelige, Dette nas 
turligeForfoar er blevet mindre almindeligt ved at fælde | 
endeel Kratſktobe. Men Landings-Stederne, der ſed⸗e 
vanligen ikke ere andet end Aabninger, font paa Sider⸗— 
lie ere befatte med diſſe overfosmmede Skove, behøve 
Fun en maadelig Front for at blive lukkede. Maga: 




















finer og andre Steen: Bygninger ere almindelige der, 


De afgive Pofter med Skyde⸗Huller og fætte nogle ma; 
fferede SÉyde; Steder i Sikkerhed. 

Denne forſte Linie af Søe; Kyften giver Daab om, 
at en Strandbred paa 13 Mile, der er faa vel forføaz 
vet af Naturen, vilde, naar den fun blev underftøttet 
af den Franſke Tapperhed, bringe Fienden i Fare for 
at blive flagen i ſamme Hieblik, ſom han giorde Land: 
gang, Derſom hang Planer vare bekiendte, derſom 
hans Anſtalter paa Søen tilkiendegave langt fra, paa 
hvilket Sted han vilde gaae i Land, kunde man begive 


fig derhen og forefomme ham. … Men Erfaringer for: 


or 


4 2* 
SNU ses eg 


| he BYE Sk 
viſſer de med Spring fortøirede Eſtadrer en ufeilbarlig 
Fordeel. FRR, i | 
Det ev iffe blot formedelſt de glatte Lag ſom gaae 
fra Skibene og beffytte Baadenes Landing; det er for; 
medelſt den Umuelighed, der er i at befætre alle Pynter 
paa Kyſten, at. det er en Eſtadre til Ankers faa let at 
gisre Landgang. Den truer for mange Steder ad Gan: 
gen. Land: Tropper: krybe faa. at fige omkring Krum: 
ninger, medens Baadene og Chaluperne giennemflyve 











"en kortere Vei. Den Angribende følger Corden, mes 


dens den, der forføarer, har Buen at giennemleobe. 
Skuffet og udmattet ved forffiellige Bevagelſer ev denne 
ikke mindre urolig over dem, han feer giøres ved hoilys 
Dag, end over de Manseuover, ſom Natten unddras 
ger ham. i | . 


For at fætte fig i Stand til at modſtaae en Sand: 
gang, maa man ſtrax anfee den ſom fuldføre, Man 


man feer ham paa Soen, maa man vente ham paa 
Landet, ſom om han ſtulde falde ned fra Himmelen. 
En vidtløftig Søe; Kyft, hvdrpaa der allevegne fan lan; 
beg, vil altid lade Caps Slette blide aaben for Land: 
gang. Det er mindre Kyſtens Bredder end det Indre 
| af Landet man maa tage i Betragtning. 


| Diſſe ere i Almindelighed bevoxede med Sukker 


holdsmesſige Hoide forandrer Markerne efterhaanden 
ligeſom til ligeſaa mange Krat-Skove. Man ſatter 
Ild pan bem, faavel for at beffytte fine Flanker eller 
| fin Marſch, ſom for at ſinke Fienden i at forfølge, for 
at fFuffe ham eller fætre ham i Beſtyrtelſe. Jet par 
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bruge da fir Mod og fin Styrke til at føre fig Fiendens 
Geendrægtighed eller Forfeelfer til Nytte, Saaſnart 


| Bør, hvis til de forFiellige Modenhedé : Grader for: 


Timers Tid Faffer Branden, iſtedet for. et bevoxet Land 
et Slags uoverfeelige Stubbe Marker eller Brak⸗-Jorder. 
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Adſkillelſen af Sukker Riig Stykkerne, Overdre— 
vene og Pladſerne med Levnetsmidler ere en Armees 
Bevægelfer iffe mere i Veien end vore: Grasgange. ] 
Iſtedet for vore Landsbyer er det Boliger, mindre fol⸗ 
kerige, men flere i Zal; tykke 0 efter Snor fatte Hek⸗ 
fer af Sitrontræer, der ere mere. paafaldende og mindre 
giennemtrængelige end Hegnene om vore Marker; dette. 
er det, der giver Amerikas Landboe det meeſt forſtiel⸗ 
lige Udſeende fra Europas. 

Faa Stromme, nogle Bekke, ſmaa Bakker, et i 
Almindelighed jævnt Jordsmon, Dæmninger mod Over: 

" foommelfer, faa eller ingen Grofter, en eller ty Skove 
af liden Tyklelſe, nogle faa Moradſer, et Land, der be; 
dæffes med Vand i et Ubeir, og med Srøv efter en tolv 
Timers Solſtin, Floder den ene Dag, der ere udtørrede 
den anden, dette er det færegne ved Sletten i det hele om 
Cap. J dens Forſkiellighed ev der man maa udfinde 
fordelagtige Leirſteder, uden at forglemme, at i en 

"Korfvars: Krig maa den Poſt, man vil tage, iffe være 
alt for næv ved den, man forlader. 

Det tilkommer ikke Skribenterne at foreffrive Kri— 
gerne Regler. Cæfar felv har fun talt om, hvad han 
havde giort, ikke hvad der ffulde giøres. Topografiſte 
Beſtrivelſer, Poſteringernes Bedommelſe, Forbindelſen 
i Marcherne, Konſten at leire fig og trakke fig tilbage, 
ben lærdefte Theorie, ev altſammen underkaſtet Genera⸗ 

lens Blik, ſom med Grundſatningerne i Hovedet og 

Materialierne i Hænder anvender der ene fag bel fom 

Det andet paa de fofale og gieblifrige Omftændigheder, 

hvori Tilfældet hav fat ham. " Hvor matematiſk endog 

et krigerſt Genie fan være, beroev dog alt detg Held 

paa Lykken, ſom ſubordinerer Fremgangsmaaden i Ope— 

rationerne under det Foranderlige i hvad der træffer 
ind. Reglerne ere ſpakkede med Undtagelſer, ſom han 
maa havbe Takt for at ane, Selve Udførelfen forandrer 
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| mæften altid Planen, og bringer Unlægget i en Trefning 
"4 Ulave. Troppernes Mod eller Frygtſomhed, Fien— 
dens Forvovenhed, det tilfældige Udfald paa de tagne 


Forholdsregler, et Tilſtod, en Begivenhed, der ikke er 


| forudfeer, et Uveir, der kommer en Strom til at foulme, 
"en Vind, der ffiuler en Snare eller et Baghold bagen 
"Støv: Sfye, et Tordenveir, der forſtrakker Heſtene, 
| eller blander fig med Kanonernes Bulder, Luftens Be 


ſtaffenhed, hvis Indflydelſe virker uophørlig paa Anfo— 





rerens terne og Soldaternes Blod — er altſammen 
ligeſaa mange phyfiffe ſom moralſte Aarſager, der for; 
medelſt deres Foranderlighed funne medføre en reen 
Kuldkaſtelſe af de beſt udtenkte Planer. Sa, 


Hoilket Sted, man endog vælger til at gigre Land: 
gang paa St. Domingos nordlige Syft, faa vil Byen 


Cap dog altid blive Gienſtanden derfor, Udſtibningen 


vil udentviol gane for fig i felve Bugten ved Cap, hvor 
Skibene vilde være i Stand til af forøge Land-Magtens 
Styrke med de to Tredidele af deres Mandſkab, og for: 


fyne den med det nødvendige Artillerie, Levnets-Midler 


og Krigsfornodenheder til at beteire denne rige Fæft; 
ning. Ogfaa er det fra dette Kolonies Bolvark alle 
Forfvaré ;Bevægelferne bør føge ar holde den Beleirende 
borte. Man maa ved Stillingernes Fordelagtighed 
ſoge at formindſte Uligheden i Styrken. J det DiebliÉ, 
Landgangen ffeer, maa man gigre Jordsmonnet ſtri⸗ 


digt ved at udholde et Slags Begyndelſe til Trefning, 


uden at vove alle Tropperne. Man maa poſtere fig 
ſaaledes, at man forftaffer fig tvende Veie til at tvælte 


fig tilbage; den ene mod Cap for af ſkaffe den Beſet 


ning, den anden mod Sneoringerne iBiergene, for der 
at have et Slags fkorſkandſet Leir hvorfra man kan 
komme at forurolige Arbeidet ved Beleiringen og forhale 
Stedets Indtagelſe. Blev der end rager, vilde det dog 
alt ikke være til Ende, efterdi det, ved at rømme def, 
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vilde være let at hielpe Tropperne til ag komme bort. 
Biergene, hvorhen de maatte begive fig, ere utilgænge; 
fige for en Armee, og omgive Sletten med en dobbelt. 
eller tredobbelt Kiede. De der beboede Diſtrikter ere 
ligefom bevogtede af Snevringer, der ere meget ind⸗ 
knebne og lette at forføare. Den fornemmefte af diffe 
Snævringer ev den ved den fiove Flod. Den modſat- 
ter Fienden 2 til 3 Overgange over Floder, ſom ſtrakke 
ſig fra det ene Bierg til det andet. En 4 til 300 Mand 
vilde der kunne opholde den talrigeſte Magt, bloͤtemed 
den Forſigtighed, at gisre Vand Renden dybere. Dette 
Modvarge kunde blige underſtottet af et 25000 hvide 
og forte Beboere, ſom ere boefatre i diffe Dale. Da 
de Hvide der have formerer fig ſterkere end i de rigere 
Egne, og det middelmaadige af hvad de hoſte, ikke til 
lader dem at forbruge meget af Europas Fodevarer, ſaa 
dyrke de Produkter til at leve af, og kunde følgelig der— 
med forfyne de Tropper, ſom forſparede deres Land. 
Hoad ferſtt Kisd de ikke kunne levere, vilde blive er— 
ſtattet af Spanierne, fom bag ved diſſe Bierge lægge 
talrige Hiorder til. Ås 
Imidlertid kunde det dog føre, at Troppernes 
Standhaftighed udtømtes af Mangel paa Levnetsmid— 
fer eller Krigsfornodenheder, og at de enten overman— 
dede eller forraſtede maatte overgive ſig. AF denne 
Aarſag falde man for nogle Aar fiden i Verſailles gaa 
at anlægge en fag Plads midt imellem Biergene 
Marfkalk Noailles underſtottede denne Plan med Heftig⸗ 
hed. Man meente da, at man ved Jord Skandſer, 
der vare adſpredte paa Kyſten, kunde nøde Fienden til 
at gibre regelmesſige Augreb, "02 lønligen undergrave 
hans Styrke ved Tabet af en Mængde Mandſkab ie 
Klima, hvor Sygdomme bortrykt— Menneſter hurtigere 
end Trefninger. Man vilde kke længere have diſſe 
Sæftninger, der paa Grandſerne vare” udſatte for at 
















































— 


> Fer er 


> 
| y 6 
| 


de, uden at være i Stand til at ſorſpare Indbyggerne, 
tiente fun til Bolveerk for Seiervinderen, ſom tager 
dem og forſvarer dem let med ſine Skibe, oplagger deri 
og udtager deraf efter Godtbefindende baade Vaaben og 








ganſtke aabent Land, fagde man ,. var bedre for en 
"Magt, der itfe havde Styrfe til Soes, end adſpredte 


og forladte Forter paa pdelagte Strandbredder, der af 


"det ufunde Klima vare udtømte for Folk. 

Det var midt paa Øjen man ventede fig at anlægge 
vet flærft Forfoar. En med Defværligheder opdynget 
WVei paa en 20 til 30 Mile, hvor ethvert Skridt maatte 
kliobes med Trefninger, i hvilke Stillingernes Fordelag; 
tighed vilde giøre en Haandfuld Folk frygtelig for en 


heel Armee; hvor Artilleriets feendrægtige og befværlige 


Fortbringelſe, Vanſteligheden ved Tilforſel og Afſtan— 
den fra Forbindelſe med Soen, maatte altſammen bi— 
drage til Fiendens Undergang. Af ſaadan Beſkaffen⸗ 
"hed fulde, faa at ſige, Glaci'en være til det faſte Sted, 
ſom man agtede at opføre, Denne Hoved; Stad, der 
ſtulde ligge paa et Sted, hvor Landets Hoide formils 
dede Klimaets Hede og venfede Luften — midt i en 
Landegn, der forfynede med de nødvendigfie Fødevarer 
— omringet af Hiorder, ſom græffende paa et Jords⸗ 
mon, der var det gunftigfte for deres Formerelſe, kunde 
ſpares til det Dieblif, de behøvedes — forfynet med 
Magafiner i Forhold til dens Storrelſe og dens Befæts 
ning — en faadan Stad vilde have giort et — fig ſelv 
"længe forfvarende — Kongerige af en Kolonie, hvis 
" Rigdom fun formindffer dens Styrke, og, fom ved af 


| levere det Overflødige, uden at have det Nodvendige, 


fun beriger nogle faa Godseiere, ſom den dog ikke er é 
| Stand til at ernere. 





blive tagne af dem, der vare Herrer paa Søen, fordi 


Cropper til at holde de Overvundne i Tømme. Gær: 
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Derſom Fienden blev Meſter af Kyſterne, ſom 
man ikke vilde aftvifte ham, og han vilde hoſte Produk⸗— 
terne paa dem, maatte han have Armeer for at holde 
fig i Forfoars ; Stand,” hvortil de idelige Udfald fra 
Middelpunktet vilde nøde ham til at indſtrænke fig. 
Tropperne ude paa Øen, der altid vare fibre paa en: 
agtbydende Tilbagetrakning, kunde lettelig fra Europa 
blive forfviffede med Undfætninger, ſom uden Moie 
kunde trænge fig igiennem til Middelpunktet af en Sir: 
kel, hvis Omkreds er faa vidtløftig; medens alle En⸗ 
gelffe Flaader ikke vilde forflaae til at udfylde de Hul: 
fer, ſom Klimaet uophørlig vilde giøre i deres Be; 
fætninger. ' 

Uagtet de Fordele, man troede at finte i Opbygs 
gelfen af denne faſte Stad inde i Landet, har man dog. 
tabt dette Unfæg af Sigte, for at fyffelfætte fig med en 
Plan, der ffulde indſtranke hele Koloniens Forſvar til 
Damningen St. Nicolas. Det har ikke kunnet mangle 
Denne nye Plan paa ar blive bifaldet af Koloniſterne, 
der ved deres Plantager aldrig uden rgrelfe fee Faſt-⸗ 
ningsvoerker, hvoraf der haves mindre Sikkerhed end ' 
Ddelæggelfe. De have indſeet, at naar al Styrfen 
blev ſammenbragt til eet Sted, vilde de paa alle tre 
Kyſterne ikke have ander i deres Nabolag end lette Trop⸗ 
per, ſom ere tilſtrokkelige til ar holde Kaperne borte ved 
Hielp af Batterierne og for Reſten foielige Forſparere, 
der uden af giøre Modſtand altid ere rede til at vige, 
adſprede fig eller kapitulere ved mindſte Tegn til en 7 
Landgang. y 

Denne Plan, der ev faa gunflig for den private 
Egennytte, findes endog at være overeenſtemmende meg y 
meget oplyfte Krigsmænds Meninger. ; De have været f 
af de Tanker, af de fan Tropper, Kolonien fan holde, 
bilde være ligeſom tabte pax en Øe, faa flor ſom St— 
Domingo, men derimod ſynes fom der var noget ved 
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Dæmningen. Det ev Bombardopolis man bar valgt 
ſom den meeſt agtbydende Poſt. Denne nye Srad er 
anlagt ved Enden af en ſtor Slette, hvis høie Beliggen: 
hed borger for dens Kislighed. Et uopdyrket Overdrev 
beſtytter dens Grund, der bliver forſtiennet af nogle 
Salme: og Latan-Kratter. Intet beherffev den, hvil: 











ket ér fieldent paa Gt. Domingo. Man funde der. 
bygge en regelmesfig Zæftning, faa ſterk, fom man 
viltde. Derſom den iffe gav Kyſterne Sikkerhed for at 
blive angrebne, vilde den dog i der mindſte hindre en 
Erobrer fra at fætre fig rigtig faft paa dem. . 
Det var at anffe, lægge Tilhængere af denne nye 


Plan til, at man ved førfte Anlæg til ar befæfte Dem⸗ 


"ningen St, Nicolas, havde opført alle de Foſtningsvar— 


"fer, ſom en faa fordelagtig Stilling funde tage imod. 
Det er et Klenodie, ſom man iffe buvde vife frem uden 


ved at forviſſe fig Fefiddelfen deraf.  Derfom denne 


| koſtbare Nøgle til St. Domingo, ja endog til Amerika, 


| 


ſkulde falde i Engellændernes Hænder, vilde dette den 


nye Verdens Gibraltar, være ſtadeligere for Spanien 
og Frankerig end felve Europas. 





I ovrigt forundre man fig ikke over, at feé faa 


lidet grundigt i alle? de Forfigrighedé Anſtalter, man 
hidindtil har giort til St, Domingos Forfvar. Saa; 
| længe Forforgen og Beſkyttelſen fFulde være indſtræn— 


kede til Midlerne af anden Rang, der kunne fun fore 
hale, men iffe afværge denne Hes Indtagelſe, vil man 


ieke kunne følgeen uforanderlig Plan. De fafte Grund 
ſetninger tilhoreene og allene de Magter, der funne 


* 


gisre fig Regning paa deres Styrke til Soes for at 


|. være fibre for.ar tabe deres Kolonier, eller viſſe paa af 


faae dem igien. De Franſkes vlive ikke beſtyttede af 


det Slags vandrende Toihuſe, ſom kunne paa eengang 








angribe og forſaare. Men denne Magt har aabuet 


| fine Øine, og dens Søemagt vil blive frygtelig. Endnu 
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— SØE ET SON OM 
ſtaaer tilbage, at underføge om den har beftvret fine 
fraliggende Beſiddelſer efter en oplyſt og rigtig indrettet 

Politiks Grundregler. FS ANE UNGE IRS I OREDTOER 

Den Brittiſte Regiering, der altid ledes af Nar" 
tional-Aanden, fom iffe afviger fynderlig fra de: ſande 
Stats Fordele, har indført Eiendoms Retten i den nye 
Verden, og giort den til Grundvold for fin Lovgivning. 
Overbeviift om, ar Menneffet aldrig anfeer fig for rigs i 
tig Cier af andet end det, ſom det har lovlig forhver 
vet fig, har den folgt, men til en meget billig Priis, 
de Jordsmonner, fom man far villet opdyrfe paa deng å 
Der. Denne Fremgangsmaade har den anſeet for 
den ſikkerſte til at fremffynde Jordernes Drift, og afs ; 

værge den Partiſkhed og Misundelſe, der vilde opfomme 
af en, Uddeling, "der blev leder af Gunſtens Luner. 
| 

































































59%. Er Ciendoms - Retten rigtig faftfat paa ide 
SFranſte B J 


Frankerig har viiſt en tilſyneladende mere æde 
Modig, men i Grunden en mindre klog Adfærd, ved af 
overdrage Beſiddelſer for inter til dem, der ſogte derom. 
J de forſte Tider af dets Koloniers Stittelfe, trængte — 
en Omfireifer fig ind i Sfovene, udmærfede der der 

ſtorre eller mindre Stræfning, ſom det behagede ham 
at indtage, og betegnede Grandſerne paa den ved at 
fælde Træerne omkring den. Denne Uorden funde iffe 
vedvare. midlertid tillod Magten fig ikke at Tille 
Dem ved en Rettighed, ſom felv havde ſtaffet fig ens J 
den forordnede fun, at for Fremtiden ſtulde der iffe J 
bære nogen loblig Eiendom, uden den, der var tilftaaet 
af Adminiſtratoren. Uden noget Henſyn til Duelighed 
eller Cone blev da Beſtyttelſen der enefte Maal paa 7 
hvad der uddeltes. Man faftfatte rigtig nok — de 
ſtulle begynde deres Etabliſſement i det Yar, Jorden 
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war sål overdraget, og, under Straf at miſte den, ved⸗ 

blive at dyrke den Men foruden det Upaſſende, der 
var i at lægge Oprydning Udgifter paa Menneffer, 
der ikke havde havt Evne til at forhverve fig en Grund, 
"Blev Straffen kun fuldbyrdet paa dem, ſom, uden For: 











deres Forfremmelſe, eller paa ufle og forladte Min: 
dreaarige, ſom den offentlige Medlidenhed burde have 
kommet til Hielp i den Nød, ſom deres Foreldres Død 





mue og uden Fodſel, ikke havde nogen, der tog fig af 


udſatte dem for. Enhver Godseier, der fandt Anbes Så 


faling eller Underſtottelſe, funde ufivaffet beholde fin 
Eiendom uopdyrket. 
| "Med denne Partiſthed, en maatte mærfelig: for⸗ 
hale Koloniernes Opkomſt, har der forenet ſi ig en Mengde 
vekonomiſte Indretninger, den ene galere end den anden. 
Forſt har man paalagt alle dem, man gav Forder, at 
"De deri fulde beplante 500 Grøfter med Maniok for 
enhver Slave, ſom de havde paa deres Gaard. Denne 
"Befaling frænfede ligeſaa meget de Privates Fordeel, 
ved at tvinge dem til at dyrke et ringe Produkt paa en 
Jord, ſom funde bære fofibarere, fom det almindelige 
Bedſte, ved at giøre de tørre Jorder, der fun vare 
ſtikkede til dette Slags Avling, unyttige. Det var en 
dobbelt Feil, der maatte formindffe alle Produkters 
Avling. Ogſaa er Loven, ſom giorde Vold paa Eien⸗ 
doms Rettens Friraadighed, aldrig bleven ftrængt fuld; 
byrdet; men da man ikke hav falder den tilbage, er. 
den endnu en. Svøbe i Haanden paa en vanfundig, 
vranten eller iilſindet Adminiſtrateur, der vil betiene ſig 
af den mod Indbyggerne. Dog er dette den mindſte 
Ulykke, de have at bebreide Lovgivningen. Det tvungne 
” ved Alger ;Lovene bliver endnu giort foærere bed det 
Bordefulde i Hoveriet. 

Æ Der var en Tid i Europa, nemlig under Fendal⸗ 
Regieringen, da Penge ikke brugtes ſynderlig ved offent⸗ 
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lige" ilter private — De Adelige tiente S | 
ten iffe med deres Pung, men med deres Perſon; og de 4— 
af deres Vaſaller, hoilke de havde ligeſom tilegnet ſig 
ved Erobring, betalte dem deres Afgifter deels i Vare, 
deels i Arbeide. Diſſe — for Menneffene og — 
= ødelæggende — Skikke maatte vedligeholde det Barba⸗ ÅL 
rie, hvorfra de havde deres Oprindelfe, Men endelig” 
" faldt de gradeviis, efterhaanden ſom Kongernes Myn⸗ i. 
; dighed under Folke— Frihedens Tillokkelſer kom til at 
undergrave de Stores Uafhængighed og Thranme. Da | 
.… ben, der var den førfte, var bleven til den eneſte, J 4— 
ſtaffede han ſom Hprighed nogle Misbrug, der vare opr 
komne af Krigens Ret, ſom tilintetgiør al anden. Ser, J 
Dog vedligeholdt han en Mangde af diſſe — ned 4 
ſom Tiden Havde helliget. Hoveriets har hold: fig i 
nogle Stater, hvor Adelen har miſtet næften alt, * ÅL 
at Almuen har vundet noget. Frankerig feer endnu 
(1770) ſin Velſtand hildet ved denne offentlige Fræk i 
"dom, hvis Uretferdighed man har far Skik paa lige⸗ 
ſom for at gide den en Skygge af Retfærdighed.  Fols 
. gerne af dette gyfelige Syftem have værer endnu ſorge⸗ 
, ligere for dets Kolonier. Diſſe Jorders Dyrfning, 
fom i Følge Klimaet og J———— Beffaffenhed for: ⸗ 
dre mere Hurtighed, fan ikke andet end lide yderlig ved 
Arbeidernes Fraværelfe, ſom man ſyſſelfatter langt fra É. 
deres Varker med offentligt Arbeide, der ofte ev unvts 
tigt og altid gigtes for Lediggængere. Derſom Moder: 
landet, uagtet den Mængde Midler det har i Henderne, 
endnu iffe har bragt det til at rette eller hindre Udfus 
gelferne ved Hoveriet, bør det deraf flutte fig til, hoor 
mange Uleiligheder deraf flyder paa hiin Side Haver, | 
naar Beſtyrelſen af dette Slags Arbeide er. betroet til 7 
tvende Adminiſtratorer, ſom ikke kunne blive ledede, els 
ler rettede, eller ſtandſede i en vilkaarlig Udovelfe af em 
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abeſtem —— Men Byrden af horinne er ringe og 
let mod det tunge i kalden: . 


s53. He Waalkagerie paſſ "fordelte paa od 
Franſke Her? Sly 


Paalag kan man kalde en Erlegeelfe⸗iit de offent⸗ 
lige Udgifter, der ere nodvendige til at konſervere pri; 
vat Eiendom. En fredelig Nydelſe af Jorder og Ind⸗ 
fægter udfordrer en Magt, der forſparer dem mod 
fiendtlig Overfald; et Politie, der forviffer Frihed til 


at føre. fig dem til Nytte. Alt hvad man betaler til 2 


Haandhævelfe af denne offentlige Orden, er retmesſigt 
og retfærdigt ; hvad man hæver derover, det ev Udpi— 


nelſe. … Men nu blive alle de Regierings-Udgifter, ſom 


Møderlandet g iør for Kolonierne, det betalte ved den 
Toang, der er dem paalagt, ikke at drive deres Avling 
uden for dette, og paa den Maade, der ev det gavnligt, ) 
Denne Tvang er den byrdefuldeſte af alle Skatter, og 
burde være iſtedet for alle Paalas. i 


"Man vil føle det Rigtige Deri ved den mindſte Be: 
akt na: man gior fig ober den Forff lelighed, der er 
imellem Forfatningen i den gamle og den nye Verden. 
J Europa er indenlandſt Underholdning og Forbrug det 
for nemmeſte Formaal for Jordernes og Mannfakturer— 
nes Drift; fun det, der bliver tilovers, beſtemmes til | 
Udforſel. Paa Øerne maa alt ſendes ud. Livet og 
Rigdommene ere der lige uſikre. 


| J Europa ſtiller Krigen Haandverkeren og — 
dyrkeren ved den udenlandſke Handel, der er dem endnu 
en Hielpefilde tilbage i den indenlandfte, Paa Øerne | 
tilintetgior Fiendtlighederne alt; der er da ilke mere 
Kiob eller Salg eller Omſetning. Neppe faner Koloni: 


ſten fine Omkoſtninger. RER 
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Jord, og fom kun fan giore 


g er det i Almindelighed en Borger, der 


fylder en anden. Staten bliver iffe forarmet ved 
denne indenlandſke Gield. 





have endeel Koloniſter været nødfagede til at giore faa 


Handlendes Forpagte 
» tager, J — 
Enten diſſe Betragtninger ere undgaaede det Fran— 


KS 


ve, end ſom Ciere af deres Plan; 


loniſterne, at tage alle deres Fornødenheder. fra det 


Slaver, ſom arbeide 


uden Forfſtiel til alle Slaber. 


ſamling. Man vil funne. domn 
res Grunde. 


diedeel af Slavernes Antal. 


andet giver ham fun vidtudſeende o 























J Europa dyrker Opſidderen, ſom har fun lidet 






Gielden paa Øerne er af en 
anden Beſkaffenhed. Kor at fomme i Drift med at 
oprydde dere Jorder, for at komme paa Fode igien ef; 
tev Krigens Ulykker, der havde ſtaudſet deres Udførfel, 









betydelige Laan, at man fan anfee dem mere ſom de Å 


ffe Miniſterium, eller det ved Omftændighederne ér Å 
blevet draget langt bore fra fine Planer, har der lagt É 
nye Vaalæg til den Forbindtlighed, der er paalagt Ko: i 


egentlige Moderland og at levere det alle deres Barer, Å 
Man har lagt Sfat paa ethvert Reger: Hoved. Denne 
Kopſkat er i nogle Etabliſſementer indffrænfet til de | 
„og i nogle andre ftræffer den fig 
Begge Indretningerne 
ere blevne beſtridede af Gr. Domingos Kolonie i For⸗ 
ze om Styrken i dee 


Bern, Uffældige og Gamle, udgiøre neſten en Tees | 
Langt fra af være Avls⸗ 
brugeren til Nytte, ev det ene. Slags ham fun en Byrde, 
ſom Menneffelighed allene bringer ham til at bære; de 
g uviſſe Forhaabnin— 
ge Man har Moie med at indfee, Hvorledes Fiſtus 
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"har kunnet fræve Skat af det, der tærer, iſtedet for at 
"indbringe noget. LK | 


i V y £ — —6 
Kop⸗Skatten paa de Sorte udſtrækker fig til pag 


hiin Side Graven, det vil ſige, at den betales af den, 


der ikke mere er til, En Slave døe fort efter at Mand: 


"tallet ev giort, faa feer. den — ved Formindſkelſen i fin 
Indtagt ulykkelige — ved Formindſtelſen i fin Kapital 
ulykkelige Koloniſt fig endnu nodt til at betale en Afgift, 
| gær minder ham om hans Tab, og forøger ham Bitter- 
heden deri, kg 


Itfke engang de arbeidende Slaver ere en noiagtig 


Maaleſtok til Indtagternes Vurdering. Med faa Sorte 
paa et ypperligt Jordsmon faaer man flere Produkter 


i: 


end et ſtort Antal giver paa maadelige eller ſſette Jor⸗ 
der. De Barer, ſom færre de Hænder, der ere betyn⸗ 
gede med lige Afgift, i Arbeide, have ikke alle lige 
Værdi. Overgangen fra et Slags Avling til et andet, 
fom Jorden fræver, ndfærter af og til Indrægten af 
Mebeidet. Tørke, Overſpommelſer, Ildsvaader, for; 
tærende Inſekter giore ofte al Moie frugteslss. Naar 
aft ellers er lige, fan giver et mindre Antal Urbeider 


en i Forhold mindre Mængde Sukker, boade formedelſt 


Mødvendigheden i det ſamme Tilbehør, eg tillige fordi 
Arbeidet ikke virfelig giver noget af fig, uden for faa 
vidt man fan gribe det Dieblik, der er det gunſtigſte 
Dertil. - ' NG AE 

Kop Skatten paa de Gorte Sliver endnu mere 
utaalelig ved Krigen, En Koloniſt, ſom uden Uffæt: 
ning paa fine Varer er nodſaget til at færte fig i Gield 
for at opholde Livet, og rygte fin Jord, feer fig endnu 
nød til at betale en Afgift for Slaver, hvis Arbeide 
neppe betaler deres Underholdning. Ofte har han end— 
og den Grammelſe at blive tvungen til at fende dem 
fangt fra fin Gaard til Koloniens indbildte Fornoden— 
heder, at føde dem der paa fin Bekoſtning, fee dem 
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… for jat betale en fiedfe gienfom mende Skat. Tinanfen 
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omkomm uden nogen Nytte med den gruſomme Nod⸗ 
vendighed engang at ſtaffe andre i deres Sted, derſom 
han vil bringe fine matte og faa godt fom ødelagte Jor⸗ 










der til Live igien. 





* * * kr "| 


…—… Byrden af denne Kopffat var endnu tungere for 
Kolonien fraværende Indbyggere, ſom man fordømte 
til at yde det tredobbelte af denne Skat; et faa meget. 
uretfærdigere Overpaalæg, ſom det iffe kunde fige 
Fraukerig ſynderligt, enten dets Handelsvarer forbruge i 
tes i Riget felv eller paa dets Der. Paaſtod der der⸗ 

ved at hindre Koloniſternes Udvandring? Det er kun 
bed. Regieringens Mildhed, og iffe ved Forbud og 
Straffe, man binder Borgerne til et Land.” Desuden 
burde Menneſter, der under en brændende Himmel-Egn 
havde foreget den. offentlige Velſtand bed vopſomt Ar⸗ 
beide, have Pen Fornbielſe at ende deres Lobebane 
Moderlandets tempererede Bolig. Hvad var mere end 

Synet af deres Formue ſtikket til at vakke Begierlighed 
og Virkſomhed hos em Mængde Lediggængere; ſom Sta— 
ten betriede fig fra til Fordeel for Vindſtibeligheden og 4 
Handelen? v É 
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Intet er ſkadeligere for begge.end denne Kop⸗Skat J 
pan de Sorte, fordi Wødvendigheden i at fælge tvinger ' 
Koloniſten til at nedfærte Priſen pan fine Varer. "Det Å 
gode Kiob fan være fordeelagtigt, naar det er Frugten | 
af en flor Overflodighed og Folgen af overmaade megen 
Livlighed i Handelen, Men alt ér forloret, derſom 1 
Mal er mød til at tabe beſtandig paa fine Handelsvarer, 
ev ſom en Byld, hvori det døde Kisd afæder det friffe, | 
Efterhaauden fom Blodet ved Omlobet folnmer i Saa; DK 
ver, fordærves det for, at nære dette. Handelen udter ⸗ 
res ved Fiſtus's ſugende Kanaler, der altid finge i fig, 
tuen aldrig give tilbage, 1 NA 
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| øanffelig at hæve. Det er nødvendigt at enhver Slave; 
Eier mad aarlig giøre fin Angivelſe. For at forebygge 
falſte Angivelſer, maa man lade dem berigtige ved Be⸗ 
tiente. De uangivne Negere maa man fonfiffere — 








ven taabelig Udfærd, efrerdi den agerdyrkende Meger er 


"en Kapital, ved hvis Konſiſkation man formindſker Av⸗ 
| ingen og tilintetgisr felve Tingen, hvorfor Afgiften er 
paalagt. Derved opſtage der i Kolonierne, hvor intet 
fan trives uden en dyb Rolighed, en gdelæggendg Krig 
imellem Finanſen og Avlsbrugeren. Proceſſerne blive 
mange, Afſattelſerne hyppige, ftrænge Forholdsregler 
nodvendige, Omfofiningerne betydelige og ødelæggende. 





— Ufgifter uvetfærdig i fin Udſtrakning, ulige i fin 
Fordeling, og indviklet i Maaden at hæve den paa, Da 


"Endelig ev den —— vi her omhandle, vi eant J 


* 


Derſom denne — ethvert Reger ; Hoved paalagte 


er den Afgift, der er lagt paa de Varer, ſom udføre. 


ringen har tilladt fig den i "den Overbeviisning, at 


Forbrugeren eller af Kiobmanden. Der gives ingen 
farligere Vildfarelſe i den politiſte Okonomie. 

Selve Forbruget giver ikke Penge til at betale det, 
"man forbruger. Forbrugeren faaer dem ved ſit Ar— 
beide, og naar man følger Rælfen op ad, bliver alt Ars 
beide betalt af dem, der ere forſte Eiere ril Jordenes 
Produkter. Folgelig fan er Slagé Varer iffe blive 





FR denne Yndretning er der ingen Gevinſt for. nogen. 
| Man borttage denne Ligevægt, faa vil Forbruget af 
den dyrere blevne Vare nødvendigen tage af, og ders 
ſom dette tager af, vil Baren falde i fin Priis. Dens 
Koſtbarhed hav fun været for en Tid. 

Kibbmanden vil iffe være mere i Stand end Tor : 
"Brugeren til at tage Afgiften paa fig. Han vil nof 





fra Kolonierne, ikke ſynderlig mindre at dadle. Regie⸗ 


denne nye Afgift vilde blive ganſke og, aldeles baaret af 


Dugeke, uden art de andre blive dyrere i ſamme Forhold. 
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mg: gisre Forſkud d to eller tre Gange: men fig 
fom han ikke faner den naturlige og nødvendige Forde. i 
paa de med Afgifter belagte Barer, vil. han ſnart op⸗— 
give Dandelen dermed. . At vente, at Konkurrenſen 
ſtulde tvinge ham til at tage Ufgiftens Betaling a i 
hans Fordeel, det ev at forudfætte, at han giorde fig. 
alt for ſtor Hordeel, og at Konkurrenſen, ſom da ikke 
var ſtor nok, vil blive ſterkere, naar Fordelene fors 
mindſkes. Derſom Varerne derimod vare ſom de burde 
være, og Fordelene paa dem fun vare, hvad de nsd⸗e 
vendigen maatte være, vilde det være det famme, ſom 
at antage, at Konkurrenſen vilde vedblive, endffiønt 
Fordelene, hvoraf den opſtod, ikke mere vare til. Enten. p 
maa man antage diſſe Urimeligheder eller tilſtage, af 
det ev Avlébrugeren paa Øerne, ſom betaler Paalægs 
get, enten det bliver betalt paa forſte, eller <du: anden, 
eller paa den hundrende Haand. JAR 
Langt fra ſaaledes at antafte Koloniernes Avling É 
ved Paalæg, burde man opmuntre den ved Præmier, N 
fordi diffe Præmier vilde efter den Toangs— For fatning, 
hvori man holder dem, usdvendigen blive bragte tilbage 
til Moderlandet med alle de —— berztti de havde” 
varet Sæden. R 
Derſom Forfatningen i en — ved fine Tab og ſi ſine 
Feil tilbageſat — Stat ikke tillader at give —— 
Zer og borttage Byrder, faa kunde man dog nærme | ſig 
den bedſte Beſtyhrelſe ved at ophæve i det mindſte S Skat⸗ 
ternes Betaling i Kolonierne ſelb, for at tage — 
af dem i Moderlandet. Denne nye Plan vilde være 
lige behagelig for begge Verdner. 9 
Jutet kan ſmigre Amerikaneren ſaa meget, ſom 9 
ut bortfierne alt det fra hans Dine, der forkynder ham 
hans Afhængighed. Udpiint af Inddrivernes uforſtame 
menhed hader han en idelig Skat; han frygter for dens 
Sorøgelfe, Bor pist ad leder han efter Den Frihed, ban MA, 
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roede at have fundet em to tuſende Mile fra Europas 

Han ærgrer fig over et Aag, der forfølger ham giennem 

Oſeanets Storme. Brummende gnaver han paa Stum: 

perne af fit Bidſel, og fænfer fun med Forbittrelfe paa SR 
et Fodeland, der under Navn af Moder affordrer ham 

hang Blod iſtedet for ar nære ham. Man frie ham fra 
Synet og Bill dot af diffe Tingſler. Hans Rigdomme . , 
betale ingen Stat til Moderlandet, førend de derud 
beg, han vil da troe fig fri og privilegeret, endog da, 

naar han ved Nedfættelfen i fine Varers Priis, eller 

ved den forhøiede Priis, han maa give for Europas, 

har virkelig ved Tilbagevirkningen baaret Byrden af de FDA 
Afgifter, han iffe kiender. eo DK DEER ; 
Skipperne ville finde en Fordeel ved iffe at betale 

Afgifter uden af de Handelsvarer, fom for Fremtiden 
ville, uden at vove deres hele Verd, komme til deres 
Beſtemmelſe, og bringe dem deres udlagte Penge tillige 

med Fordelen i Hende. De ſkulle — hvilket de maatte, 

Derfom de paa Veien miftede en Ladning, hvoraf de * 
havde betalt Afgiften ved Judſtibningen — da iffe have . 
den Smerte, at de af Fyrſten havde maattet fiøbe ends 
og Faren for at ſtrande. Tvertimod ville deres Skibe 
føre Afgiftens Belob hiem med ſig i Barer, og da Bær; 
dien af Produkterne er bleven forøget ved deres Udforſel, 
faa bil Afgiften af dem ilke ſynes faa høi, 

KR Endelig vil Forbrugeren felv vinde derved, efterdi . 
det ikke ev mueligt at Koloniſten og Kiøbmanden kunne 
befinde ſig vel ved en Indretning, uden at Nytten deraf 

jo i Tidens Lengde maa rekke til ham. Saaſnart alle 
Mfgifter ere blevne ſammenſmeltede til een eneſte, vil KN 
der blive færre Formaliteter, færre Indviklinger, mins 

dre Seendragtighed og mindre Bekoſtning, og følgelig 

ville Handelsvarerne kunne leveres for bedre Kiob. 

| Dette Moderations-Syſtem, ſom Alt ſynes at fo: 
reſkrive, vil kunne indføres uden Befværligded, Alle 
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20 til 25 Proſent under den virfelige Kurs. Veſt⸗ 
Kammeret tilſtaaer desuden en betydeligere Tara end. 







* ”- Fa 
Serhes. Produkter. ere ved deres Jabcaa i Riget be⸗ 
"lagte med en Afgift, fon er bekiendt under Navn af 
den veſtlige Herlighed *, og ſom er faſtſat til 35 Pros 
fent med 8 Stilling af Pundet **. Deres Værdi, ſom 
tiener til Regel ved Afgiftens Betaling, bliver beſtemt i 
Yanuarii og Julii Maaneder. Man faftfærter den til 












































den Sælgeren giver i Handelen. Til denne Afgift lægge 
man deh af næften famme Beløb, ſom Varerne betale. 
ved Toldſtederne i Kolonierne, med dem der blive ber 
falte inde paa Øerne, og Regieringen vil da finde, at 
den har al den Indtægt, ſom den nu fager af fine SA 
bliſſementer i den nye Verden. Å 
Derſom denne Fond blev ſammenblandet med de. 
—— Stats-Indtogter, kunde man frygte for, at den 


ikke vilde blive anvendt efter fin Beſtemmelſe, ſom ene 
og allene bør være Hernes Beſtyttelſe. Den kongelige 


Kaſſes uforudſeete Fornodenheder vilde ufeilbarlig give 


den en anden Vending. Der gives Hieblikke, hvori 
"bet Getænfelige i det Onde ikke tilſteder at bereone Uein 
lighederne ved Legemidlet. Den paatrængende — 
vendighed opſſuger al Opmoerkſomhed. Intet er da i 








Sif kerhed for den. vilkaarlige Magt, der ſtyres af Dier | 
blikkets Traug. Minifteriet tager altid og tommer afs 
tid i det falffe Daab, at det ſnart ffal lægge det til 
bage, hvilfer bed une Fornodenheder bliver beſgann 


udſat. 


Bilde det efter diſſe Betragtninger ikke være værd by 
fentlig nødvendigt, at den Kaſſe, der var beſtemt til at 
modtage de Afgifter, der ere lagte paa Kolonierne | 
Produkter, blev — ſtilt fra Rigets Forpagtninger? 
Pengene, ſom altid ſkulde væve ligeſom gete i den, F 
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Fx Avec huit sols pour livre, . i 99— 
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fulde afhotde ttdgifterne ved dige ——— KOS SEA 
loniſterne, der altid have enge at lade gaae til Eu⸗ 
ropa, vilde hellere end gierne udbetale dem der mod DR 
Vexler, ſaaſnart t der bleg. Sikkerhed for, at der, foer 0 1 
ken Vilde ſtee Opfættelfer med eller Vanſkeligheder ved roi 
(Betalingen. "Dette Slags Bangve vilde ſnart kuptte — 
et nyt Omſatnings Baand imellem Herne og Moderlan ⸗ 
det. Hoffet vilde. faae noiagtigere Kiendſkab til de 
offentlige Anliggenders Forfatning i dets fraliggende — 
"Lande. Det vilde der fane en Kredit igien, ſom —— 
længe har været ganſke og aldeles filt ved, hvor høi: Ar 
lig det end trænger. dertil, ifær i Krigstider. Videre. 
| ville vi ikke drive vore Underføgelfer om Paaleg, men 
| bygine os til hvad der — Landevarnerne. 
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, Cre Landevernerne gode indrettede byd de i: 


— — ——— 
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åg De Franſke Her havde, ſaavel ſom de ren atv) 
ners, iBegyndelfen ingen regulaire Tropper. De Bobs 

halfe, der havde erobret dem, anſage det ſom en privi⸗ 
legeret Ret, at de fulde forfvare fig ſelv, og Deſcen⸗ 
denterne af diſſe uforfærdede MennefTer anſaae fig for 
ſtærke nok til at forfoare deres Beſiddelſer. Hvad — 
havde de og i Grunden andet at giore, end at tilbage; ” . 
"Drive nogle Fartøier, der kom for at udffibe nogle Ma— 
troſer og Soldater, der vare ligeſaa lider difcipfinerede J 
ſom de Indbyggere, de kom for at airgribes 
| Alt er forandret og har maattet forandre fig. Da: 
man har forudſeet, at diſſe Etabliſſementer, der ere 

| blevne betydelige ved Deres Rigdomme, vilde tidlig eller 
| ſildig blive angrebne af Europæiſte — paa talrige Flaa⸗ 
der overbragte — Armeer, har man ladet andre For— 
| fvarere gaae derhen. Udfaldet har beviiſt, af nogle 
| — Batailloner vare uti J——— mod Engel: 
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indſeet, at deres Beftræbelfer vilde ikke være i Stand 


” bleve afſkaffede 1763. 


ſaa misligt og byrdefuldt Forſpar. | ' 
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lands Land⸗ og Soe⸗Magt. "Kolonierne. have. ſels 







til at forhale Revolutionen. De have frygtet for at 
den ſeierrige Fiende vilde lade dem undgielde en overs 
frøbig Modſtand, og man har feet dem mindre femte 
til at fegte end betænkte paa Folgerne af.at overgive ſig. 
Snart have de ſom politiffe Beregnere indſeet, at 
Krigs-Forretninger ikke mere paſſede fig paa deres vans å 
mægtige Forfatning, og de have givet Penge for at 
"Blive frie for et Hverv, der hæderlig i fin Oprindelſe 
var udartet til en byrdefuld Trældom. fandeværnene. i 




































Denne Føielighed har fadet deres Bifald, der 
fun anfaae denne Indretning ſom et Middel til at ber," 
ſtierme Kolonierne mod alt fremmed Angreb. De vare 
af den fornuftige Mening, at det var urimeligt, at for; Y 
Dre af Menneſter, der vare blevne gamle under en 
brændende Himmelegn for at tillægge fig en ſtor For⸗ 
mue, at de ſtulde udfætte fig for de ſamme Farer fom 
de ulhkkelige Offere for vor Stolthed, ſom hver DiebliÉ 
færte deres Liv paa Spil for en Sold, der ev utilſtrek⸗ 
kelig til Underholdning. Et ſaadant Offer er forekom⸗ 
met dem at være alt for meget mod Naturen, til at 







Jagttagere, ſom ere bedre bekiendte med Etablis— 
ſementerne i den nye Verden „faldede en ugunſtigere 
Dom over denne nye Indretning. Landeværnene, 
ſagde de, ere nødvendige til) at haandhæeve Orden inde Å 
paa Herne; til at forekomme Opror blant Slaverne; 
til at ſtandſe de bortlebne Negeres Streiferier; til at 
afværge Roveres Sammenrottelſe; til at beſtytte Kyſte 


DA 





Zarten; til at beſtierme Kyfterne mod Kapere. Der 


ſom Koloniſterne ikke udgisre Korpſer, derſom de boer 
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ken MT. Anforere eller de hoorledes bortfternes 
da diſſe Farligheder? hvorledes giores Ende paa diſſe 
ødelæggende Plager, naar det engang ikke har været 
| mueligt at neddæmpe dem, førend de bleve til. Hvor: 
fra, ffaf denne Overensſtemmelſe, denne Samvirkning 
komme, uden hvilket intet giores rigtigt. i 

Diffe Betragtninger, der, hvor paafaldende, hvor 
Re de end ere, dog vare undløbne Hoffet i Ver— 
failleg, bragte det fnart paa. andre Tanker. Det 
folte fig. overbeviift om Nodvendigheden i at indføre 
"Landeværnene igien, men uden af ville give Slip paa 
de Waalæg, fom man, til ar holde regelmesſige Tropper 
"for, havde givet fir Samtykke til. Vanſteligheden bes 
ſtod i at fane Folket til at antage denne Indretning. 
Man underhandlede, man beftaf, man truede. Skiont 
vpbragte over Misbrugene af en vedblivende iilfindet 
Myndighed, underfaftede Guadeloupe og Martinigve fig 
(Dog endelig Regieringens Villie 1767. Men dette 
Exempel giorde ikke det YndtryÉ vaa St. Domingo, 
ſom man havde onſtet, maaſkee haabet. Aaret derefter 
magtte man vaaføre denne rige Kolonie en blodig Krig, 
og det var forſt efter at man havde lagt SDvrighedsper; 
ſonerne i det Veſtlige og Sydlige af Øen i Læenker, forſt 
efter at man havde overfirget Jorden med døde Kroppe, 
at det blev mueligt at bringe Ablsbrugere, der vare for; 
bittrede over en graadig Beſtyrelſes ADELS til at 
underkaſte fig. 

Siden denne Tid, der til Uheld ſtager —— 
med Blod-⸗Bogſtaver, ere alle Indbyggerne i de Franſke 
Beſiddelſer paa ny blevne i Rullerne. De Forpligtel— 
fer, ſom dette Slags Indrullering vaalægger, have vær 
vet mange Forandringer underkaſtede, og eve endnu ikke 
tydeligen beſtemte. Denne Dunkelhed, der altid er fars. 
dig i Chefernes Honder, ſom uophørlig ere ſyſſelſatte 


| E . > : Ce! i å 
med at udvide deres Jurisdiktion, holder Borgeren i 
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beſtandig Bekymring for — —— ſom man er mere 
forhippet paa i Amerika end i Europa. Den. udfætter | 
ham daglig for Udfugelfer. Deraf følger en Aſſth for. 
dette Slags Tieneſte, ſom fun Tyranner efter Slaver 
kunne undre fig over, Man maa, derfom det er mue⸗ 
ligt, udſlette de Indtryk, det Forbigangne har giort, 
neddæmpe alle Skrupler over det Fremtidige, Det” 
flaaer til. Regieringens Foielighed og Lemfældighed, at 
gisre Ende paa Koloniſternes Bekymringer, ved af ind: | 
føre alle de Forandringer i Landeværnenes Jndretnitig, å 
der kunne beftaae med den Orden og Sikkerhed, de bør 

have til Formaal. Det er det regierede Folks Vel, 
der i Magtens Brug bør haves for Hie. Ethvert ans i) 
det Formaal forvilder Fyrſten. Søger han ikke derved, i 
at gisre fig et N avn, vil han — af Haderen uſtemplet 
— fun leve paa Mynter i Fortegnelſer, der fnart blive 
enten forſlidte af Tiden eller foragtede af Efterſlẽgten. 
Forgieves reiſer Smigreren Fyrſterne ſtolte og talrige 
Mindesmarker, de bygges fun af Menneſte Haender, 
men det er Hiecten der helliger dem, Kierligheden der 
paatrykker dem Udødeligbedens Stempel. Uden dette " 
udf rammer flig offentlig Hylding det Kr DØENDE hos Fol⸗ 
ket og ikke det Ophoiede hos Fyrſten. J Paris er der 
Tun cen Statue, ſom kommer alle (rs til af ſpringe 
af Glede. Alle Forbigaaende vende deres Dine til 
Dette Billede paa faderlig Godhed for Folket. Del 
Ulytteliges Taarer anraabe det i den ſtumme Under⸗ 
trykkelſe. Lonligen velfigner man den Helt, den for: H 
eviger. Efter tvende Aarhundreders Forløb forener fig 
endnu alle Stemmer til at lovpriſe hang Minde. Sraå 
det inderſte Umerifa udraaber mam hans Ravn. J alle" 
Hierter gisr derte Billede Indfigelfer mod de Bidbrug, 
der gisres af Magten, yden den Monarks Vidende, der 

betroer den ; fordommer der de Anmaſſelſer, der gisres tr 
vo kets Rettigheder; lover det Underſaatterne kindring 
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— Delingen — ——— fordelagtig 
beftemt paa de Franſke Øer? 


Blant de Ting, ſom bør rettes, maa man fætte. 


den ide Franſte Befiddelfer i den nye Verden indførte 


Sfif: at dele Faderens Efterladenſtab lige imellem 


" Børnene, og Slagtningers lige imellem: Medarvinger. 





Med alle fornuftige Menneffer, ſom iffe ere blevne 
fordærvede af Stolthed og Fordomme ,, afffye vi den 
urimelige Forſtefodſels-Ret, der vverleverer et Anfes 
hele Fedrene-Gods til den Wldſte, fom det fordærver ; 
og fiyrter hans Brødre og Soſtre i Armod, hvorved de 


i deres Nød, Forbedring i deres Kaar, altid affordrer i 


ligefom for en Forbrydelſe blive firaffede for den Slum: , 


pelykke, at de fom nogle Aar fildigere til Verden. Ere 
de derfor mindre fovlige? Er Kamilie; Hoved er kun 


Forvalter, og var det nogenfinde en Forvalter tillade, 
at dele det ham betroede Gods ulige imellem Intereſſen— 
terne, fom have en lige Ret dertil. Derfom en Vild 
efterlod fig i fin Dods-Stund tvende Buer og tvende 
Sønner, og man vilde ſporge ham, hvad der fulde 


gisres med difje tvende Buer, vilde han da ikke foare, 


at man ffulde give hver af dem een? og derfom han 
ſtienkede dem begge til den ene, vilde han da ikke der; 
med gide at forffaae, at den arveløfe var en Frugt af 


hans Huſtrues flette Sæder? J de Lande, hvor denne 


vidunderlige Arvelsshed er lovmesſig, er Faderen min; 
dre agtet af fine Børn; af den Widſte, ſom han ikke 
fan fratage noget; af de Yngre, fom han ikke fan give 
noget. Sfteder før den føniige Kierlighed, fom udſluk⸗ 
kes, træder et Slags Nederdregtighed, ſom næften fra 
Vuggen af vænner 3 til 4 Børn til at —9 — for den enes 
Fodder, ſom derved kommer til at gisre ſig Indbildnin— 
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ger om fin. perfonlige Vigtighed, der ſielden manole at 
giøre ham frek. Wrekiere Fædre og Mødre blive bange 
for af omringe! fig med en Mængde Staadere, der ere 
fordømte til Enelivet. Alt Arvegodſet fommer i en 
Nars Hænder, hvis Forødelfer man ikke fan ſtandſe, 
uden ved af indfærte en anden, ſom er en anden Ulykke. 
Alle diſſe ſtore Plager maae give Formodning om, at | 
Forſtefsdſels Retten, ſom Overtroen ikke helligede i i 
fin Oprindelfe, og ſom Deſpotismen ikke har nogen 
Fordeel af at vedligeholde, vil tidlig eller ſildig blive af⸗ 
ſtaffet. Det er en Levning af Feudalbarbariet, ſom 
vore Efterkommere engang, ville rødme ved. å 
Imidlertid fan den Lighed8 ; Lov, ſom ſynes føres 
ſtrevet af Naturen ſelb, ſom er den forſte, der frem— 
ſtiller ſig i det retfærdige og godmodige Menneffes 
Hierte, fom ved førfte Hiekaſt ikke vækker mindfte Tvivl 
om dens Rigtighed og Nytte, denne Lov fan dog under; 
tiden være firidende med vore Selſtabers Haandhavelſe. 
Derpaa har man Exempel i de Franſke Øer, ſom den 
bortfierner fra det Maal, Hvortil de eve beſtemte, og 
bereder længe i Forveien deres Fald og Undergang. 4 
Delingen var nodvendig, da Kolonierne blebe ind— ÅL 
rettede. Man havde umaadelige Lande at oprydde 
Kunde man vel giøre dette uden Folkemengde? og hvor 
ledes ſtulde man uden at tilſtage dem Eiendom have 
faaet Menneſter, der for ſtorſte Delen fun havde for⸗ 
ladt deres Fædreneland af Mangel paa Eiendom, tif 
at blive i bortliggende og øde Lande?- Derfom Regierin— 
gen havde negtet dem Jorder, fkulde diſſe Omflakkere 
have ſtreifet om fra et Land til er andet for at føge fig 
Dem, med Fortvivlelfe over af begynde paa utallige — 
Etabliſſementer, hvoraf ingen ſkulde have føder den J 
Faſthed, ſom gior dem gavnlige for Moderlandet. | 
Men efter at de arvede Lodder, der i Begyndelſen 
vare alt for jiore, ere ved at gage endeel Gange i Arv 


























































































blevne underdelte og bragte til den rette Storrelſe, 
ſom Begvemmeligheden til at dyrke dem udfordrer; ef— 
ter at de ere blevne indffrænfede nok til ikke at ligge 
uopdyrkede af Mangel paa en til deres Storrelſe pass 
fende Folfemængde, vilde en yderligere Deling afg Jor⸗ 
derne bringe dem tilbage til deres forſte Intet. JEu— 
ropa drager en ringe Borger, der fun har nogle Tønder 
Land, ofte bedre Nytte af dette lille Grundfiyffe end en 
rig Mand af umaadelige ſtore Eiendomme, fom en til 
faldig Fodſel efter Lykke har bragt i hang Hænder, J 
Amerika forudfærcer Varernes Beffaffenhed, der ere af 
fiov Verdie; Uſikkerheden i hvad der hoſtes, der i fine 
Urter er fun lider afvexlende; Mangden af de til en 
Gaard nødvendige Slaver, Kreature og Redſtaber — 
alt dette forudſeetter betydelige Rigdomme, ſom allerede 
ikke haves i nogle Kolonier, og ſom ſuart vil mangle i 
dem alle, derſom Loddernes Deling ved Arv bliver ved 
at udfmulre og alt mere og mere ar dele Jorderne. 
Derſom en Fader ved fin Død efterlader fig et ar; 
veligt Gods af en 6000 Rigsdalers Jndtægt, og dette. 
Gods deles lige imellem tre Børn, ville de alle blive 
ødelagte, derſom man giøv tre Gaarde deraf; den ene, 
fordi man hav ladet ham betale Bygningerne dyrt, og 
han i Forhold dertil har faaer'færrve Slaver og mindre 
Jord; de tvende andre, fordi de ikke ville kunne Drive 


deres arvede Lodder uden ar lade bygge. De ſtulde 


endnu alle tre blive ødelagte, derſom den ene af dem bes 


| Holder hele Gaarden. JF et Land,” hvor en Tilgodeha— 
vers Forfatning er den verſte af alle Forfatninger, ere 





Eiendommene ſtegne tilen uhyre Priis. Den, der for— 
bliver Eier af det hele, vil være meget lykkelig, derſom 
han iffe ſeer fig nødt til ar give mere end Gaardens 
rene Yndrægt i Renter, Men da den førfte Lov nu er 
at leve, vil han begynde med at leve og ikke betale, 
Han vil da opdynge Gield. Snart vil han være ude | 


































af Stand til at betale; og ved den, Uorden, ſom kom⸗ 
mer af denne Forfatning, vil man fee alle hans Med: 
arvinger ødelagte. dø 

Ufftaffelfen af denne lige Deling er det enefte, 
der fan raade Bod paa denne Uorden. Det ev Tid at 
Lovgivningen, der nu er mere oplyſt, har i fine Kolo⸗ 
nier mere Øie paa at bringe Tingene end Perſonerne i 
Stand, Dens Viisdom vil udfinde paſſende Skades— 
losholdelſer for dem, den har berøvet deres Rettigheder 
og paa en vig Maade opoffret for der almindelige Vel. 
Den fylder dem Udveie til at underholde fig ved det 
enefte Arbeide, der er mueligt for det Slags Menneffer, 
ved at anfætte dem paa nye Jorder; og den fønlder fig 
felv at forhverve fig nye Rigdomme ved deres Vindſti⸗ 
belighed. 

St. Lucie og Guyana tilbøde ved Freden et heldigt 
Hieblik til at iværffætte den Forbedring, man her fore: 
flaaer. Frankerig burde have benyttet fig af denne — 
maaſkee enefte Leilighed, for at ophæve Deling$ ; Loven, 

ved af tildele dem, man havde filt ved deres Forhaab— 
ninger, de Jorder, ſom man vilde bringe til Nytte, og 
til denne Opdyrknings Forſkud de umaadelige Summer, 
ſom man der har henfaftet til ingen Nytte, Menne: | 
fler, der vare vante til Klima'et, der vare fortrolige 
med der enefte, man kunde have Hie paa at dyrke, der J 
vare opmuntrede af deres Familiers Exempel, Under⸗ 
ſtottelſe og Raad, der endelig havde Hielp afde Sla— 
ver, ſom Staten maatte have forſynet dem med, vare 
bedre ſtikkede end Landſtrygere, ſom man havde ſtrabt 
,… fammen i Europas Dynd, til ar bringe nye Kolonier 
til den Grad af Rigdom og Velſtand, fom man maatte 
vente fig af dem, Til Ulykke faae man iffe, ar de; 
forſte Kolonier i Amerika havde maattet danne fig ſelb 
— langſomt, med ſtort Tab af Menneſter eller over— 
ordentlig Tilſtod aſ Kiekhed og Taalmod — fordi de 
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itke havde nogen Konkurence at udholde; men at de 


nye Etabliſſementer ikke kunne bringes i Stand uden ved 


Forplantelſes-Veien, ligeſom en nye Bie:Gværm frem; 


kommer af en gammel. Det overſkydende af Folke— 
mængde paa een Øe: maa flyde over til en anden, og 


| det Overflødige i en vig Kolonie afgive det Nodvendige 


til en ny Folkeſtamme. Dette er den naturlige Orden, 
ſom Politiken foreffriver Søe; og Handels; Magterne. 
Ethvert andet Middel er ufornaftigt og frembringer 


kun Odelæeggelſe. Fordi Hoffet i Verſailles ikke har 








benyttet fig af en faa ſimpel og frugtbar Grundfærning, 
bør det dog derfor ikke forkaſte Forſlaget til at femme 
nye Delinger af Jorderne. Derſom Nodvendigheden 
af denne Lov er beviiſt, maa man udſtede den, ſtiont 
paa en Tid, der ikke er ſaa gunſtig ſom den, man har 
ladet ſlippe fig af Hænderne. Naar man har raadet 
Bod paa Gaardenes Forringelſe ved at afſtaffe Delin— 
gerne, ſom betage dem alle Hielpemidler til Fortplan— 
telfen, vil man kunne tvinge dem til at afdrage den 
Gield, hvormed de ere behaftede. 


. Jar man — med Klogſkab for Ufbeta; 
lingen af den Gield, ſom de Franffe Øer 
have paadraget fig 


En Deel af denne Gield har fin Oprindelſe fra de 
Rettigheder, fom, en lidet overlagt Lov gav forffiellige 
Medarvinger. Denne qvalfulde Forfatning har taget 
til efterhaanden fom Kolonierne ere blevne rigere. 
Stegne til den Grad, at de havde flere Koloniſter end 
Plantager at indrette, er den overſtydende Folkemengde 


bleven i OHrkesloshed, ſom Panthaver af de arvede Lod; 


der, hvilfe den ikke beſad, og følgelig uden Nytte ja 
endog til Byrde for Avlingen. 
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Der er anden Gield, ſom hidrører fra det Salg 
af Avlsgaarde, ſom Koloniſterne have giort imellem fig. 
Sielden gaaer man til Amerika uden Den Henſigt at 
Tomme tilbage til Europa, for der at nyde de Rigdom— 
me, ſom et haardnakkent Arbeide eller lykkelige Dæn: 
delſer fædvanligen forſtafſfe. De, der ikke afvige fra 
deres Planer, leve meer eller mindre indſtrenket, og 
lade, "hvad de kunne have ſparet af deres Indtægter, 
gade til Fædrenelandet, Saafnart de have naaet den 
Grad af Formue, de tragtede efter, føge de at ffille fig 
af med deres Plantager. I et Land, hvor der ér Man— 
gel paa Penge, maae de fælge dem paa Kredit eller be— 
holde dem, og de fleſte af Eierne ville langt hellere over— 
lade deres Gaarde til Kiøbere, ſom ikke opfylde deres 
Forpligtelſer, end betroe dem til Forvaltere, ſom ſielden 
ere redelige. 

Endelig have Forſtud, der eve giorte Koloniſterne, 
varet Anledning til en Mængde Gield. Jorderne paa 
de Franſke Her gave ligeſom de andre Amerikas Øer | 
fra førft af ingen Produkter til, Udforſel. For af giøre 
fig noget ud af dem, behøvedes der Kapitaler, og de 
førfte Curopæere, ſom indtoge dem, eiede intet. Dan: 
delen kom dem til Hielb. Den forfynede dem med de 
Redſtaber, Levnetsmidler og Slaver, ſom vare nodven- 
Dige til at. frembringe Handelsprodukter. Dette Fal⸗ 
ledſkab imellem Kapitaler og Vindſtibeligheden gav An— 
ledning til en ſtor Mængde Gield, der har formeret fig 
efterhaanden, ſom Oprydningerne ere blevne udvidedes 

Skyldnerne have fun alt for ofre ſtaget tilbage 
med at opfylde de Forpligtelfer, ſom de havde paataget 
fig. En toilelss Luxus, ſom intet fan undſtylde 608 
SMenneffer, der ere fødte i Ufelhed, har bragt endeel til ål 
Denne Uordholdenhed, Andre ere blevne bragte dersil 
bed en ubegribelig Doſighed hos heftige Gemytter, der 
havde været fig om at føge en Ende paa bereg Armod 











paa hin Side — De overflodigſte Midler ere for⸗ 
gagede i Hænderne paa nogle, ſom manglede den nod⸗ 
vendige Kyndighed til at giore dem frugtbringende. 
Ogſaa hår man fundet Kolonifter uden Undſeelſe og 
uden Grundfætninger, ſom med Evne til at kunne af— 
finde fig med deres Kreditorer, have været frække nok 
"til at tillade fig at beholde fremmed Gods. Endnu 
| andre Aarſager have bidraget til at ſpœkke Forbindtlig⸗ 
hedernes Kraft. J 
Orekaner, hovis Voldſomhed det vilde være vanſte⸗ 
ligt at et, have omrodet Marfer og nedſtyrtet 
| Gæden. De koſtbareſte og nodvendigſte Bygninger ere 
blevne opflugte af Jordſkielv. Uudryddelige Infekter 
"have i en lang Rekke af Aar fortæret alt hvad man 
kunde vente fig af en frugtbar og veldyrket Jord. 
Nogle Handelsprodukter, hvis Formerelſe har over; 
gaaget deres Forbrug, har tabt deres Bærdi og ere 
nedfaldne til laveſte Priis. Langvarige og gruſomme 
Krige have ved at lægge novervindelige Hindringer % 
Veien for Produkternes Udforſel, giort det meeſt vede 
holdende, det meeſt haurdnakne Arbeide frugtesloſt. 
Diſſe Plager, ſom man undertiden har ſeet ſam— 
lede, og ſom ti det mindſte ere fulgte alt for hurtigen 
- paa' hinanden, have givet Anledning til en Retslære, 
| fom er Skyldnerne meget gunftig, Lovgiveren har inds 
viklet Udlæg i Jorder og Glaver i faa mange Formalite— 
| ter, at det ſynes, fom han har have til Henſigt, at 
| giøre det uiværkfætteligr. Meningen har hudflettet de 

faa Tilgodehavere, ſom foretoge fig at overvinde diffe 

Vanſteligheder, og det var fun med yderſte Gienſtridig— 
hed at Domſtoiene ſelv rakte Haanden til den Stræng: 

" hed, fom man vilde udøve, 

| Dette Syſtem, fom længe er anſeet fom det beds 
ſte, man funde følge, finder endnu nogle Tilhængere, 
Hoad figer det Staten, fige diffe politiſte Regnemeſtere, 
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om Rigdommene ere i Skyldnerens eller i Tilgodehave⸗ 
rens Hander, naar fun det almindelige Bel vinder der⸗ 


ved. Men fan bet almindelige Vel vinde, naar man 
tvæder Retfærdigheden under Fødders naar Miniſteriet 
opmuntrer redelighed ved ar tilbyde den Ly under Lo— 
vens Beſkyttelſe — thi naar Loven ikke forfølger, be: 
ſkytter den; — naar man imellem Borgerne nærer 
Spiren til en Mistillid, fom ved Indvikling maa giore 


dem til ligefaa mange Spitsbuber, der ere Fiender af 


hinanden; naar Laan uden noget Slags Sikkerhed bli: 
ber enten umuelig eller ødelæggende; naar Aageren dri— 
ver fit Plynderie uden noget Bidfel, der holder den til— 
bage; naar der iffe er nogen Kredit mere enten uden 
for Landet eller i Landet, og den hele Nation vil blive 
anfeet for en Bande Menneffer uden Sæder og uden 
Grundfætninger? Wei det almindelige Vel fan ikke have 
nogen faft Grundvold uden Gyldighed af indgagede For⸗ 
pligtelſer, ſom ev Kilden dertil. Fiſtus felv bør betale 
fin Gield paa lovlig og retfærdig Maade. Offentlig 
Stats Bankerot ev en Skiendſel, der gior et endnu 
ſkadeligere Brud paa Selſtabs-Moralen end paa Bor: 
gerneg Sormue, Den Dag: vil komme, da afle diffe 
Krankelſer ville blive indklagede for Nationernes Dom: 
ſtol, da felve de Magter, der tillade fig dem, ville 
blive dømte af dem, fom have været Offere for dem. 
Undre i deres Grundfætninger mindre løfe Speku⸗ 
lanter have foreſlaget, at en oplyſt Lovgivning fulde 
tilintergiøre den Gield, der var ældre end en vis Tid, 
fom man, maatte beſtemme. Vi vifte ikke underføge, 
om dette af nogle gamle Republiker brugte Middel no; 
genfinde har funnet være gavnligt; men uden at frygte 
for at tage feil, tør vi forſikre, at derfom en ſaadan 
Bold pan offentlig Troe og Love blev almindelig, vilde 


den fiprre Curopa, der er blevet handlende, i der Bars . 


barie, den Uvirkſomhed og den Elendighed, hvori det 
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var for en 3 til 400 Mar ſiden. Til Lykke ev der intet | 


at frygte for denne ødelæggende Revolution. Agtehſe 


for Ciendom udvider fig Dag for Dag endog. hos de 


mindſt oplyfte Nationer. Med Tiden vil den faae ode; 


fæfte pan de Franffe Øer ſom andenſteds, derſom Re— 
gieringen endelig engang nøder Koloniſterne til.at give 


deres Kreditorer nogen Godrgiørelfe, Om Maaden, 


hvorpaa denne Retfardigheds Handling bedſt kunde fuld 
fores, er man ikke enig. 2* al ai) 
Nogle ønffe Overdaads-Love, fom ved at ind. 
ffrænfe Beboernes Udgifter vilde fætte dem i Stand til 
at opfylde deres Forpligtelſer. Hvorledes har det fun; 
net falde nogen ind at giore Fornegtelfer til Forholds⸗ 
vegel i Kolonierne. Da deres Produkter faae al deres 
Værd ved Omruffninger, og Omtuſktningerne da ville 
blive ligeſom tilintetgiorte, efterdi de vilde blive ind; 
ſtronkede til Artikler, der foftede fun lidet, og bare af 
en uundgaaelig Nødvendighed, vilde Amerikanerne blive 
nodte til enten at avle faa Produkter eller bortgive dem 
for intet. Derſom Moderlandet vilde bede med Penge 
paa Mangelen af ſine Handelsvarers Uffætning, faa 
vilde alt der Guld, man faner af den ene Deel i den 
nye Berden, ” flyde tilbage i den anden. Efter en 15 
til 20 Aars ſagdan Handel vilde de Franke rig fiendſte 
Magter have en Grund mere tilat angribe Beſiddelſer, 
hvis Frugtbarhed foraarſager dem ſaa megen Forundring 
og Misundelſe. 
Andre have fundet paa, at al Kredit ſkulde her⸗ 
efter være forbuden. Men vilde de Yolsbedrifter, der 
for Tiden eve indførte, da inter lide under dette urime— 
lige Syſtem? Bilde nye Jorders Oprydning, der i Als 
mindelighed ere de meeft indbringende, ikke blive ſtand— 
fer? Vilde Kisbmendenes Operationer i Moderlandet 
ikke Dag for Dag blive mere matte? Man veed hvor 
der græmmer dem, at. fee de vige Koloniſter fomme ? 
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Vane med, ſels at ſende deres Produkter til Europa, 
og fra Europa at tage hvad de forbruge og indſtroenke 
deres. Mellemhandel til den blotte Kommisſions-Kien⸗ 


delſe. Derſom Ufhængigheden, der ev en nødvendig 


Bolge af Gield, ophørte, vilde det ikke længere være 
nogle fan Mvlsbrugere, det vilde blive hele Kolonien, 
der felb vilde giøre fit Kiob og Salg i Moderlandet. 
Den vilde blive handlende, Den vilde endog ſnart blive 
uden Konkurrenter, fordi den allene kunde vide, hvor; 
meget den behøvede. . i 
Endeel vilde, at det Fulde være tilladt at tage og 
fælge en Skyldners Slaver. De, der ophørte med at 
vande en Plantage med deres Sved, vilde, fom man 
figer, gaae hen at dyrfe en anden og Kolonien vilde 
intet tabe derved. Hvilken Feiltagelfe! Mei! Aldrig 
vilde de Sorte gaae uftraffer fra er Varkſted til er ans 
der, Diſſe allerede alt for ulykkelige Menneffer vilde 
aldrig vænne fig til det meget nyt, ſom Forandring af 
Sted, af Derre, af Arbeids-Maade udfordrede... De - 
bilde iffe være i Stand tik at undvære deres Kiereſter, 


deres Børn, fom ere deres ypperſte Troſt og det eneſte 


Gode, der binder dem tit Livet. Langt borte fra dette 
Klenodie — det enefte for ømme og lidende Sicele — for 
finægte de, blive de fyge, løbe de ofte bort, eller arbeide 
De i det mindſte kun med Uvillie og uden Jver, Des— 
uden bilde man, ved at forſkaffe een Kreditor Betaling 
ufeilbarlig odelægge endeel andre, Skilt ved endeel af 
de Arbeidere, der ere nødvendige til hans antages 
Bedrift, vilde en fyndig og driftig Uvlébruger i fort 
Tid og for fiedfe blive fat ud af Stand til at kunne 
betale. 

Wren hav fyntes andre et kraftigere Middel end 
alle de andre. Mærfer — have de ſagt — mærter 
Den Skyldner, der ikke opfylder fine Forpligtelfer, med 
Skiendſel, erflær ham uværdig til nogenſinde at beklade 
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nogen offentlig Betiening, og man — ikke for at 
"Han ſtal drive Giak med denne Eragtning. De gier; 
rigſte Menneſter opoffre ikke em Deel af deres Liv til 
moiſommeligt Arbeide, uden i Haab om at nyde deres 


Formue. Men nu ev der ingen Mydelſe for et Menne⸗ 
(fe, der ev mærker med Skiendſel. Man fee med hvil; 

ken Noiagtighed Spille: Gield bliver betalt. Det er 
iffe overdreven Delikateſſe, ikke Retfeerdighedskierlighed, 


der inden 24 Timers Forløb bringer den ødelagte Spil⸗ 
ler for en — undertiden mistankelig — Kreditors Fod— 
der; det ev Æren, det er Frygt for at blive udelukket 
af Selſkabet. Men i hoilket Aarhundrede, i hvilken 
"Tid paakalder man her Wrens hellige Navn? Da de 
| offentlige Sæder have Frænfet den i fin Kilde; da Ban: 
ære og Stiendfel have faner Judgang.i Familierne, i 
de ſtore Huſe, i de forſte Betieninger, endog i Leiren 


og i Helligdommen; da den varſte af alle Skiendighe- 


der — tilfals Blueferdighed — hav draget tufende A—— 
dre efter fig. Hoo vil herefter være bange for at blive 


vanæret, naar de, ſom man kalder Folk af Wre, iffe 
længere fiende nogen anden Wre, end denne at være 


rige for at fane Embede, eller fane Embede for at be: 





rige fig; naar man for at foinge'fig op, maa krybe, 
for at blive ſtor, maa fornedre ſig, for at tiene Sta— 


fem, bære de Store eller Frillerne tii Behag; naar 


| alle Gaver til at vinde Bifald forudfærte i det mindſte 
Ligegyldighed for alt hvad der er retſtaffent. Skal vel 
" ren, der ſynes at drage i Landflygtighed fra viffe Eu— 
ropas Egne, flygte over til Amerika? 


Beſtandigen forvildet af fine Koloniers Admini— 


ſtratorer, har det altid ſyntes ſom Hoffet i Verſailles 
| vilde, ar Gieldens Afbetaling ſtulde der beroe paa deres 
| Godtbefindende. Aldrig har man kunnet fane det til 
at begribe, at det var fun at indføre Plan til Tyranniet 
" € Den nye Verden, Vankundige, egenſindige, lnnede, 
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egennyttige, hevngierrige Forſtandere kunne efter Godt— 
befindende vælge de Skyldnere, ſom det er dem til For—⸗ 
deel af ødelægge. Det er dem ligeledes let at være 
uverfærdige mod Kreditorerne. Det vi! hverken blive 
den ældfte, eller den meeſt berettigede, eller den billigs 
fie, eller den meeft trængende, de ville flade berale. 


Det er fun den mægtigfte, den meeſt beffyttede, den 


emfigfie, den voldſomſte. Men paa hvilfer Sted i 


Verden det ender, og af hvilken Bevæggrund det end 
fan være, fan bør Magtſprog aldrig færtes i Retfer⸗ 


dighedens, eller Redelighed og Retſkaffenhed i Lovens 
Sted; fordi der gives ingen Magt, ſom jo kan misle— 
des, fordi der gives hverken Redelighed eller Retſtaffen— 
hed, ſom jo fan rokkes. 

vende med Forføg Erfaringer og Forbindelſer 
tabte, Sekler maae have overbeviiſt det Franffe Mini: 
fierium, at der iffe vil blive nogen Ende paa den Rød, 
fom man her flager over, uden ved tydelige ſimple Un: 
ordninger, fom eve lette at udføre. Naar Kreditorer: 
ne kunne uden Opfærtelfe, uden Bekoſtninger, uden 
fortrædigende Formaliteter, gisre fig betalte i alle 























Deres Skyldneres Ciendele, førft da vil Orden blive 


indført. Denne flrænge Namsrettighed maa ikke gives 


nogen retroaktiv Virkning. 


Menneffelighed og Politik 
ville tilfiendegive de Aſtempninger, det fan være raa⸗ 


deligt at indføre ved Betalingen af den gamle Gield; 


men ihenſeende til nye Forffrivninger vil intet kunne 
unddrage dem fra den Lovs Stronghed, ſom man der; 
om udfteder. 

Derimod vil man ſtrax faae bittre og meget bittre 
Indvendinger at høre.  Hvilfen Aolsbruger, vil man 
fige, vil være faa forvoven at giøre noget — endog fun 
lidet betydeligt — Anlæg, naar han feer fin viſſe Uns 


dergang, derſom Lykken og Elementerne ikke underſtotte 


hans Deftræbelfer til den Dag, der er faſtſat i hane 
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Forſkrivninger? Frygt for Nod og Skam vil da bemeg⸗ 
tige fig alle Gemytter. Fra den Tid ingen flere Laan! 


ingen flere Handels ;Anlæg! inter Omlob mere! Virk— 


ſomheden vil falde i Dvale. Krediten vil blive ødelagt 
ved den an, der var udfundet til at reife den paa 


Vi tvivle iffe paa, at dette jo vil blive det førte 
Sprog, Koloniſterne føre. Men tilfidft og meget ſnart 
vil denne Indretning blive velfigner af dem, den fra 
førft af bragte meeft i Oprør, Oplyſte af de offentlige 
Kundſtaber og af Erfaring ville de indfee, at den lerte 
Gag, det var dem at unddrage fig fra at betåle, var 
dem til Byrde; aft de itfe fandt Kredit uden ved af 
kiobe den til en Priis, der veiede op mod det, der vo— 
vedes ved at faane dem. - ; 

De lemfældige Anordninger, der kunne paſſe fig 
paa Koloniernes førfte Alder, vilde i vore Dage være 
en utilgtvelig Svaghed. Aldrig ville diffe Etabliſſemen— 
ter komme til en paſſende Velſtand, uden at Midlerne 
til at drive dem blive formerede, og diſſe ville ikke for— 
mere ſig, uden naar Kreditoren fan færte en fuldfomz 
men Tillid til fin Skyldner. Kuldkaſt dette — Uerfa— 
renheden, Forvovenheden, Uredeligheden gunſtige — 


Soſtem, ſtrax vil aft forandre Udſeende. Den Curo; 








pæiſte Kiobmand, fom nu omſtunder fun ffielvende giøv 
ringe Forſtud til den Amerikanſte Avlsbruger, vil da 
ikke ſee nogen bedre Anvendelſe af ſine Kapitaler. Med 
ſtorre Underførcelfe vil der oprettes flere Plantager. 
De gamle ville faae er nyt Værd, De Franſke Der 
ville endelig opnaage den Grad af Velſtand, hvortil deres 
Jordbunds Rigdom forgieves har kaldet dem fanlænge. 
Derſom offer i Verſailles, uagtet Oplysningens Frems 
ſtridt, ikke udfandt en klogere og fuldfomnere Lovgivning, 
end den, der er iudføre i De Engelſte og Hollandſte Be 
fiddelfer, burde man iffe berænfe fig paa at opfage 











































606 


Denne. 
heds Træf i deres Grundfatninger. 


ters Handel. 


* 


55. Har Moderlandet med at forpligte ſine Oer | 


til, iffe at levere deres Produkter til: andre 


end til det felv, givet Afſetningen paa dem 


tilftræffelig Sikkerhed? 


Allerede have diſſe trende Magter andre Lig⸗ 
Alle tre have de 
"været enige i af gisre Moderlandet til Samlingspunktet 
for deres — i den nye Verden anlagte — Etabliſſemen⸗ 
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Uffe Kolonier have iffe havt eens Oprindelſe. 
De førfte fik deres Tilværelfe ved nogle Horder urolige 


Barbarer, ſom efter at de længe havde vanter om i 
ode Egne, nedlode fig endelig af Mødighed i et Land, 
hvor de udgiorde en Nation. Andre Folkeſlag bleve for; 
drevne fra deres eget Land ved en mægtig Fiende, ellev 


afen Handelſe dragne hen til en Jordbund, der var 
bedre end deres Fædreg; de flyttede da hen under en ny 
Himmelegn, hvor de delede Jordene med de førfte Be⸗ 


boere under dette fremmede Klima. Alt for ſtor Folke— 


mængde, Afſty for Tyrannie, Vartie:Syge, Revolus 


tioner, beſtemte Borgere til ar. forlade deres Fadrene— 


land, for at tage andenſteds hen at bygge fig nye Stee 


der, Erobrings⸗Sygen boefatte en Deel af de ſeiren— 
de Soldater i de undertvungne Stater, , for at være 
viſſe paa at beholde dem. Endog de Kolonier, der 
bleve ftiftede af handlende Republiker, Tyrus, Cartha— 
g0, Marſeille, vare fun fornødne Zilflugtsfteder paa 
barbariſte Kyfter, og Oplagſteder, hvor Skibe, der 


dare udreiſte fra forffiellige Havne og udmattede ved 


langvarig Seilads, giorde vexelviis deres Omtuſktninger. 
Amerikas Erobring har frembragt Ideen om ef 


uyt Slags Etabliſſement, ſom har Agerdyrkningen til 


Grundvold. De Regieringer, der have ſtiftet dige 
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Kolonier, have villet, at de af deres Underſaatter, ſom 


de flyttede derover, ikke maatte have Lov til at forbruge 


andre Handelsvarer end dem Moderlandet forfynede 
dem med; eller fælge Produkterne af de Jorder, man 
overdrog den, til andre end til Moderlandet. Denne 
dobbelte Forpligtelſe ev af alle Nationer bleven anfeet 
"for em Natur-Ret, der er uafhængig af Betingelſer og 
grundet i Tingen felv. En udelukkende Forbindelſe 
med deres Kolonier have de iffe anfeer fom en overdre— 
ven Skadeslosholdelſe for de Udgifter, de havde. giort 


for at ftifte dem, og havde at giøre for ar holde dem s 


vedlige. Dette har altid været — Syſtem ihen— 
ſeende til Amerika. 

Ligeſom alle andre Nationer har Frankrig altid 
villet, at dets Etabliſſementer i den nye Verden ſtulde 


fende det alle de Produkter, de avlede, og fra dette 


blive forſynede med al deres Proviant. Men er denne 
Indretning iverkſcættelig i —— nærværende For 
farming ? Y 

Dets Øer bohave Mel, Viin, Olie, Lærreder, 
Stoffer, Huusgeraad, og Wlt, hvad der fan bidrage til 
at giore Liver behageligt, Alle diſſe Artikler ſtulle de 
modtage af Moderlandet, ſom endog efter et ubeſtemt 
Frieheds⸗ Syſtem vilde fælge dem udelukkende — Melet 
undtagen, ſom Nord Amerika kunde levere for bedre 
Kiob. 

Men diſſe Beſiddelſer behøve — Sorte til deres 
Arbeide for Moderlandet. Hidindtihhar dette fun meget 
utilfræffeligen forfynet dem med det fornødne Antal 
til dette vigtige Behov. Man maa altſaa bekvemme 
fig til at tage fin Tilflugt til Engellanderne, ſom allene 
ere i Stand til at udfylde der Manglende, Den eneſte 
Forſigtighed, der magſtee vilde være gavnligt at bruge, 
vilde udentvivl være, at belægge denne Hielp, ſom 
man maatte tage imod af fine Rivaler, med en Afgift, 
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der ffilte] dem ved den Fordeel, ſom færegne Omfæns 
bigheder funde give dem fremfor de Franſke Kiob⸗ 
mænd. 

Endelig eve — i den Forfatning, hvori diſſe Ko: | 
lonier nu befinde fig — Kreature, faltet Fiſt, fremmed ! 
Veed blevne dem en reen Nødvendighed. Man maae 
anfeg det for umueligt, at bringe dem diffe Varer fra 
Europa. Det er fun fra Nye; Engelland, de funne 
faae diſſe væfentlige Hielpemidler til at drive deres " 
Plantager. 

Et meer eller mindre taalt Smugleri har hidindtil 
været Koloniſternes Hielpekllde. Denne Maade er alt 
for dyr, nanftændig og utilſtrekkelig. Det er Tid at 
Forbuds-Lovene maae vige for Noedvendighedens ſtrenge 
Lov; at Regieringen anviſer de Havne, hvor de frem⸗ 
mede Produkter ſkulle blive modtagne; at den beſtem— 
mer de Produkter, man maa levere i Omtuſkning; at 
kloge Indretninger give denne Anordning Faſthed; og 
man vil da af denne nye Jndretning i Tingene, fee For; ; 
dele fremfomme, ſom ikke ville have nogen Uleilighed 
til Folge. 1765 blev der giort et Forføg med dette 
Syſtem. At man forlod denne heldige Plan, var en i 
Bølge af den beflagelige Uftadighed, der faalænge har 
udſtreget Frankerigs Søe; Operationer, Man bør | 
tage fat paa den igien, og man vil med det famme for; KA 
viſſe Kolonierne Affætning paa alle deres Produkter. 

Diſſe Etabliſſementer tilbyde Moderlandet aarlig, 
deres Forbrug fradraget, en 100,000 Fade Sirup, 
hvis Vaerd fan være noget over ellev under en 2 Milli— 
oner Rigsdaler. Af en ilde forftaaer Egennytte har 
det ſtilt dem, hav det ſtilt fig ſelb ved denne Fordeel, 
af Frygt for at ſtade fine egne Brændevines Afſſetning. 
De, der tillaves af Sukker, eve altid ringere end de, 
der tilberedes af Viin, og kunne blive en Drik for fat; 
rige Bationer eller for fattige Folk blant de vige Natio— 
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ner. DE ville kun fade Fortrin for Kornbrendebiin 
ſom —— ikke brender. Dets egne Brendevine | 
ville altid — endog "paa Derne — blive forbrugte af 
den Klaſſe Menneſker, der er riig nok til at betale dem. 
Regieringen fan derfor hoerken for tidlig komme tilbage 

| fra en: ligeſaag uretfærdig ſom ſkadelig Vildfarelſe, eller 
for tidlig i fine Havne modtage Struperne og Taffia'er⸗ 
ne, for enten der at blive forbrugte eller derfra at ſen— 
des til de Steder, hvor de behoves. Intet vilde mere 
"udvide deres Forbrug end at tilſtede franffe Skippere af 

| føre dem lige til fremmede Handelsſteder. Denne 
Gunſt burde endog ſtrakke fig til alle Koloniernes Vårer. 
Da en Mening, der ftøder an mød faa mange Fordele, 

| faa mange Fordomme, kunde blive beſtridet, er der vel 
ikke af Veien at ſtotte den paa udviflede Grundfæt: 
"ninger: 

De Franſke Her forſyne deres Moderland med 
Sukker, Kaffe, Bomuld, Indigo, og andre Varer, 
hvoraf det forbruger en Deel, og afſatter det. øvrige 
til Fremmede, der i Bytte give der Penge eller andré 
Handelsvarer, fom der behøver: Diſſe famme Øer 
faae igien fra Moderlandet Kiedemon, Levnetsmidler, 
Ablings-Redſtaber. Dette er Koloniernes dobbelte 
Beſtemmelſe. For at funne opfyhlde denne, maa de 
være rige. For at kunne blive rige, maage de forſkaffe 
"figen ſtor Mængde Produkter, og have Affærning paa 
dem til muelig bedſte Priis. For at denne Affærning 
fan bringe Produkterne til den høiefte Priis, mag den | 
være den ſtorſte muelig. For at den kan blive den ſtorſte 
muelig, maa den have den ſtorſte muelige Frihed: For 
at den fan have den ſtorſte muelige Frihed, maa denne 
Frihed ikke være befværet med nogen unyttig Formali— 
ter, Bekoſtning, Befværlighed! eller Byrde— Diſſe 
Sandheder, der beviſes af den inderlige Forbindelſe, 
der er imellem dem, maa, da afgibre, om der fan våre 

it Deel. "(39) 
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fordelagtigt, åt ——— Produkter ere belt Seenr | 
drægtighed, de Bekoſtninger underkaſtede, fom ere for⸗ 
bundne med at de oplægges i Frankerig. J 

Nodvendigen maae diſſe Mellem ; ute 
falde enten paa Forbrugeren eller Avlsmanden. Der: 
fom den førfte betaler dem; vil han forbruge mindre, | 
efter fom hans Evne ikke 5 i Forhold til Udgif⸗ 
ters Forogelſe. Derfom det er den anden,” faa vil 
han, da han faaer mindre for. fine Varer, giore mins | 
dre Forſtud til fin Jord, og han vil da iffe længere 
faae faa mange Produkter af dens Den Fremgang, 
det Zdelæggende i diffe Følger oienſynligen giør, kan Y 
dog ikke dæmme for, at man jo dagligen maade høre fige 
med Tilforladenhed: at Handelsvarer bør, førend de 2 
blive forbrugte, fofte meget i Arbeidslon og Fragt, fordi 
diffe Omkoſtninger, der fyffelfærte og nære en Mængde 
Menneffer, bidrage til at vedligeholde Folfemængden 
. ng forøge en Stats Styrke. Man er faa forblindet af 
Fordom, af manikke feer, at derfom det er fordeelag— 
tigt, at Varerne, førend de blive forbrugte, koſte 2 4 
Gange mere, vil det til den ſtorſte National: Velſtand 
være endnu fordeelagtigere, at de fofte 4, 8, 12'til 30 " 
Gange ſaameget. Følgelig bør da alle Nationer ops. å 
brakke Landeveiene, fylde Kanalerne, forbyde Skibs⸗ 
farten paa Floderne, forjage endog Kreaturerne fra. 
Avlingen, for fun at bruge Menneffer til den, at de 
med nok et Omkoſtnings Tillæg kunne forøge de Omkoſt— 
ninger, dev allerede gaae foran Forbruget, Men alle 
diſſe Urimeligheder maae man dog nedfvælge, naar man 
paatager fig af forfvare den falffe Grundfætning, ſom 
hev beſtrides. Men de politiffe Sandheder ville længe UN 
drøftes, førend de indfees. Mange BVildfarelfer have 
faaet Indgang hos Statémænd, fom hos Folfer, uden 
Underføgelfe. Længe — af det Morke, hvori 
Det lod Nationen 18) har det Franſte Miniſterium 
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endnu ikke kunnet komme til rigtig Oplysning om den 


| Beſthrelſe, der paffede fig beſt for dets Kolonier. Det 


veed endnu ikke hvilken Regierings- —— der er ile 
ſtiktet til at bringe dem i Flor, | 
g | 
56. Er den Magt paa de Franfke Bl i 
ſaadanne Hænder, ſom ere godt friffede til 
at ſotte dem i Røelftandg 


DE Franffe Kolonier bleve ſtiſtede af loſe Folk, 
der —— for Lovenes Bidſel eller Sværd, de ſyntes 


derfor i Begyndelfen fun at behøve et ſtrengt Politie. 


Man betroede dem derfor til Forftandere, hvis Myn— 
dighed var uindſtrenket. Rankemageriet, der er alle 
Hoffer faa egent, men mere gengs hos en Nation, hvor 
Lefle : Sygen giver Kioennet en almindelig Overmagt, 
ſik til alle Tider ufædelige Folk, der vare nedfænfede i 
Gield og beſudlede — Laſter, anbragte til de høie Em⸗ 
beder i Amerika. J Følge en Levning af Undſelighed 


var Minifteriet borge for at hæve dem paa deres Skiend⸗ 


ſels Skueplads; der ſendte dem derfor paa hiin Side 
Havet, Hvor deres Udfvævelfer vare ubekiendte, for 
der at tillægge fig Formue eller bringe deres Sager i 


Orden igien. En ilde forſtaget Medlidenhed, en falſt 


Hof-Maxime, ſom antager Spitsbuberiet for nodven— 
digt, og anſeer Gaptyvene for nyttige Folk, kom det 
til med koldt Blod at opoffre Landmandens Rolighed, 
Koloniernes Sikkerhed, ja endog Statens Tarv for 
ſlige Raſphuus-Kandidater. Diſſe liderlige Rovfugle 
Ivalte Spiren til det gode og ſtandſede Velſtanden, font 
trivedes af fig ſelv. 

Den ubeftemte Magt har i Følge fin Natur en faa 
fin Gift i fig, at endog de Deſpoter, der indſkibede fig : 
. til Amerika med æragrige Henſigter, ikke våre længe 
om at blive fordærvede der, Derſom de tffe vare blegne 
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alle af FNS ET ENGEN Gierrighed Hovmod, [LOGGE 

De da vel have holdet fig mod den Smiger, der. aldrig | 
aflader at hæve fin Nedrighed paa" den —— 

Traldom og bygge ſin Lykke paa det. Amenes Ulykke. 

Da de faa Gouverneurer, der undgik ENDSIGE 
ſen, ikke havde nogen Stotteſtav i en grændfeløs Mågt, 
gif de beftandig over fra een Vildfarelſe til en MR 
Det er ikke Menneffer, fom bør ſtyre Menneffer, 
er Loven. 
Maaleſtok, denne Proveſteen for deres eget Skisnnende, 


og der vil da ikke længere være nogen Net, eller Sikker⸗ É 
Man vil da kun ſee en 
Hiebliks Anordninger, 


hed, eller borgerlig Frihed. 

Mængde modſigende Kiendelſer, 
der ſtode an mod hinanden, Befalinger, ſom af Mangel 
paa Grund-Regler ikke ſtage i nogen Forbindelſe med 
hinanden. Sonderrev man Sammenhanget i Lovene i 


et — endog i fin Grundvold paa bedfte Maade indret⸗ 


tet — Rige, vilde man ſnart fade at fee, at det ikke 
er nok at være vetfindig „for at ſtyre det godt. 


bedſte Hoveders Viisdom vilde ikke forflaae dertil. Ef⸗ 


terſom de ikke alle havde eens Forſtand, og enhvers J 


Forſtand ikke altid var i eens Forfatning, vilde det ikke 
vare længe, førend Starten gif paa Grund. 
Slags Vilderede hørte aldrig op ide Franſte Kolonier. 


Det blev faa meget ſtorre, ſom deres Forftandere lode JA 


fig, faa at fige, fun fee i dem, 


og bleve kaldte tilbage, 
førend de ſels havde feet noget, 


Efter at de havde van⸗ 


dret tre Aar uden Veileder i et nyt Land, efter vidun⸗ 


derlige Politie- og Lovgivningé ; Planer, bleve diſſe Be⸗ 
ftyrere afloſte af andre, der med lige faa fort Frift ikke 
havde Tid til at fætte fig i nogen Forbindelſe med de 


Folk, ſom de fFulde lede, eller at lade deres Planer blive A 


modne nof for at give dem der Prag af Retfærdighed 
bg Mildhed, der betrygger deres Udførelfe, Denne 
Mangel paa Korr krift og Erfaring fatte faa megen Frygt 
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Man ſtille Beſtyhrerne ved denne SER 


De. 


Dette 
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ett af diſſe nindffrænfede Ovrighedsperſoner, at han 
af lutter Betænkelighed ikke vovede at afgive nogen 
Kiendelſe over de almindeligſte Ting. Rigtig noff følte 
han Uleilighederne ved denne ſin Ubeſtemthed, men faa 
oplyſt han end var, tiltroede han fig: dog ikke Kundſka⸗ 
der nok til at vare Lovgiver, og han vilde ikke egen⸗ 
magtig opkaſte fig dertil, HE eN SEES 
Odog vilde det have varet let at ſtoppe Kilden til 
diſſe Uordener, vedatſatte iſtedetfor den militaire Res 
gierings⸗Maade, der er voldſom i fig felb og fun ind: 
rettet for vanſtelige og farlige Tider, ven lempet, faſt, 
"sug af Privatnykker uafhangende Lovgivning. Men 
dette tuſende Gange fremſatte Forflag mishagede Gou⸗ 
verneurerne, der vare paaholdne paa deres ubeſtemte 
Magt, ſom, frygtelig i fig ſelv, altid er endnu mere fr: 
"habt hos em Unberſaat. GSlupne fra det lonlige Do, 
Tyrannie var der intet, diſſe Slaver ſyntes bedre om 
| send den Aſiatiſte Rerfærdighed, hvormed de kyſede endog 
deres egne Kreature. Forbedringen blev endog forka— 
ſtet af Gouverneurer, fom,” ellers retſkafne, dog ikke 
bilde indſee, at de med ar forbeholde fig ſelb Ret til at gisre 
godt, giorde der let for deres Eftermend, at giore ondt 
Anſiraffet. Alte erklærede fig høit mod en fovgivningé: 
Plan ſom havde il Henſigt at formindſke Folkenes Af⸗ 
hangighed, og Hoffet var fvag nok til at give efter for 
deres Foreſtillinger eller Raad, i Følge det naturlige 
"Dang, ſom baade dette og Miniſtrene have til den vil: 
kaarlige Magt. ; Det troede at det giorde nof for: fine -". 
|g Kolonier, naar det beſtikkede dem en Intendant, fom 
fulde holde Kommandanten Stangen. | k; 
| Diſſe fraliggende Etabliſſementer, der indtil denne 
itd hapde ſukket under cen eneftes Jag; fane fig da blive 
et Bytte for tyende Autoriteter, der bare ligefan far? 
lige, naar de laae i Strid med hinanden, fom naar de 
Vare enige, Naar de frødte an mod hinanden, delede 
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"be Gemytterne ſaaede Tvedragt imellem deres Tilheen ⸗ 
gere, og optændte et Slags Borger⸗Krig. Rygtet om 
deres Stridigheder gienlydede endog Wi Europa, hvor 


enhver af dem havde deres Beſkyttere, der af Hovmod 
eller Egennytte eggedes til at haandhæve dem i deres 
Pofier, Naar de vare enige, enten fordi deres gode 
eller ſſette Henſigter vare eens, eller fordi den ene havde 
taget en afgiort Overmagt over den anden, ſaa blev 
Koloniſternes Forfatning endnu værre. Hvor under; 
trykte end diſſe Offere bleve, ſaa bleve deres Skrig dog 
aldrig hørte af Moderlandet, der anſaae Enigheden 
imellem diffe fine Forordnede, ſom det meeft afgiorte 
Beviis pan en fuldkommen Beſtyrelſe. 













AX 


De Franſte Koloniers Skiebne har kun forandret 


ſig lidet. Deres Gouverneurer have, foruden fri Raa— 
— dighed over de regulaire Tropper, ogſaa Ret til at ind— 
ſtrive Indbyggerne i Regimenter, at foreſkrive dem 
hvad Ovelſer, de anſeee paſſende, at fætte dem til hvad 
dem behager, medens der er Krig ;=ja endog at betiene 
fig af dem til at giøve Crobringer. Betroede en uind⸗ 


ſſtroæntket Magt med Frihed til og lyſtne efter at tilvende 


ſig alle de Forretninger, hvormed de kunne udvide eller 
viſe den, have de for SEE at demmei borgerlige Gields— 
Sager. Skyldneren bliver indffæoner, dømt tilgængs 
”feleffer Hullet, og tvungen til at betale uder videre 
FSormaliteter. Dette falder man Krigs-Tieneſte eller 
Krigs ;Departement. Intendanterne beſtemme allene 
de offentlige Indtægters Anvendelſe og anordne ſedvan⸗ 
lig deres Indfrævning. De indkalde borgerlige og kri— 
minelle Sager for fig, enten Retten endnu ikke bar ta; 
get dem under fin Behandling , Teller de allerede ere 
blevne bragte endog for hoiere Retter. Dette falder 
man Forvaltningen. Gouverneurerne og Intendan— 


terne uddele fælleds de Jorder, ſom endnu iffe ere bores 
gine, og dømte for fag Aar fiden i alle Fvetter, fom 











reiſte ſig i Anledning af gamle Beſiddelſer. Denne 
Indretning bragte alle Kolonifternes Formue i deres, 
Deres Betientes eller deres Kreaturers Dænder, og 
giorde følgelig alle Godseieres Skiebne uſikker. Man 
vil ikke kunne foreſtille ſig en ſtorre Uorden. J 
—D— JIMekaniken heder det, ar jo længere de modſtræ⸗ 
bende Krefter ere borte fra Middelpunktet, jo mere 
maae de drivende Kræfter forøges ; ligeledes, bar man 
ſagt, fan man ikke forviffe fig Kolonier uden ved en 
| y bark og nindfræntet Regieringsmaade, Derſom dette 
forholder fig ſaaledes, har vel Ridder Petty ikke Uret i 
at misbillige dette Slags Etabliſſementer. Det er be⸗ 
dre af Jorden bliver fun lidet eller aldeles intet beboet ; 
af Menneffer, end at ſee nogle Magtige udvide fig paa 
det Almenes Bekoſtning. Det tilkommer Frankerig at 
beſtride en Engeflænders Udſagn mod Kolonier, ved af 
fkaͤffe ſig alt mere og mere Oplysning om Maaden at 
beſthre dem paa. Den Oplysnings-Aand, der udmar⸗ 

ker dette Aarhundrede, ihvad der endog ſiges af dem, 
der tilſtrive Foragt for viſſe Fordomme de Laſter, der 
ere nadſtillelige fra Overdaaden, Friheden i at tænfe 
og ſkrive de flette Sæder, der flyde af de Stores Lidens 
ſkaber og Magtens Misbrug. — Denne Oplysnings« 
Aand, der underftøtter og leder 08, endog naar Mora: 
len vaver paa en faldefærdig Grundvold, vil bringe 
Hoffet i Verſailles tilbage fil de gode Grundſetninger, 
ſom endogſaa vi have fan ofte fremftiflet for dets OHine 
Derſom nogen har ſtodt fig over dem, da høre man ; 
ham vigtig ud, og man vil da finde ar det euten er an 
nedrig Smigrer afde Store, eller en ſubaltern Herre, 
der af Grand eller Egennytte ev den Beftyrelfe hengiven, 
hois Lovpriſer han er. Hvad! Jeg ſkulde blive en 
Forbryders Medſtyldige, derſom jeg ikke raabte, naar 
ieg ſage ham kaſte en teendt Brand é en Medborgers 
Huus, og min Taushed ſtulde være brodelas, naar 











* 
"ad 































































































































cs Ing SEE BREDE RTE Nr TREERE REE TY sis emne 
S . * 





man under mine Dine truede med at ſette Riget i Brand! 
Den troe Underſaat ev iffe den, der gior Fyrſten blind. 
ved det Farlige i hans Forfatning; det er den ſom 
aabenhiertig underretter ham derom, med Fare for at 
tildrage ſig hans Fortrydelſe. Men iſtedet for at hen⸗⸗ 
vende eder til Publikum, hvorſor — ſiger man — ben; 
vender J eder da ikke til ders Gorighed? Kommer man | 
Den da nær? Bliver man vel hørt? Er der pel moget, 
ſom den ikke troer fig at vide? Dommer den felv 2. Bille 
ikke de vigtigſte Andragender blive ſendte til Kontorerne 
og underkaſtede en Raadskiendelſe, ſom da ikke ville 
Mangle af misbillige dem enten af Ukyndighed eUer 
af Forfængelighed, eller af en anden mindre lonlig og 
mere ufel Bevæggrund? Derſom'min Stemme blev un⸗ 
derſtottet af Hundredetuſende andre Stemmer, er idet 
endda uviſt om den flev hørt. Lad mig kun derfor 

tale, Lad mig fun fige Nationen, hvad der kan hæve 
dens Etabliſſementer i den nye Verden. til den Bel: 
ſtands ⸗Grad, den blomſtrende Forfatning, de kunne 
bringes til sens skue SØ 
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57. Forandringer, font bet vilde være godthat å 
givre i de Franſke Øers Beftyrelfe, | 


Man. vil kun finde lidet at forandre i det, der am; 
gaaer den offentiige Gudsdyrkelſe, Den er, fanme 
get det var mueligt, bleven fat under den civile Magt, 

Dens Tienere eve Munke, hvis udvortes rbarhed og 
"underlige Klædedragt giøre mere Indtryk paa de ind: 
ſtronkede og overtroiſte Negere, end man funde vente 4 
af Religionens høie Moral. Det Tiltræffende i bvad 7 
Dev er nyt, der virker faa mægtigt i Frankerig, havde — 
for faa Aar fiden udklakket det Indfald, iſtedetfor diſſe 
magelige Hyrder ar fætte Biſkoper og et talrigt Klereſte. 
VForgieves havde alle Gemytter forenet fig, for at tilba⸗ 








J ae øge mme 
FA 
gedrive et ——— der er frygteligt ved fin: Stolthed, 
"fin Gierrighed og fire Prætenfioner, Uden den urolige 
og uduelige Miniſters Fald, der havde lagt denne ode⸗ J—— 
æggende Plan, vilde de Franſke Øer værer blevne 
J piinte med en Plage, der: ev endnu værre end den, | de 
| lenge havde maattet erfare fra Retfæerdighedens Side; 
| En lykkelig eller ulykkelig Hændelfe ſtiftede diſſe 
ſtore Etabliſſementer lidt forend det 17de Aarhundrede 
Man havde da intet rigtigt Begreb om den nye Per: 
dens Lande, Deraf kom det, at man til at beſtyre 
| dem valgte Skikken i Paris, og de kriminelle Love i 
Riget. Rloge Folk have ſiden efter nok indſeet, at en 
ſaadan Rettergang ikke kunde paſſe fig paa et Slave⸗ 
Land, "paa et Klima, paa Sader, paa Avlsbrug, aa 
Beſiddelſer, ſom ikke have: nogen Lighed smed vore, 
Men diſſe Betragtninger af nogle Privatfolk have ikke 
havt nogen Indflydelſe paa Regieringens Forhold. 
Langt frarat rette hvad Feilagtigt der var i diſſe forſte 
Indretninger, har den forøger der Urimelige i Grund⸗ 
fætningerne med en Mangfoldighed af indviklede og for; 
virrede Formaliteter, Sy heller ev Der ſteet Rets: 
Saaledes "vil der blive indtil en for Øerne egen 
Lovgivning gisr det mueligt og let at affige Domme. — 
Men dette vigtige Vark burde ikke giøres i Franferig. 
Overlad en Forfamling af Koloniſter Omſorgen for gt 
oplyfe eder om deres Fornsodenheder. De forfatte ſelß 
pen Lovbog, ſom de mene aft paſſe fig med deres Forfat— 
ning. Naar dette vigtige Arbeide er blevet: fuldføre 
med det behsrige Overleg fom det fræver , maa def 
overleveres til de dybſindigſte og ftrængefte Under ſogel⸗ 
Her. Regieringen bør ikke give det Lovs Kraft, førend 
man ikke hår mindſte Tvivl om ders Nytte og Fuldkom⸗ 
mienhed. Man frygte da ikke for at man ſkal komme 
| Fil at mangle gode Hvrigheds-Perſoner. Lovene ville 
bliyve fan poiagtige, ſaa tydelige, fan bel anvendte paa 
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Tilfældene , at — iffe: mere kunne blive ⸗ 
fkyldte for Ukyndighed, Skiodesloshed eller Uredelighed. 


Af denne nye Orden i Tingene vil fremfomme et 
noiagtigt Politie. Dette Middel til at holde Borgerne 
til Skikkelighed er let i Europa. Faderen forretter 


Cenſor Embedet i fin Familie, han hav et vaaget Hie 
med fin Kone, fine Børn,” fine Tyende; Huusverten el— 
ler den: fornemmefte Leier, fører ſamme Opſyn i" fit 


Huus; Manufakturiſten, Haandvarkeren i fin Bod 


eller ſit Værffied; Naboe har et Slags Tilfyn med Na: 
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boe. Ømme over deres: Ære have Korporationerne 
beſtandig et vaaget Hie med deres Opforſel og Foreta⸗ 


gender, ſom ere Medlemmer af dem. Man antager 
ikke den ilde berygtede, man forjager den, der vancerer 
fig." Det farlige Menneſte er ſnart kiendt og finder 
Dørrene lukkede for fig. "ren har fin Domſtoel og 
Bagvaſtelſen ſin. Saderne holde et Slags Retter: 
gang, ſom ingen fan ſlippe fra. Hvo er der, ſom ikke 
mere eller mindre holdes i Tømme af denne offentlige 


Dom? Alle diffe Slags Autoriteter formindffe Regie⸗ 


ringens Forretninger. Opfyldt med iſolerede Indivis 
der uden Fadreneland, uden Slagtninger, ſom idelig 


ſkifte Smed, idelig afioſes af andre, og fom Torſt efter 


Nigdomme ſtedſe driver til de meeft forvovne Foretagen⸗ 


der, ”fræver Umerifa et mere birffomt, et mere — R 


tigt Opſyn. 


Imidlertid var dette vigtige Hverv paa de Fraufte i 


Her i lang Tid overladt til en eneſte Officeer, ſom uns 
der Navn af Kongens Mandatariné reſiderede i en Havn 
elfer en aaben Bye. Det var en lille Thran, fom uds 
fugede Avlsbrugeren, fom plyndrede Handelen, og ſom 


hellere vilde fælge-en Pardon end ſorekomme Forſeelſer. 
For nogle Aar ſiden er det blevet Landevxrns-Komman—⸗ 


danten overdraget, under Kolonie-Chefens Tilſyn, at 


vedligeholde den offentlige Moftopen: Denne nye Ind 
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dog endnu alt for vilkaarlig. Der er født at haabe, at 
den ſamme Lovbbog, der vil færte Borgernes Formue 
under Lovenes Beſkyttelſe, Ans sb rt deres Frihed 
—— 











gaae ikke felv til Øerne; de ſende mere eller mindre rige 
Ladninger dertil, De, der fun ere af liden Værd, 


Til denne Tid vil ———— faae bedre — 
end den hidindtil har havt. Frankerigs Kisbmænd 


"blive fædvanligen affatte mod Kontant ved Skipperne. 
De vigtigſte, ſaaſom Slave; Ladninger; - blive i Almin⸗ 


delighed afleverede paa Kredit, og det er Kommisſio⸗ 
nairer, der ere boeſatte i diſſe Etabliſſementer, ſom 
Indkravningen er overdraget. Betalingen ſteer ßel— 
den til de aftalte Terminer, og denne Uordholdighed har 
altid far Splid: imellem Kolonierne og Moderlandet. 
Miniſteriet har længe ſogt af. giøre et Ende paa diſſe 

evige Stridigheder. Kunde man iffe iſethvert Diſtrikt 
indføre en; Protocol, hvori al Gield ſtulde indfores i 
den Orden, hvori den var bleven giort. Naar da efter 





| 


retning er mindre feilfuld end den gamle, men den er 


Kyndiges Skionnende eu Gaards Tillgggende fondres : 


behaftet med meer end dét halve af dens Værd, Nuwe 
enhver Kreditor have Ret fil at lade den ſelge. 
| Denne — ſtiont vife, ſtiont nødvendige — Ind: 
retning vilde ſikkerligen mishage Kolonifterne, men de 


betragtet fom en Ulykke, derſom denne Scrænghed blev 
| formildet ved en bedre Beſtyrelſe af Finanſerne. Res 
gieringen var fad haard, at den fra førfte Begyndelſe 





" forlangte Sfatter af ulykkelige Menneſter, ſom havde 


ſeet ſig om Livets Ophold i en ny Verden. Man for; 
i drede fværere Skatter af dem efterhaanden ſom deres 
Arbeide og Frugterne af deres Arbeide formerede figs 
| Imidlertid opvæffer den uhyre Byrde, hvormed deres 


| 


Fodevarer, deres Forbrugs-Artikler, detes Slaver ere 





vilde ſnart troſte ſig over det, ſom de fra forſt af havde 
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— neppe — Indſigelſer. Beklagel⸗ 
ſerne ere i Almindelighed ſtilede mod den tyranniſte 
Maade, hvorpaa den offentlige Indtagt bliver: hævet; 
mod: det fordærvelige Brug ; hvortil den. er beſtemt. 
Fiſkus ſiger eller troer, at den er overlæffet med de 
Bekoſtninger, ſom udfordres til Øernes Vedligeholdelſe. 
De tilbyde fig at levere overflødig til alle diffe Udgifter, 
naar det kun maa være National-Forſamlinger, ſom 
anordne Paalaggene og beſtemme deres Anvendelſe. Da. 
ville Tropperne blive ordentligere betalte og Foſtnings⸗ 
værferne bedre vedligeholdte under Regieringens egen 
Tilſyn. Befriede fra denne Mængde: Betiente, ſom 
under Navn af Etats-majors udtømme dem; fra diſſe 
Legioners graadige Skatteforpagtere, ſom perſe dem 
uden Maal og uden Maade, ville Kolonierne da ſyſſel— 
fætte fig med deres Forbedring. Der vil aabne fig: be⸗ 
kvemme Udveie fra alle Kanter. Moradſerne ville blive 
udtappede; man vilde opmudre dybere Render til Strom— 
mener Floderne vilde blive givne et rettere Løb; og. 
man vilde bygge roger, ſom (Fulde gisre Mellemfarten 
filter, De unge Creoler vilde i deres eger Land fade 
en paffende Underviisning, ſom de ikke engang fandt 
ved af drage over Søen. Endelig vilde der da bliveret 
"Kollegium, hvis Rettighed det ſtulde være: til Tronens 
Fod at forfølge det deſpotiſte Raferi, der fom after bes 
mægtiger fig de forfængelige og fordærvede Menneſker, 
fom "enten af Rænfer eller Ukyndighed blive valgte tik 
at foreſtaae diſſe Langt fraliggende Lande, 
Intet fynes mere overeenſtemmende med: en fors( 
nuftig Politis Henſigter end at tilſtage diſſe Oeboere ” 
Ret til at beftyre fig felv, men paa en Maade, der 
ſtager under den Indflydelſe, de fane af —— 
næften ſom en Baad retter fig efter alle de Bendingen 
det Skib tager, der hav den paa Slæbetov, Pan vil 
maaſtee ſigen at da der hophorlig fremkommer et andet 
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Folk gaa diſſe fraliggende Her formedelſt den Uſtadighed, SER 
Handelen der giver Rigdommene, faa affætter denne: "i 
Giæting der meget Stum, at man derfor ikke førend 
temmelig fildig vil der fee Sadelighed og Oplysning nok 

til at frembringe dette Fædernelands ; Sindelag, denne 
Alvors-Tone, ſom med Vardighed underſtotter vigtige 
Anliggender og en Nations Intereſſe. Denne, Indven⸗ 

ding kunde anſees for grundet, derſom man kun ſaae 

paa TZænfemaaden hos de Curovæere der blive drevne, 

til Amerika enten af Trang eller Laſter; der ved diſſe 
enten frivillige eller tvungne Omflakninger ere blevne | 
Udlændinge allevegne; der fædvanligen ere blevne fore” 
"dærvede af Mangel paa Love, fom er vilkaarligt Polis 

tie kun flet erſtatter; af den forvente Lyſt til at herſfte 
ſom fødes af Slaveriets Misbrug; af det glimrende 
ved en ſtor Formue, der bringer dem til at forglemme 
"deres forrige Uſelhed. Men denne Klaſſe landflygtige 
Menneſker burde iffe have nogen Indflydelſe paa ert 
Beſtyrelſe, ſom man overlod Godseiere, der vare fødte 
i Kolonierne, efterdi Retspleien naturligviis folger med 
Eiendom, og ingen har fiørre Fordeel af eller Ret til 
er god Beſtyrelſe end de, ſom Fodſelen giver de ſtorſte 
Eiendomme deri Diſſe Creoler, ſom af Naturen Øe; 
ſidde Skarpſindighed, Redelighed, Hoimodighed, en vis — 
Kierlighed til Retfæerdighed, der fødes af diſſe fiønne ig 
Egenſtkaber, de viide blive rørte af den Agtelſe og Til— 

lid, Moderlandet viſte dem, ved at overdrage dem Om— 

ſorgen for af anordne det Indvendige i deres Faderne— 

|land, de vilde binde fig til denne frugtbare Jord, gisre 

ſig en re af, anſee det for én Lykke at forſtisnne det 

os deri ar ffabe alle de Behageligheder, der høre til et 

















kultiveret Selſtab. Iſtedet for denne Modbydelighed 
for Frankerig, ſom man ikke fan bebreide dem uderi 
| at beffylde dets Miniftre for Haardhed, vilde man fee > 
den Hengivenhed opſtaae i Kolonierne, ſom den fader» 
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forøge deres Beftræbelfer for at for 


af Aaſhnet. "En ffummel Uroelighed bemagtiger fig | 


ng fra Moderlandet til Kolonierne, Trufne eller truede 


i Europa. 
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lige Tiltroe altid oppekker hos Bornene. Itedet for 
Denne lønlige Forhippelſe, der i Krigstider bringer dem 
tilat løbe under et fremmed Aag, vilde man ſee dem 
ebygge eller tilbage⸗ 
drive en Erobring. Derſom Frygten holder Menneſter, 
der ere under en mægtig og grufom Herres Hine , tilt 
bage, da er der fun Kierligheden, der fan byde over 
dem, der ere langt borte, Det er maaffee den eneſte 
Kraft, der virker i Grænfe ; Provindferne af en for 
Stat, naar Deggeriet og Begierligheden tie i Hoved— A 
fiaden for den Magt, der truer dem. Kierlighed til 
Fyrſten er en Folelſe, ſom man ikke kan ſtaane forme⸗ 
get, ikke ſormeget udvide. Men derſom den bortodſles, 
uden 'at blive antaget eller giengieldet, vender den 
tilbage til Folkets Hierte, ſom den forbittrer for⸗ 
dærver og forftemmer. Da fees ingen Glæde mere i 

de offentlige Fefter, ingen Henrykkelſer ved Forlyſtel— 

ſerne, da intet af diſſe uvilkaarlige Raab, ſom bryde 
frem ved Synet af den tilbedede Afgud. Nysgierrighe⸗ 
Den bringer og trænger Mængden ſammen ved alt hvad 
der gior Opſigt, men Tilfredsheden fremlyſer ikke mere J 









J 


Gemytterne, den gaaer fra en Provinds til en anden 


paa een Gang ere alle Kaar i Oprør og Bevægelfe. 
De Slag af Magten, der forøges af Dverilelfen, form 
vover dem, faare alle Hierter, og falde efrerhaduden 
pan alle Medlemmer. Endog fra Hiertet i Amerika 
blive Forbrydelſens Hævnere, Forføarerne for Koloni: 
ernes Rettigheder bragte ſom Misdadere cil Fangſlerne 
De Vaaben, der ſyntes fløve mod Fien⸗ 
den, hvadſes mod diffe Statens koſtbare Underfaatter.… 
Endog de, ſom ifte forſtode at forfoare dem i Krigen, 
komme for at ffvæffe dem i Freden. Er det paa denne. 
Maade man fonferverer Kolonier og bringer dem i Flor? 
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Nei! aldrig Bar det Franfle Min iſterium givet ſi ſine Per. 
ſiddelſer i den nye Verden den Underſtottelſe, der var 
nodvendig til at beſkierme dem mod Odelceggelſer eller 
Indtagelſe, og aldrig vil det opfylde denne Forplig⸗ 
telſe, med mindre det i den gamle formerer fine Arſe⸗ 
naler, ſine Varfter og filte Flaader *. Tilgiver, J- 
Philoſopher i alle Lande, J Menneſkehedens Venner! 
tilgiver en Franſk SPUGDE, at han opmuntrer fit Fær 
dreneland til oprette en frygtelig Soemagt. Det er —*— 
for Jordens Rolighed han begiærer der, med det Onſke at 
fee den Ligevægt indført paa alle Have, fom for nær; 
| værende add 3 —— Sikkerhed. 











5. gen LA have en ce 
Er det gavnligt at have den? Forholdsregs |. 
| ler, ſom det bør tage. for at fane den, 


Skulde man tvivle paa at Frankerig kunde attraage 
dette Slags Magt! Man kaſte et Øie paa dets Belig⸗ 
genhed. Stort nok til ikke at være afhængigt af nogent 
af de Magter, ſom omgive det, lykkelig nok indſtrænket 
| til iffe at være fvæflfet af dets Storrelſe, ligger dette 
Monarkie midt i Curopa imellem Oſeanet og Middel: 
"havet. Det fan føre alle fine Produkter fra det ene 
| Hav tildet andet, uden at gaae forbi Gibraltars tru— 

. ende Kanoner, forbi Barbarietg fornærmende” Flags nå 
Dets Provindfer ere for ſtorſte Delen vandede af Floder 
eller giennemſtaarne med Kanaler, ſom give det en 
ſikker Forbindelſe imellem dets midterſte Lande og dets 
| Havne, imellem dets Havne og dets midterſte Lande. 
| Et lykkeligt Tilfælde hav givet det Naboer, fom ikke bide , 
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*IJ Originalen ſtaaer esclaves, ſom jeg formoder at 
være en Trykfeil iſtedet for escadres, hvilket Sammen⸗ 
hangen med def følgende ſynes at fordre. 
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at Peſyne ſig med Lebnetsmidler, eller ſom Babe: — 
en reen pasſiv Handel. Temperaturen i dets Klima 
forſkaffer det den uvurderlige Fordeel at expedere og 
modtage fine Skibe til alle Aarstider. Sine Reeders 
Dybde har det at takke, at det kan give ſine Skibe den 


— til Hurtighed og Sikkerhed — beſt paſſende S Stikkelſe. | 


Skulde Frankerig mangle Udforſels Gienſtande og 


Materialier? Alle Nationer klamres om ders Produk⸗ 
ter fra. den gamle og den nye Verden. Dog. er det 


endnu mere ved fine Manufakturvarer og fine Moder af 
det har undertvunget fig Europa og nogle Egne af den 


anden Halvvperden. Nationerne ere fortryllede deri og 


ville iffe tilbage derfra, Den Umage man allerede har 


giort ſig, for at berie fig frå den Skat, ved at eftergisre 


; denne fremmede Vindſtibelighed, har ingenſteds havt 
det Held ſom man ventede ſig deraf. Opfindelſens 
Frugtbarhed vil altid færte Efterlignelſens Hurtighed 


tilbage, og det vevre hos et Folk, ſom i ſine Dænder gior 


alting nyt og hos fine Naboer alting gammelt, vil ſtuffe 
deres Misundelſe og Gierrighed, fom vifte forraffedet ved 
åt giore det efter. Hvor ſtor kunde ikke det Riges Skibfart 
være, fom forfyner andre Stater med det, Der næver 
deres Forfængelighed, deres Luxus og deres Vellyſt ? 


Skulde Frankerigs Folkemangde vel blive anſeet J 
for utilftræftelig til talrige Udredninger? Hvo kan nu MA 


omſtunder bære uvidende om, at denne Magt tæller 
22 Millioner Indbyggere. Den Bebreidelſe man gior 
den, åt Den hår paa hvert af fine Stibe dere Matroſer 
end dens Rivaler, bevifer denne ikke ene; af i denne 
Stat er det ikke Menneſter der mangle til Konſten, men. 


Nonſten, der mangler Menneſker. Hvilfer FolÉ har 
imidlertid af Naturen fagaet mere af det ſpillende iSnil-⸗ 


let, ſom maa bringe Skibsbyggeriet til Fuldkommen— 
hed; eller mere af bet behendige i Kroppen, ſon kan 
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ware bande Er * Delline i "Manoentet bede Det — 
ſimple og hurtige i Midlerne. 
Sẽkulde Frankerig være. —— til. Kræ vrd en 
Soe ⸗ Mast, fordi det i ſit Sfigd itke fandt alle Skibs⸗ ig 
fornødenheder ? Men ere ilke dere Rivaler ligeſaa vel ng | 
ſom, og endnu mere end Der, nodte til at. udbede ſig By — 
Hielp hos det nordlige Europa? Gine: deres" Klima, DA 
deres Vindſtibelighed, deres Kolonier dem famme —— 
— til at forbruge det, de tiltufte i Oſter ESoen. 
Frankerig har altſaa alle paſſende Midler til af — 
"pære; en virkelig Soe⸗Magt. ; "Men kan det være, —3 Sa 
"gavnligt at tragte derefter? SEE ) — 
Man kiendte længe ikke nodet KR My — til Kal 
Lotte og Sæder end talrige og krigvante Armeer. Begge 
—— Bree sener og denne uforudfeere Vegtbens AES 














Æ fis til, ved Dmtilftrtinger at RR he: fig diſſe dene 
ſtore Verdenédeles Rigdomme og Produkter. Herſte⸗ —— 
Lyſt, der er alt for ſadbanlig hos Nationer, giorde, at 
man iAlmindelighed foretrak det pdelæggende og nedbry?⸗ 
dende Erobre⸗ Syſtem. Diſſe umaadelig, ſtore Lande ”- 
bleve for ſtorſte Delen undertvungne. Man gif. endnu. 
videre. De Menneffer, ſom beboede diſſe nye Klimaer, 
vare enten alt for foage eller alt for dorſte til at kunne 
tiene ſom Redſkaber for den uvetfærdige Rovers Begier⸗ 
lighed. Paa endeel Steder bleve de udryddede eller 
fordrevne fra de Marker, der havde ſeet dem komme 
| til Verden, og i deres Sted kom Europœere og Ufrifans 
| ſte Slaver, ſom formerede de Fedevarer, hvortil; de 
" havde forefunder Saden, og indforte andre Avblings⸗ 
Urter, ſom en ny, sen frugtbar es forftietlig Ser røad 
* —* ſig efter. — ——— 

Diſſe Etabliſſementer maatte gives Tafthed. : — 
kunde frygte. ale hos Re de Rart ioners Uroltghed, ſom 


II Deel —⏑— 
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Soren tager Deel i — arorte — de Noenm J 
Mis undelſe, ſom ikke havde havt denne Lytte, Styrke 
til Soes kuͤnde alene give opkommende Kvionier Faſte 
hed, endog dem, der havde giort den meſte Fremgang. å 
For at forebijgge deres Indtagelſe udruſtede man Flaa⸗ 
Der, Ved denne markvardige Tidspunkt forandrede 
Politiken aldeles Udſeende. Jorden ſaae ſig paa en 
vis Maade underkaſtet Habet og de fore — "Slag. 
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aL bleve ſlagne paa Soen. 
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Mindre vant til at tiene til — end. til. at | 
vvergage ſine Meftre, faae Franferig uden. Kappelyſt et 
nyt Slags Magt reiſe ſig. Soe Magt gik — end ikke 
for noget <= ind) inden ſtore Richeltens vidtloftige Pla⸗ 
onen. Den Monark, hvis Vælde han havde forbereder, 
"var det forbeholdet, at giøre fir Slag agtet i begge Dalds 
verdnerne, men denne Hæder vårede kun fort. — Ved ” 
Mine Foretagender bragte Ludvig den 14de hele Europa 
Faſtland i Opror, og forsat. kunne modſtage de Koalitio⸗ 
"het; ſom oprettedes, maatte han beſolde utallige Ar⸗ 
meer" Snart bled hans. Rige fun en Leir, dets Grend⸗ 
ſer kun em Hakke af Feſtninger. Under denne glim⸗ 
ende Regiering vare Statens Fiedre beſtandig alt for Ø 
"Hyæiidte Man kom iffe ud af éen Kriſis uden for at 
falde i en anden. Endelig fom ber, Uorden i Finans ) 
ſerne, og i den Umnelighed at kunne afholde alle Udgife 
terne, blev Opoffrelſen af Sse⸗Styrken — sanne 
utidig — anſeet for uundgagelig. is 

Efter et Aarhundredes Forløb, hvori AR Lab ud: É 
Bolde: i idet mindfte fine Uheld ved Erindringen af ſine 
AIykkelige Foretagender, blendede endnu Europa ved 40 
Aars Hæder, elſtede en Regiering, ſom havde giort den 
æret, jog. trodſede Rivater, fom den havde ydmyget; ef⸗ 
ter denne Tid har Frankerig tabt meget af ſin Stolthed. 
Uagtet de Erhvervelſer, hvormed dets. Territorium UR. 
blever ſerng angtanig dred ſtulde ikke have J E 
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itke blev TH Overvegt. End ikke de Tab, den leed 
| alle Verdens Dele mider de 1756 beghndte Fiendttighe⸗ ER 


i age , å & >: ø, z u 
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er væl ) — man Babe: —— de Krufter tit LE 
| Ebbe arten, der alt for længe " Vare blevne forodede Ma 
Krigen; men dets See⸗ Krigsmagt har itke faaet nogen 
Faſthed. Eet Miiſter iums Gierrighed er andets 
heden hos endeel, fuſte Planer, 





Foredetfer Dorſt 
| Fordele, et Hofs Reuker, ſom lede Regieringen, 
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LØS 


Relte af Fenl og Forſeelfer, en Dob dunkle og —— ps ; 


"dige Aarſager, har altſammen hindret Nationen fra at 


"| live til Søes Hvad den havde været paa Faſtlandet, og. ie 


der at ſtige i det mindſte fil Ligebeegt i "Mage; om det 


1763 "bra nd 
for at fade en frygtelig Sbemagt iglen. > 

Men ved hoilke Midler kunde Frankerig tonme til 
at oprette og vedligeholde en Søe: Krigsmagt? +. 
17 Deir førfte Operation, uden hvilfeh de andre 





i gelfer, den maatte nedfoælge ved Freden 


| vilde væve unyttige eller fradenge vil vere at opmun⸗ 
tre Koffardie⸗Farten. Denne allene: fan harde Menne⸗ 





fler: til, der Barſte 4 Klimaerne, til GStrabadferne 
ved Arbeidet, til Farlighederne i Stormene. Denne 
| Yigtigen indſeete Saudhed vil bringe Vedkommende til 
at ophæve utallige Hindringer, ſom hidindtil have ude⸗ 
lukkende forviſſet fremmede Skibe Udforſeben af Rigets 
| Vodevarer⸗ ſom endogfaa alt for dfte borttager dem dets 
egen Koſtfart. Man vil ikke forſtkre, at en Naviga⸗ 
ion digt, lüg den, der har frembragt Engetands 
Valde, paſſer ſig paa Frankerig; men i Der mindſte 


burde deune Trone giore ſaadatine Anordninger, at dens 


AUnderſaarter kunde tage Deel i de Zotdele, Tom Sbenſte, 





ap 


£ 'fil at fægge an pan og beſtrabe ſig 


Dar iſte, Holleendere bomme åt fratage Dem mg paa 


deres egne Reeder. 

Denne nye Indretning vil aldrig fie Sted, der⸗ 
form ALS MÅ Seron ilke droges ud af den pompgelfe 
4 4 
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ham i denne. Tieneſte, maa godvendigen bortfierne Men⸗ 
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By vr den i J—— været aen beg ER J 
—— at, fager Søefarer maa blive, ODDER, Paa, et tLofſatdie BA É: 
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RR: Sie) "den. fordrer, f. "at man efter denne Prøve Å 
endnu fan tvinge. ham til. at. tiene paa dem Krios⸗ 
Tid. Den foragtelige Forfatning, Hvori man holder | i: 









neſter fra. Seen, ſom have faaet Opdragelſe, ſom " 
) ſidde Formue, eller (om føle, ſig. Man maa bryde bie 
haanlige Læenker, eller opgive Haabet om at ſee Oceanet É 
bedakkes med nogen. Mængde riigladede Skibe. ere 
srt ESSEN Undertrhkkelſe, hvorn man holder Matros 
ferne, ev en anden Bindring i i Expeditionernes Mengde. Å 
Diſſe Menneſter, der bidrage faa væfentligen til Rigets 
Flor og Styrke, blive alle indſtrevne i Ruller med For 
pligtelfe til at tiene paa Krigs Skibe efter førfte Ordre 
fra Minifteriet, til hvilken Tid, det vil, og for hoilken ' 
Hyre, det finder for godt at laſdene, uden at enten vil 
Talenter eller Alder kunne gidre nogen Forandring i æ 
diſſe haarde. Vilkaar. Naar de endog ere frie for Kon⸗ 
gens Tieneſte, kunne de dog ikke, uden med Tilladelſe Å 
af en Regierings Betient, tage anden Hyre. Derſom 
dette Baand end ikke nedbrød ål Frihed, maatte det ag 
dog berøve en ſaa nodvendig Handtering de flefte af dem, 
ſom kunde have Lyſt til den. Man bphæve bagi K 
man formilde i det. mindſte det Strængefte i dem, 0 Å 
man vil fee. Franterigé Havne og Kyſter bedattes ED 
| Soefarere. — 
Men hvo — dem til Trefning, bl) at — — y 
ſpare Fadrenelandet? Seignelay erklærede, at det 
"maatte være Adelen, og ſiden efter har man tæntt ſom J 
Seignelay. Har da Naturen udelukkende forundet 
Adelsmanden en DAM ——— ſom hverken 5 
























— —— det fo ofde Blod, der obel oinder dem? ig 
Har den udelukkende ham det Genie, der afgiør. AR 
og beſtemmer Seiren? Meningen, Fordommen give, 
| fom- man ſiger, Menneffer. af denne Stand en bræn: 
"dende Attrage efter Ere, en Ligegyldighed for Rig⸗ 
domme, ſom ikke findes i andre Stander. Hvad! XR 
det ſtulden være i Skiedet af er fordærvet Hof, i Gruſet SAS 
J et forfaldet Slot, man fortrinligen ſtulde ſege op⸗ . 
heiede og negennyttige Grundfætninger. Ach! Ver 
forviſſet om, at Sonnen af en Soemand, hvis heldige. - 

"| Beftræbelfer Lykken har fronet, og ſom iffe fan være, . 
arelyſten efter andet end at giøre fit Navn berommelig, 

er ikke mindre kaldet til markvardige, til ſtore Opoffrel⸗ 
ſer, end den unge Adelsmand, der uophorlig omſtand⸗ 

ſer ſi ſig med fine Forfædres Laurbær: -Hvorlænge har 
det Navn, man allerede hav, væveten mægtigere Spore, 
end det Navn, man tragter efter? Hvad var den forſte, 
der fortiente fig Adelſkab, førend han fø det? Sat en 

af hang berømmelige Efterkommere i hans St dg, 
han vilde have efterladt fine Born. og Glægtninge fom 
Almuefolk. Det virkelige Adelſtab var i Blodet, J— 
ſtemmelſen, førend. det blev til paa Pergamentet. Der: 

til udfordres Lytte og Fortienefte; Lykke, ſom aabner 

"på vigtige Leiligheder; Fortieneſter, fom lader os ſaare 
til dem, Alle de, der i de bortrundne Sekler have fors ENNEY. TS SR 
tient fig. Adelſt ab, og alle de, ſom ville fortiene ſig de i 
de kommende Sekler, have beviiſt og bille beviſe, at 
det ev fun meget faa Menneſker, ſom Himmelen forun⸗ 

der Adgang til diſſe tvende Ting, og at der er MARIE 

let at hade et høit Hierte under en Borger: Kiole, fom et 
labt under et Ridder-Baand. Mod, Retſkaffenhed, og 
Snille ere fælleds for alle Stender. Men, bil man op; 
rigtig vide hvem der har det, man gabne da uden For: 

friet Banen for afle dem , der have faaet en anftændig 
—— de alu om Bord pag Krigs Slibe; de 
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iere nogle Seifer —— — 4" TA HA, —— 
i alt Arbeide, i alle be Affavnelfer font en faa vante 
fig Handtering udfordrer. Efter diſſe Prøver optage 
man i den Kongelige Søe: Tieneſte de Elever, fom have i 
vüſt meeſt Kraft, Forſtand Mod og Kappelyſt. 
Det Skionne i en Konſt, ſom undertiden SA AES å 
Elementer; Fordelene ved en Handtering, hvor Leiligs | 
hederne ere faa byppige og hvori. Æren er perſonlig, 
7 faafnart man bliver fat til at kommandere det mindſte 
Fatꝛtei; diſſe Grunde ville Drive dem. til at ſtudere, 
Dverlægge, fornemmelig af tragte efter en idelig Ovelſe 
Thi det er i denne Handtering, at den lærdefte Theorie 
"Behøver at ledſages af. den ideligfte Øjvelfe, Saavel i "A 
MR fom i den blotte Skibsfart maae Beflute Å 
. Bingerne være fan hurtige, at de ſhnes mere at være 
en Virkning af Folelſen end af Qverlægget. ” Soeman 
den behøver fornemmelig diſſe afgiorende Tanker, diffe 
pludſelige Lys Scraaler, ſom en hei Taler ſaa vel har 
kaldet dem i en. Lovtale over en ſtor Kapitain; og diffe - 
Frewſtod af Indſko delſe eller Talent made, for at tale. å 
et mindre ophoiet Sprog, J oftere falde i Avelſens end Ul ] 
Theoriens BORA NED Ek: 
En idelig Hvelſe! Hvor dette Udtryk er fremmed BA 
for den Franffe Marine.  Ufammenhængende udred⸗ å 
ninger, Farter paa en. Dag , hvor man med at løbe ud 
af Havnen feer den Dag, man (Fal løbe ind i iden igien; 
Koſter, ſom man giennemſtreifer med ligeſaa liden Agt⸗ 
paagivenhed, ſom de Lande, man giennemreiſer med 
VPoſten. Kolonier, hvorfra man tager ligeſaa fren⸗ Å 
med, fom man kom til dem; Sendelſer, hvori man Fun. Ø 
tænfer paa en hurtig Tilbagekomſt, og hvor man hav, i 
Annette og Hiertet beſtandig henvendte til hvad man er. i! 
vant til; Skibe, fom man Betragter fom Fængfler og 
ſom man forfader med Glæde, uden at fiende noget en; 
ten til bereg 5 eller. til deres. caenſtaden 
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Feanſten NE GØRES be” ſee — — i den op⸗ 


Ar 


rigtigſte Sandhed — her fee J hvor beklagelig den An⸗ 
vendelſe hav været, der hidindtil er bleven giort af sderé 
— Sbemagt. syn 


Iſtedet for diſſe paa hinanden folgende udredain — 
— af nogle enkelte Fregatter hvis kortvarende For⸗ i 
ſendelſer iffe ere af nogen virkelig Nytte; fætte man 


Eſtadrer, der vedblive en tre eller. fleye Yar i aflede 
— i den gamle og den nye Verden, bor man 


har Etabliſſementer eller driver en ſterk Handel. Diſſe 
lærerige Krydstog ſoſſelſcette beſtandig Halvparten RER 
eders mindre Skibe og uogle Linie Skibe. Do ville. 
de Officerer, der ikke bleve i deres Stand, uden fordi 


de finde det ſaa let, ikke at efterkomme deres Pligter, 


tage den Beſlutning, at trække ſig ud af den. Da ville 
"De, ſom ville vedblive paa denne farlige og ærefulde . 
Bane, erhverve fig Kundffaber, Erfaring, Loſt til et 
| "Clement, hvorpaa de ſtulle finde deres Hader og deres 


Lytte, Begierlige efter at behage Chefer, der ere bes 


ſiemte til at kommandere dem længe, ville da deres Un⸗ 
derhavende lære at kiende Subordination. Dannede 
med Flid til Tieneſten og til Maneuvren af Kapitainer, ; 
Ade ſelv ſkulde hoſte Frugten af deres Moeie, ville) da 


Mandſtaberne ſlages med mere Kiekhed og mere Due: 
lighed. Europa har ſyntes forundret over, at de 


Sranſke, der maalede ſig ſaa vardigen med Engellæen⸗ 
| derne i Begyndelfen af de ſidſte Krige, have med Siden. 
"tabt denne hæderlige Liighed. Endeel Aarſager have 


bidraget til denne Forandring. Den ſornemmeſte, ſom 


| der ikke er bleven lagt Marke til, er at de førfte have 


havt nye Matroſer til ethvert Tog, og at: deres Riva— 


der have. beholdt de Janne Matvofer til Enden af Bienpes Å 


lidheberue, 


Stationers — vil er andve ikke mindre i 
vigtige SNanbriddes; til Følge, Mariner: Korpfet, der 


øn 
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voakke Misundelſe uden Kappelyſt, og fom formedelſt ds å 


— en bedre Indretning blive, udførte, ſtulle de Skibe, 








me 632 — — 
AD å — 
for — ————— er alt for tatrtgte i og: — med 
undttige og orkesloſe Medlemmer, mad giores — 
masſigt til Antallet paa Skibene oq Udredningerne. Man 
maa afſtaffe diffe fordærvelige Departementer, ſom op⸗ 















veligt Had ofte bringe de bedſt ammenkiedede Planer til 
at gaae galt, Anciennetets⸗ Ordenen, ſom paa alle 
Steder og til alle Tider har qvalt Snillet og Duelighe⸗ 
"Den, vil ikke længere have: Fortrinet ved Forfremmel⸗ 
SER: og Belonninger. Af de aft for mange Trin, Doors | 
igiennem der maa ſtiges, ville endeel ophæves, paa 
det, at ber fan blive mueligt at nage "Kommandoen for⸗ 
- inden den af Naturen foreſtrevne Alder til at forlade 
den. Derſom man troer, man bør beholde Klafferne, 
bor Direktionen over dem forandres og indrettes bedre. 
Admirater , hvis Kræfter; Mod, eller Virkſomhed er 
blevet fvæffet ved Alder, Strabadſer eller Saar, ſtulle 
udgisre et Kollegium, der ffulde foreſtage Valget af 
Skibsfornodenhederne, deres Konſervation og ae Å 
delſe. Det fulde optage Medlemmer i Korpfet ; be 
fremme Korfremmelfer, færte til Kommandver, anordne 
Krydstog/ beſthre faa meget ſom mueligt Operationerne” . E 
Et ſaadant Raad bør herefter ingen Miniſter have, fom 
* fremmed for diſſe Forretninger, anſat en hundrede. | 
Mile fra Geen, af Smag eller Nødvendighed overgivet | 
til er ſtormfuldt Hofs Renker — har nafladelig indtun 
vore Dage værer en Bold for. nogle ufle,' vankundige og É 
egennyttige Eventhrere. SAGA 

Efterhaanden fom diffe — ber udkaſtede — Planer 
















ſom raadnede i Uvirkſomhed, iſtandſettes Der — 4J 
bygges nye. Frankerig vil da i fore Tid ſee ſig forſy⸗ Y 
J 


net med talrige Flaader. Men hvor finder man —— 49 
kilder til at ſætte dem i SØMAND 
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i BRS NEO NER de ges * Helgen — ——— 
| — hvis Vedligeholdelſe bliver” sdelæggendes 
Man giore Ende. pag det alt for fædvanlige underſlæb 
ved Indkiobet af Skibsfornodenheder paa" Den. Skis⸗ 
desloshed, man hidindtil har viiſt ved: at konſervere ADR 
"dem, "Man afffaffe diffe intetbeſtillende Haandlangere,/ 
| ſom Gunſi har formeret uden Maade i eders Arſenaler ⸗ 
Man” give Beſtyrelſen en ſimplere Gang ved af bringe 
Rigtighed og Noilagtighed i Betalingerne. Man for 
mindſte de — efter alle uegennyttige Folks Titfaaelfe - 
— alt for talrige Mandſtaber i eders Udredningers 
Man nedſette alle de Officerer paa hald God, ſom 
| Staten ikke bruger i Tieneſter paa Søen, Man forja⸗ 
ge ethvert Slags Pragt, Kræfenhed og Vellyſt, ſom — 
— eders Korfvarere Og ødelægger Effadrerne. 
Man giøre Skibenes Kalfatring og Jftandfættelfe mere 
ſieldne. Efter diffe Forandringer ville de Kavitaler, 
Der ere anvifte til SoeVéſenet, befindes tilſtraækkelige 
tilsat hæve denne faa væfentlige Green af Rigets Magt 
til em agtbydende Hoide. Der gives endog et meget DN 
ſimpelt Middel til at bringe. den endnu hoiere uden hype DN 
Bekoſtninger, og her er det. HØR — J 
Frankerig har i den nye Verden lifter. ———— 
ſom aarlig fende det Handelsprodukter for en 28 Mil: 
Tioner Ni gsdaler. Et faa betydeligt Indbringende kunde 
det ikke mifte uden af lide et dvermaade fore Skaar i 
| dets Pengevæfen, dets Folfemængde, des Vindſkibelig— 
hed, og deté offentlige Yndrægt.s Vigtigheden. tat ber 
hoolde diſſe rige Etabliſſementer er bleven indſeet, og for 
at opnaae det, har man taget ſin Tilflugt til Bataillo⸗ 
KA ner og Fæftninger, "Erfaringer har beviiſt, hvor ſpagt 
dette "Korfvar er. Det tilfommer Soemagten og fan 
fun tilkomme denne. Man færte altfan Øerne. under 
dens Binger, og man læage i dens Kaſſer, hvad den 
utilſtrakkelige Beſkyttelſe koſtede, ſom man tilſtod dem; 
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— * vifte ber: — —— —— —— 
ſindes tilſtrakkelige til at forffaffe FANE: Operationer 
Vardighed og Fordele. — 
i Dette er Europas Forhaabaing De vil SR i 
ed troe ſig ſikker paa ſin Frihed førend. det pan Oceanet fer å 
vaie et Flag, ſom ikke er bange for Stor⸗Brittanniens. 
Nationernes Dufte er for nærværende Tid for den Magts 
Held, ſom vil vide at forfoare dem mod et eneſte Folks 
Paaſtand paa Eneherredømmet over Havene, og der er 
a dette Sieblik ingen anden end Frankerig fom fan be⸗ 
Frie dem fra denne Bekymring. Ligevægts: Soſtemet 
byder altſaa, at Hoffet i Verſailles ſtal foroge fin Sse⸗ 
— faa meget mere, ſom der ikke fan gisre det uden. 
at: formindfte fin Landmagt. Dets Indflydelſe, deelt 
imellem begge Elementer, vil da ikke mere blive frygtes 
lig for nogen, uden for denne og: bille forſtyrre Dav: 
monien. —4 
Og gid denne fløre — — begyndte mæ Foraai 
dring: maatte, førend jeg døer, bvinges til Fuldkommen 
hed tilligemed nogle andre af de Forbedringer, jeg har 
opgivet. Da vil jeg. fane den ſande Belsnning for 
min Granſkning. Da vil jeg raabe det er altſaa ikke 
forgieves, jeg har anmærfer , ponſet og arbeidet. Da. 
vil jeg henvende mig til Himmelen og ſige: Gior nu 
„Herre! med mig, hvad Du vil, thi mine Dine have DH 
„ſeet mit Lands —* og — ne ——— & 
alle Rationery | AN 
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——— des : bre is ; ; 
| E ny Tingenes if nu — * for.» vore 
"Gine. Engelland er.i den nyere Hiſtorie de flore pos 
litiſte Phœnomeners Land. Der er det man har ſeet 
Friheden i den ſtæerkeſte Kamp med Deſpotismen, ſnart 
traadt under dens Fødder, og ſnart igien af knuſe den. 
Der er det, den har endt med at triumphere, og ag 
Alt indtil Keligions sGværmeriet har bidraget til dens 
Triumph. Der er det, at een Konge trukket juriſteri⸗ 
ſtiſt paa Skafottet, og en anden affat med fin hele Afe⸗ 
kom ved en National: Dom have givet Jorden en vigs - . 
tig Advarſel. Der er det man midt i de borgerlige AND sk 
Ryſtelſer og i Mellemrummet af et vieblikligt Stile 
hår, feet de finere og dybſindigere Videnſkaber bragte til 
det hoieſte; Hovederne vænne fig til at drifte, overs . i 
lægge, og fornemmelig. at fyffelfætte fig med. Regterine. —— 
gen. Der ev det endelig, efter langvarige og vold⸗ 
ſomme Steb, ar den Konſtitution ev blepet dannet, der = 
ver — om ikke fuldkommen, om ikke fri for al Uleilig⸗ 
hed — faa dog i det mindfte den bedſt afpaſſede efter. Lan⸗ 
dets Forfatning, den gunſtigſte for dets Handel, den 
bedſt ſtikkede til af udvikle Snillet, Veltalenheden og 
alle Menneſte⸗ Forſtandens Evner; den eneſte maaſkee, 
hvori Lovene have, ſiden Menneffet kom til at lene å 
Selſkab, forſikret det ſin Vardighed, ſin —— 
Frihed, ſin Frihed til at tænfe; hvori de, fort ſagt, 
have giort der til Borger; det vil fige, til kon iſtitueren 
"be —— Medlem af. Staten og Notionen, DE 
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ER s) de Amerikanſke Her. — 


J— id, — var Engellande —— 


det begyndte at anlægge Erabliffementet. paa 


— 


Engelland havde endnu. le. givet. Verden dette 


ſtore Skueſpil, da det begyndte med ſine Etabliſſemen⸗ 


fer paa den Amerikanſke Øe: Samling. Dets Ager⸗ 
dyrkning omfattede da hverken Hor eller Hamp. De 


Vorſog, man havde giort med at opklakke Morbærs | 
"træer! og Gilfe:Orme, havde ikke været heldige. Al å 


Landmandens Omforg var henvendt til at formere Kors 
ner, ſom uagtet: Nationens Lyſt tit Land: Livet ſie elden 


| forſlog til Rigets Underholdning. Dets Korn: Lofter 
bleve for en flor Deel forfynede af: de — ſom 


grandee til Oſter⸗Soen. 


Vindſtkibeligheden havde — ABA mindre Frem⸗ k 


"gang end Agerdyrkningen. Den: indſtronkede ſig til 


Uld⸗ Arbeider. Man havde” forøget dem i nogle Yar 


efter at Udførfelen af de raae Materialier var bleven 


forbuden; men ſom et Oe⸗Folk der ſyntes fun at ar⸗ 


heide til eget Brug, havde det iffe lært at give ſine 


Steoffer de Overdaadens Behageligheder, ſom Smagen |, 


finder paa, for at fane dem affatte og forbrugte. De 


gif til Holland, for der at blive farvede og glindfede, j 
hvorfra de førtes om over hele ——— og gik eudeg 


" tilbage til Engelland. Pe 

Skibsfarten fatte neppe 10000 Mattofer i ar⸗ 
heide. De ſtode i Tieneſte hos de udelukkende — 
pagnier, der hayde hemegtiget fig alle Handels Grene, 


ikke engang Klædet undtagen, mod hvilfer de andre 


tilſammentagne udgiorde kun en Tiendedeel i Maſſen 


af de Rigdomme, Nationen havde at ſalge. Diſſe be⸗ 
fandtes da ſaaledes ſamlede i en 3 til 400 Perſoners 


Dænder, ſom enedes med hinanden om at fætte Pris 


ſen paa ———— til deres abe ſaavel ved É ) 
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En vedbleben i nogle uindftrænfede' Regieringer. ud⸗ 


ſtod, vare fad ufe, at i Nodsfald bleve Koffardie⸗ ig 
Skibene forvandlede til Krigs Skiber En 168,800 





fede; funde Nationen da ikke udvide fig ſynderlig ved 








| poliſter drev deres Mivilegium i Hoved; Graden," hvor 


| Gange flere SEbE tid — Havnen | i Eigeuand ud 





magt, bleve bevæbnede i Krigs: Tider. Aldrig ſaae man 
i Fredg ; Tider Tropper Put Venene⸗ Forſten ſels 
Havde ingen Garde 


| SS er at løget heir —— i ——— 


—J ng 2, — ——— hetenargden 


| — Hiſtorie og Gang, faa veed man og, at Konge; 
"Magten blev i lang Tid iffe balanſeret uden af nogle" 
faa ſtore Godseiere, ſom kaldtes Baroner,  Diffe un 7 7 


i fornedret ved Trældom, og de kiempede uophsrlig mod 


— 2 * —— 





—E hn brak, af —— ie Se 





Hoffet ſolgte Ørovindferne London allene” havde — 


— 


bære måger — var FREE SS — 
ken odelceggende Maade "er i alle Stater gaaet foran 
Forvaln ingen ved Kongelige Emhedsmæend, men er 





gifterne ſtode i Forhold, til Statens ringe Indtegter, 
Flaaden dar ikke talrig, då de Seibe hodraf den be⸗ 


Mand Landtropper, der udgiorde den nation ale Kriger 


Med Midler, der nden hs bare fån noter, 
Kolonier. Imidlertid ftifrede den dog nogle,” ſom 


ſſoge dybe Rodder til Velſſtand. Diſſe Etabliſſ ementer 
havde deres Oprindelſe fra Begivenheder, SA dar, : 


paa de Engelſke Der, 
Naar man kiender noget til den Engetfte — 


dertrykkede beſtandig Folket, hvoraf den ſtorſte Deel var 


Kronen med mere eller. mindre Held, efterſom Anforer⸗ 
nes Karakter og tilfældige Ouſtandigheder forte det 


i | 
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ſerne toge til. 
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— fa Dige —— Spier fom Enonme 
ked; til at flyde: — AE 
Riget var udpidſket ved — Sarg MAE Reis . 
— da Henrik den ſyvende tog Toͤmmen i Hænderne bed | 
at forlade en Pals Hads, hvor Rativuen havde deelt É 
- fig i tvende Bane og fæmpet: med hinanden for at give 
ſi ig en Deres. Dentne duelige Fyrſte benyttede. fig. af i 
den Maodighed, hvori diſſe langvarige Plager habde 
efterladt hans Underfaatter, til at udvide Konge Magten i 
hvis Grændſer Anarkiet den feudalſke Regiering aldrig 
havde kundet faftfætre bed uophørlig. åt indffrænfe den. 
Idette Foretagende bien, han. underftørter. af Der Partie, É; 
ſom havde fat Kronen daa hang Hovbed, og ſom, da 
det var det mindſte i Mengde, ikke kunde vente at 
holde ſig i de fornemmeſte Embeder, hyvortil de ſaae ſig i 
























ophbiede, uden ved at. underføtte dens Lyſt, der var 
" Dovedet derfor. Den Plan gav man Faſthed ved ag > 
"tiltage, Adelen for forſte Gang Rettighed til at afhænde N 
- ne Godſer. Denne farlige Gunſt frembtagte i For⸗ å 
ening med Pragt⸗ Lyſten, der ſneeg fig om i Europa, 
en ſtor Revolution i Rigdommene. Gradeviis oploſtes i. 
Baronernes umaadelige ſtore 66, og Almeen⸗ 2 | Å 

















Da de Rettigheder, der Følge: Godtene, bare. i 
blevne delte tilligemed Eiendommene, bled det endnu 
vanfteligere at forene fleres Villle og Styrke mod en 
eneſtes Magt. Monarkerne benyttede fig af denne —⸗ 
fur deres Magts Udvidelſe faa gunſtige — Tidspunkt 
"tilat regiere uden Hindring og uden. Modſt igelſe. DODe 
afpillede Herremend frygtede for en Mage, ſom de hav⸗ 
de forftærfer med alt det de havde miſtet. Wenig Mand ad 
anfaat fig hædret mof ved ar paalegge Rational: Skat⸗ å 
terne, Folket, hvig Aag bar blever lidet lettet ved 
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——— ng SAGDE KA fe Arbeide, — — 
tabt Smagen for Opror ved den Ødelæggelfe og Elendig: | ng BAG 
| hed ſom firåffede dem derfor. "Rade. Nationens Dine ” FSA 
rt faa Maade føgte den ſouveraine Magt, Der J 
forvildet ſig i Forvirringen under de borgerlige Krige, EN 
var Monarken den eneſte, der drog alles Opmterkſom ⸗ 
| hed til fi ig. Tronens Majeſtet, der forenede al ſu 
Glimmer i ham, fonte da at være Kilden til Mage 
hois ſynlige Tegn og ftebfevarende Redſtab den kun Sk AGE SELE 4 
de vchre. Alt ORE SERENE 
Saaledes var Engenonde Sorfatning, da Bens : 
funk rſte blev” faldet dertil fra Skotland, ſom eneſte 
Arving til tvende Riger, der ved hans Eronbeftigelfe E 43 
bleve forenede under et Hoved: En balſtyrig Adel, der 
| Web: fin Raſenhed ſatte ſine barbariſte Vaſaller i Vera 
gelſe, havde bragt Oprers Tumlen og Branden i diſſe 
nordlige Bierge, ſom delede Øen i tvende Stater, 
Monarken havde fra ſin Barndom faget. ligeſaa megen 
Modbydelighed for den indffrænfede Magt, fom Folk | 
havde. farcer Afſty for Deſpotismen i et Windffrænfet KEE 
Monarkie. Dette herſkede i hele Europa ; lige Bed 5, 
| andre Gouverainer bvorledes ſtulde han da ikke have 
eftertragtet den > ſamme Magt. Hans Forgengere 
havde i hundrede Mat udøvet den i ſelve Engelland. 
Men han indſaae itke, ar det var en Lykke, ſon de 
"havde deres ſnilde Poliuik eller gunſtige Omſtændigheder 
at takke ſor. Denne theologiſte Fyrſte, der troede, "+" 
at han havde: Ble af Gud og Intet af Menneffer, ſaage adl 
Viisdoms og. Forſtands og Raads Aand allene hos ſig 
ſelv, og ſyntes at tilegne fig den Ufeilbarhed, ſom 
Reformationen, "hvis Lerdomme han bekiendte uden at / 
ynde; harde frataget Paverne. Diſſe falſte Grundfærs 
ninger, der maatte gisre Regieringen til en — faa mes. 
get mere. pprørende — Religions⸗-⸗Hemmelighed, ſom den 
pag een Sang maatte — Meninger, fred igter JJ 
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KRlooſtaben eller Magten: ERE SREER TI OK SENE ER Er 
ret Intet paſſede mindre med Gemotternes almindelige | 
Stemning: end dette Soſtem Alt var i Bevægelfe | 
baade i Riget og nden for det, Amerikas Opdagelſe 
havde fremſtyndet Europas Modenhed. Skits farten 
"omfattede hele Kloden. Forbindelſen imellem. Natio⸗ 
nerne var paa Beien til at blive en Svøbe for Fordom⸗ 
mene, den aabnede en Dor for Vindſtkibeligheden og 
Oplysningen. De mekaniſke og de frie Konſter udbre⸗ 
dede ſtg ved Overdaaden og nærmede fig deres Fuldkom⸗ 
menhed. Litteraturen fik Smagens Prydelſer. Bie 
denſkaberne fie den Grundighed, ſom Beregnel eg: Aan⸗ 
den i Handelen giver. Politiken "gav ſine Planer et 
vidtloftigere Spillerum. Denne almindelige Giering 
"hævede de menneffelige Begreber og gad dem et hoiere 
Gving. Snart begyndte alle de Korvorationer ſom 
giorde den Gothiſte Regiering til en faa vidunderlig 
Koloſſe og form i endeel Sekler havde været indſlum⸗ 
rede i Vankundighedens Doale, fra alle Kanter at 
komme i Bevegelſe og vove ſig til Foretagender Paa j 
Faſtlandet hvor en foregiver Krigstugt havde udklek 
"Fer beſoldede Armeer, ſtaffede de fleſte Fyrſter fig: 
ubegrændfer Magt og under trntfede deres Nationer en⸗ 
ten med Vold eller Liſt. J Engelland var Kierlighed 
til Frihed, der er ſaa — for ethvert Menneſte 
fom føler fig og tænter, blevet oppakt hos Falbert ved 
dem der indbragte nye Meninger: i Religions⸗Faget 
rn hos de dyrkede Hoveder ved fortrolig, Omgang med 
Al derdommens ſtore Stkribenter, ſom i. Demokratie 
opoſte det Hoie i Fornuften og Folelſen — denne S 
hede ;& ierlighed antændte tj de hoihiertede Engeltæ 
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[RER * til en grændfelgs: Magt — 


| Overvægt, fon Eliſabeth forſtod at ſtaffe ſig og beholde 
ded en 40 Aars Velſtand, holdte denne Urblighed 
| "tilbage, eller dreiede den hen til Foretagender, der vare 
nyttige for Staten. Men aldrig ſaaſnart fane man 


sen fremmed Stamme paa Tronen og. Septeret i Hen-⸗ 


derne pad en Monark, der ved ſelve det Voldſomme —9 
ſine Fordringer var kun lidet at frygte, førend Natio⸗ 
nen kravede fine Rettigheder tilbage, , 38) fattede, idet 
— at regiere ſig ſelbd. År 

” Da udbrød de heftigfte Difpyter. —— Hofte 
og Hatla nere ri Det ſyntes, ſom diſſe tvende Mag: 
ter vilde prove deres Styrke ved at fætre uophorlig an 
mod hinanden, Fyrſten paaſtod, at man ſtyldte ham 
æn reen pasfiv Lydighed og at National⸗Forſamlingerne 
tiente Konſtitutionen fun til Prydelſe, men ikke til 
Grundvold. Borgerne raabte med Heftighed mod diſſe 
Grundſetninger, der altid ere ſpage, ſaaſnart de kom⸗ 
me til Driftning; og paaſtode, at Folket udgiorde liger 
ſaameget og mere end Monarken et veſentligt Stykke 
af Regieringen. Det ene er Materien og den anden 
| Formen. 7. Men nu fan og bør: Materien forandre 
Form til fin Konſervation. den pverfte. Lov er Fol⸗ 
kets Bel, og ikke Fyrſtens. Rongen kan doe, 

narkiet gaae under, og Selſtabet dog blive ved uden Mo 
nark og uden Trone. Saaledes raiſonnerede — 
derne i Frihedens Morgenrøde. Man drillede; man 
tortrodigede, man truede hinanden, Jacob endte, fin 
Lobe Bane midt i diſſe Stridigheder, og efterlod fin 
"Gøn fine Rettigheder til Ufgiørelfe med den faſte Des 
* af udvide dem. 

Alle Tiders Erfaring har bevliſt, at den a Roliohed 
* abſoiut Magt: føder af ſig, bringer Kulde i Gemyt⸗ 
terne, nedſlaar Modet, indſtrenker Snillet og nedſen⸗ 
ler en heel Nation i en almindelig Sove: Syge. Bi 


Cm Deel. vd (41) 
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gifte adlele de paa! —— folgende Synes) i 
"denne Elendighed, paa det Nationerne kunne kiende 
den dybe Tilintetgiorelſe hoori de — seller” — 
* de kunne være truede, : N 
—9 det Dieblil, der hos en Ratio Yet ſig dette 
te: Fantom, ſom man kun ſkielbende kaſter Hinene 
pad, dele Underſaatterne fig i tvende Klaſſer. Den 
ene bortfierner fi fig af Frygt, de andre nærme” fig af 
WErgierrighed, og” diffe love fig Sikkerhed i: Bevidſt⸗ AR 
heden af: deres Ufelbeds Imellem Deſpoten og det 
"Bøvige af Nationen udgiøre de en Klaſſe ſubalterne Tyr 
ranner, der ikke eve mindre mistroiſte men mere grus. 
ſomme end deres Herre. J Munden fore de kun diſſe 
Ord: Fyrſten, Fyrſten har ſagt det, Fyrſten vil have; 
der, jeg har feer Fyrſten, jeg har ſpiiſt hos Fyrſten, 
det * Fyrſtens Henſi igt. Diſſe Talemaader f blive. altid 
hørte med Forundring og ende fi ig med af blive antagne 
for rene Befalinger. Derſom der bliver nogen Kraft. 
tilbage, da er det hos Krigsfolket, ſom føler fin hele 
Vigtighed dg bliver kun faa meget overmodigere. Ds. 
hvilken Rolle ſpiller Klereſiet? Er det. yndet, gier det 
Folket ganſke dumt ved: fit Exempel og ved fine Taler. 
Er det tilfidefar, bliver der vrantent, oproriſt og ſoger 
en Gværmer, ſom opofrer ſig. Allevegne, hvor der 
hvyverken er faſte Love, eller Retfærdighed eller beſtaͤndige 
Formaliteter, eller birkelige Eliendomme, er. Obrighe⸗ 
den lider eller intet. Den venter fun paa et Vink, 
for at blive hvad man vil. Den: fore Herre kryber 
for Deſpoten, og Folket kryber for den ſtorẽ Herre. 
Menneſkets naturlige Vordighed er formorket. Det 
har ikke mindſte Begreb om dets Nettigheder. Om⸗ 
kring Deſpoten, hans Stotter, hans Yndlinger, blive Un⸗ 
iderſaatterne traadte under Fodder med ſamme Stiodes⸗ 
voshed, ſom den, hvormed vi knuſe det Kryb, der 
vrimier i Støvet paa vore Marker. menn. — 
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| — cas —— 
| ———— Der —— Tid, MÅ de ſrrigende 55 
Udſugelſer, de uhorteſte Forgribelſer have miſtet deres 
Gruſomheds Stempel og oprøre ikke leugere. Den, 
"Der vilde forme frem med. Navnene paa Retſkaffenhed, 
Patriotisme , Billighed vilde kunne blive anſeet for 
"en hai Siel — et Udtryk, ſom altid forraader en for⸗ 
agtelig Overbarelſe med de Udfvævelfer, ſom man 
gisr fig til af. Mængden af Nationen bliver liderlig 
og overtroiſt; thi Deſpotismen fan hoerken indføres 
uden Overtroens Mellemkomſt eller holde fig uden Unz 
derſtottelſe af Overtroen; thi Traldommen feder til 
eiderlighed, ſom troſter og aldrig bliver kuet. Fo: 
"der vide noget, have Udſigter, de gisre de Store deres 
| Dpoartning „og bekiende fig til den politiſte Religion, 
Da Tyraniet altid fører Spioneriet og Angiveriet i- fe 
"Følge, gives der Angivere og Spioner alle Stander, 
"uden engang at undtage de meeſt udmærtede, Da den 
mindſte Uforfigtighed faaer Anſtrog af Majeſtets For⸗ 
brodelſe, ere Fiender farlige og Venner blive mistgn⸗ 
kelige. Man tænfer lidet, man taler intet, og man 
er bange for at flaae Giækfen los. Man ſtrékkes for 
fine egne Indfald. Philoſophen holder fine Tanker til 
bage, ligeſom den Rige ffiuler fine Penge. Det klogeſte 
Liv ér det, der er mindſt bekiendt. Mistro og Skræk 
udgisre Grundvoiden til de almindelige Seder. Bov: 
gerne ſoge Eenlighed og en heel Nation bliver melankolſt, 
ſmageſicelet, dum og ſtum. Her feer man Leddene, 
de fordærvelige Symtomer, eller Trinene i denne Elen⸗ 
dighed, hvorpaa ethvert SUE kunne kiende Graden 
af fin Forfatning 
Derſom man gaaer tilbage til de Phænomener, ne 
ſom gade foran— og man foreftiflede fig de modfarte, 
| Ville de tilkiendegive BDevægetfen i de Statsforfatninger, 
der ere pan Veien til — Friheden, Den er ſtormfuld 
den er pludſelig, den er one Det er en ſterkert 
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Ang: etler sne men ONE en. ———— feber — 
forkynde Opror og Mord.” Alt fader ſtlelve for en 
almindelig Oplssning ; 08 derfom Folket ikke er beſtemt 
BER til den ſtorſte Ulhkke, er der véd er —— ak bet AGRE, 
J— ril at florere paa ny. JER SER DEL å 
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Dette erfarede Engelfand i i de e førfte Sider af €; arl Å 
den 1fteg Regiering, der var mindre Pedant end hans 
Fader, men ligefaar grid paa "Magt fom han. Den 
ADD Uenighed, der var begyndt imelſem Kongen og Parla⸗ 
mentet, bentægtigede fig hele Nationen. Den høte Ude | 
| og den, af anden Rang, der var den rigeſte, frygtede 
"| for af den fulde blive fammerblander- med Ahuuen, og | 

tog Monarkens Partie, af hvem den fif den laante 
Anſeelſe, ſom den giver ham tilbage igien ved en frivil⸗ 
lig og ſolgt Treldom. Da de eiede endnu for ſtorſte 
Delen ſtore Godfer, underſtottede de deres Partie med — 
mæften alle Landbeboerne, ſom naturligolis elſter Forſten, 

,—— fordi de føle at han maae elſte dem. London og de bar" 

— tydelige Steder, ſom Municipal⸗-Beſtyrelſen giver set å 
republikanſtt Sving, erflærede fig for Parlamentet og Å 
droge de Handlende til fig, der ikke anfaae fig for vins 
gere end, de hollandſte og tragtede efter —— i bette" | 
Demobratie. i 


Af dette Fvedragtens Skled boſtod san heftioſte, 
den blodigſte, den meeſt haardnaffede Borger; Krig 
fom Hiſtorien har bevaret. og i Erindring. Aldrig 
havde Den Engelſte Karakter udviklet fig paa en ſaa gyſe⸗ 
lig Maade. Enhver Dag fremviſte nye Raferier, fom 
man troede vare drevne fil den ſtorſte Yderlighed, og 
ſom bleve glemte over andre,” der vare endnu gyfeligeree 
Det fyntes fom Nationen nærmede fig. fit Endeligt, og 
at enhver Britter havde ſporet at ville Aner, fig un⸗ 
Bi EGE RT: Fadrenelands R Ruiner. — lg 
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* befolkede. MURERE AN 


| ide Gemytter fig ec fredetigt Tilflugtsſted paa de Ame⸗ 
ritanſte Her, ſom den Engelſke Nation nyeligen havde 
bemegtiget fig. Den Rolighed, de der fandt, giorde 











Udvandringerne hyppigere. Efterhaanden ſom Branden 


udbredede fig i Moderlandet, ſaae mau Kolonierne tage 


til og blive folkerige. Til de Borgere, der flygtede 
for Partie-Sygen, ſloge fig ſnart Roialiſterne, der 
"bleve undertrykkede af Redublifanerne, Lagen — | 


| endelig hapde, faaet overhaand. 
J begges Spor fane man den nye Verden blive 


føgt af det Slags urolige Menneffer., der ere fulde af 


Ild; hvis heftige Lidenſtaber vælfe fore Onſter og ind: 


"give dem. vidtløftige Planer; ſom trodſe Farer, Hendel⸗ 


delſer, Moiſommeligheder hvorpaa de fun fee tvende 


Udveie — Død eller Lytte; ſom fun kiende Rigdom— 


mens og Elendighedens Yderligheder , og ere ligeſaa godt 
ſtikkede til at omſtyrte fom til at. tiene deres Fadrene— 


' det. — — 


| * uheldige i deres Handel og forfulgte af deres Kre— 
ditorer vare blevne bragte til Armod og Uvirkſomhed. 


dem em Vei til Velſtand. Efter nogle Aars Forlsb 
ſaae man dem fomme-tilbage med. Anſeelſe og at ſtige 





til hoieſte Værdighed i de Provindſer, hvorfra Haan 


sø en almindelig Tilfidefættelfe havde fordrever dem. 

Denne Hielpekilde blev endnu mere nødvendig for 
—— Menneſker, ſom den forſte Opbrufen iFornsiel⸗ 
ſernes Alder havde ſtyrtet i Udfyævelfens og Uordenens 
Moerligheder. Derſom de ilke havde forladt dere 








9 binde. almindelige. Brand abe dn) — 


Jand, Migefaa godt til at. — det ſom til at ale | 


J —— bleve endnu et Tuflugiſted fer —— 


Nodte til at ſtaae tilbage med Betaling blev, dette Uheld 


mig ag. hoilke Menneffer 6 bfeve de «Enge Du Å 
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Fedreneland "vilde" od og det Rygte⸗ 
der aldrig fase at flove Siélen, have hindret dem 
fra at komme tilbage til Sadelighed og vinde den offent⸗ 
Uge Agtelſe igien. Men i et nyt Land, hvor Erfaring. 
mied Laſten finde blive dem en Viisdoms⸗Regel, hvor de! 
iffe havde noget Indtryk af deres begangne Feil at ud⸗ 
flette, fandt de efter Skibbrudet en Planke der bragte 
"dem i Havn. Deres Arbeidſomhed raadede Bod paa. 
Deres uordentlige Adfærd, og Menneſker der vare 
dragne fra Europa ſom Røvere, der vanærede det, tom 
tilbage fom agtede Mænd og bleve nyttige Borgere. 
Alle diſſe for fiellige Koloniſter havde tilat —*— 






















J og dyrke deres Jorder frie Raadighed over de Mis⸗ 

















dadere ide tvende Engelſte Riger, ſom ved halslose 
Vorbrydelſer havde fortient Døden, men ſom mar efter 
æn menneſtekierlig og fornuftig Potitiks Indſkydelſe fod 
lede og arbeide til: Nationen Bedſte. Overbragte paa 
"Øerne, hvor de maatte tilbringe viſſe QUar i Slaveri, J 
fif diſſe Misdadere i deres Lenker Smag paa Arbeide og 
Færdigheder, fom ſatte dem igien paa Bei til åt blive. 
Iyttelige. Man faae nogle af dem, ſom — Selſka⸗ | 
bet tilbagegivne ved Friheden — bleve Avlismænd Ho⸗ 
veder for Familier, og Eiere af de bedfte Montager 
Saavel paſſer denne Lemfærdighed i Straffe⸗Lovene, 
der er faa overeenſtemmende med den menneſkelige Ra: 
tur, fom er fvag og folſom og endog efrer ondt ſtittet til 
"godt : fig med de Eultigered? SUNS ES 


— 
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under hoilten Beftyrelfes Bem Form ie En 
delſke Her i S 


Imidlertid var dog Moder —* aft É før 4 
foffetfat med fine hnuslige —— til at den —— 





(ORE se Fr — 
en — rå — FR Mued et 
tilvoxe ide Selſt ab. Efterhaanden ſom Borger: Krigen —— AE MAR 
renſede Engellands Regiering, og Kolonierne kom ud af. MAN 
"deres Barndoms Tvingfler, optettede de en Konſtitution. 
hoortil de toge Moderlandet til; Mynfer… Jethvert af 
diſſe færffilce Etabliſſementer ſoreſtiller Chefen Kongen. 
"Gt. Raad-:træder, iſtedetfor Pairerne, og Deputerede, 
fra de forffielige Diſtrikter udgisre Underhuſet. Gene 
ral⸗Forſamlingen giver Love, fordeler Paalæggene, As 
bedommer Forvaltningens: uUdforelſen ligger til Gou⸗ 
verneuren, ſom ligeledes probviſoriſk afgisr de Sager⸗ — 
mam ikke har ſorudſeet. Rigtig nok er det kuni Fore: KH 
"ning med - Raadet og efter fleſte Stemmer. Mendeee 
Medlemmerne af denne Forſamling have ham at talke BRØNS 
fſor deres Ranger det ſedeut at de — Heng 
fører. i Veien. lir ———— 
For at forene fn ——————— * Kolo mers 
Frihed: har Stor; Brittanien, villet, at man ikke maatte, 
give nogen Lov ſom fired imod; dets egne. Dets "bar, 
villet, at dets dorordnede ſkulde gisre deres Eed pag 
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at de aldrig bildertilfæde, at man paa noget afde 
Steder, ſom ſtode under deres Embede af hovilken Aax⸗ då 
ſag det end maatte, pære, aſveeg frav: de Anordninger, MY 
der bleve, giorte til at bringe dets Honden lor SDR 
ne Eed er: bleven opfunden fordi, da Herne ſelv beſtem⸗ | | 
me og betale. det meſte af deres Chefers Lͤnning, var — 
det at befrygte, at en elſer anden af diſſe Kommandon ⸗4⸗«4 
"fer. kunde ſoge at: opoakte Gavbmildheden ved ſin Foielig 
hed. Endns er der lagt et andet Baand paa Beſtikkel/ 
ſen. Den Kiendelſe, der forundes Gouveneuren, 
mage ſtrakke fig til. hele hans Korvaltningé ; Tid, og 
"være Gienſtanden for den ; førfte Bill der foretages ved 
hans Ankomſt. nudlerud ſynes diſſe Forſigt zheds⸗ 
Anſtalter Dog: nogle; Deſpoter utilſtrakkelige. Ogſaa 
ſtemute de ſor at aſtaffe en Skik, ſom paa-en vis Maade. 
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giorde dem, der befalede, akhangige af dem der ſtode⸗ 
under deimm. Men Patlamentet vegrede ſig altid ved 
at giøre denne Forandring Frygtende med Grund 
for den Stolthed: og Gierrighed, der bringe Menne⸗ 
fer til at drage ober Havet, "har det altid haandhæevet 
en Vedtægt, ſom det troede var godt ſtikket til at ſtand⸗ 
fe Begierligheden og Tyraniet. Det er af ſamme Grund, 
at det har ſat ſamme Straf for de Gouverneurer, der 
giorde Vold paa Koloniernes Statuter, ſom der er ſat 
i Engelland for — *— der — Indgreb: i ———— 
Sy RU RA URAS ii J 
Denne Forſamling får ſhelebeb givet Di: Redit 
tighed til, i M oderlandet at underholde nogle Depute⸗ 
rede, font det" vår overdratget at paaſee deres Tarv. 
Deres fornemmeſte Forretning! et af faae Stadfeſtelſe 
paa de Gtatuter, der ere vedtagne i Kolonierne 
Diſſe Akter blive proviſoriſt bragte i Udobelſe; men de»: 
have ikke Loos Kraft, "førend de ere -bledne fådfæftede 
af Monarken. Naar de een Gang have fadet denne 
Stadfæftelfe kunne de ikke blive tilbagekaldte uden af 
eh Forſamling af Kolonien, eller af Parlamentet, ſom 
udover den Øverfte Magt i hele Riget. Diſſe Befuld⸗ 
mægtigede fra Herne gisre der” ſamme i London, ſom 
Folkets Deputerede gigre i "Parlamentet En Ulykke 
for Staten, der ſaae den blev døv ved Repreſentanter⸗ 
nes Skrig, hoilke de end ere. Gravbſtaberne vilde reiſe 
ſig i Engelland, Kolonierne løsrive fig” i Amerika; de" 
tovende Verdners Rigdomme vilde være tabte for Moders] 
Øen." Dele Riget vide komme i Forſthrrelſe. 4 
Kilderne til den offentlige Velſtand er endnu ikke 
(1376) blevne fordervede ved denne flette Tætifemaade & 
De" påd de Veſtindiſte Her oprettede Etabliſſementer 
have altid veret bundne til deres Fadreneland ved. 
Slegtſtabets og Trangens Baand. De paa diſſe 
fremmede Standbredder henſlyttede Koloniſter haves 
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aedſe havt: deres Oine føftede. non —— vaa⸗ 
ger til deres Beſtiermelſe. Man kunde ſige, at liig 
Ornen, der aldrig taber. fine Ungers Rede af Sigte, 
feer London fra Spidſen af ſit Taarn, ſine Kolonier voxe 
reg: blomſtre under ſit opmerkſomme Die Dens. utal⸗ 
"liger Skibe, der med: deres ſtolte Seil bedætfe KS 
Strakning af en to inſende Mile, ſkabe den ligeſom en 
Broe over det vilde Hav, for uophorlig at begive ſi ſig 
"fra den ene Verden til den anden. Ved Hielp af gode 
Love, ſom haandhave hvad de have anordnet, behover 
den ikke til ſine fierne Beſiddelſers Bevogtelſe at holde 
regulaire Tropper, ſom altid ere en tung og odelæggen⸗ 
de Byrde. CTvoende meget vinge Korvſer, der have 
deres Poſt paa Antigoa dg; Jamaika, ere tilſtrakkelige 
for en Nation, ſom troer med Grundt at en vel uns . 
derholdt, idelig øver og til det almindelige Beſte beſtyret 
| Soe⸗Magt er der mere Barn for * — Eta⸗ 
bliſſementer.. KEN DA: STS a noren 
WVrled denne Saren Ouſotg * en oplyſt 
| Politik hentede Grund til i Menneſkeligheden ſelv, ble— 
v gede Engelffe Der ſnart lykkelige men ikke meget rige. 
Hvoad de dyrkede, indſtrankede fig til Tobak, Bomuld, 
Ingefer og Indigo. Nogle driftige Koloniſter lode 
fig hente Sukker⸗Ror fra Braſilien. De formerede fig 
" pvermaade ſtarkt, men ikke til ſynderlig Nytte. Man 
forſtod ikke den Konſt, at giore fig Fordeel af denne 
koſtbare Plante; man uddrog kun et ringe og flet Produkt 
deraf, ſom Europa enten vvagede eller fun modtog tid 
ringeſte Priis. En Rakke af Reiſer til Fernambuk 
” Tærte dem at dyrke den Skat, man havde føre derfra— 
og Portugiſerne, ſom hidindtil havde været: de eneſte, 
der leverede Sukker, fik 1650 i en Allieret, hvis derpaa 
anvendte glid de anfaae for daarlig! anbragt, en Mens 
I beiler, — * med Siden —* — — Øs * deris æn 
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for at forfifre fig alle Productør aff fine ne Der 


—— — Moderlandet kun en meget ringe Å 


vndee e Koloniers Velſtand. De ſendte ſelv di⸗ 
rekte deres Produkter til alle Verdens Lande, hvor de 
giorde fig Haab om, af de beſt kunde afſette dem; og" 
i deres" Havne modtoge de uden. Forſtiel Skippere af 
alle Nationer. Denne. uindffrænfede Frihed bragte 
denne Haͤndel neſten gandſke og aſdeles + et: Naboe⸗ 
Folks Hender, ſom formedelſt De fave Renter af: deg . 
Penge, "Mængden af dets Kapitalen, Antallet paa 
dets Skibe, dets ringe Ind- og Udforſels Afzifter, kun— 
de give bedre Vilkaar, kiobe dyrere og fælge for bedre 
Kiobl Derte Folk var Holland. Det forenede alle en oper⸗ 
legen Armees Fordele, ſom altid Herre af Marken har 


"alle fine Operationer fries "Det: bemægtigede: fig fart 
Fordelen af denne Mængde Produkter, ſom det hber⸗ 


ken havde planter eller hoſtet. Paa de Engelſtke Oer 


mr man ti af dets Skibe modet. engelſtt. — — 


"Denne Uorden havde Nationen fun brudt fø lidet 
om i al den Tid de borgerlige Krige havde tumlet den 3. 


omen afdrig-faafnart ophørte: diffe ſtormfulde Uroligher ⸗ | 


der, der havde bragt den i Havn ved Vindenes Og; 


Strommenes Voldſomhed, førend den kaſtede ſine Hine 


paa det udvendige. Den ſaae, at de af dens Borgere, 
der havde ligeſom frelſt fig til den nye Verden, vilde være 


tabt for. Staten, derfom de; Udlændinge, der opflugte 


Frugten af dens Kolonier, ikke bleve udelukkede fra 
dem. Denne dybfindige og giennemtænkte Betragt⸗ 
ning udklækkede 1651 hiin berømte Navigations⸗Akt, 


ſom i der den aahnede blot det engelſte Flag Indganygen — 


fil de engelſte Her, maatte tillige forſtaffe det den 


direkte Udförſel, af alle Produkter ide Lande, der vare Å 
Nationen undergione, Regieringen, der forud fane, hl vd 


Eu Ben ARiſtatt, der ble: ſeiet af Moderlander 
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tede Riget fom et Fræe, og troede derfor, at den bur⸗ 
de lade de Vadſter flyde tilbage til Stammen der trængt 
te ſig £ alt for megen Ovberflsdighed ud i nogle Grene. 
Maed alt dette drev man dog ikke med Sttængbed 
paa Jagttagelſen af denne befvætlige Loo. Maaſtee 
havde Moderlandet ikke Koffardie: Skibe nok til at ud⸗ 
føre alle Oernes Produkter Maaſtee par man bange 
"for at forbittre diffe Kolonier ved at ſkille deres Reeder 
plud ſelig ved en Konkurrenſe, ſom forhbiede Priſen va 
hoad de havde at fælge" Maaſkee behøvede” Planta⸗ 
"gerne endnu nogen Skaanſel, for at bringe deres Av⸗ 
linger til den Grad, ſom man onſtede dem.” Hvad 
der er viſt, det er at Navigations Akten ikke blev ude! 
fort med! Strenghed førend 1660, Ved denne Tid 
var det Engelſte Sukker traadt i ſtedet for det: Portugi⸗e 
ſiſte i der Hele nordlige Europa. Det er troligt, at det 
ligeledes vilde have fortrænge det i det ſydlige, derſom 
ikke den Forpligtelſe⸗ der var paalagt Skibene, at 
lægge find i brittiſte Havne, forend de gik igiennem 


Straædet bed Gibraltar, havde lagt uovervindelige Hind⸗ — 


ringer i Veien for denne Handel. Rigtig nok havde 
- Erigellænderne, for at fang denne Overvægt over den 
eneſte Nation, ſom var i Beſiddelſe af dette Produkt) 
æret nødte tif at nedfætre Priſerne betydelig; - men 
Mængden af det, der hoſtedes, gav dem fordelagtig 
Erftatning for denne Opoffrelſe. Derſom Synet af 
Engellands Lykke opmuntrede andre. Nationer til at 


dyrke idet mindſte hvad de ſelb forbrugte, faa aabnede 


det ſig nye GAB gele ſom erſtattede Mange⸗ 
len paa de gamle. Det ſtorſte Uheld, det friftede i en 
lang Rakke af Aar, var, at ſee en Mængde af fine 
Ladninger optagne og ſolgte til ringe Priis af franſte 
Kapere. "De, der avlede det, havde deraf den dob⸗ 
betre Uleilighed, vat de miſtede en Del af deres Sukker, 









































egne — Produkter anvendte man ny Flid; men de rige 
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Allier diſſe Plyndtinger ERE 

altib viorde Ende, paa, tiltog Dyrkningen alt mere. og 

-mere paa de engelſke Her. Paa alle — Amerika 
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Plantage: Eiere fagde fig mere, egentlig efter Sukkeret, 
hvorpaa Affætningen tog hver Dag til i hele: Europas 
Dette Velgaaende havde allerede varet i et halve Seku⸗ 


bum, da eftertæenkſomme Hoveder lagde Marke til, ae 
Sa) Udförſelen formindſtedes. Man troede da temmelig al⸗ å 
mindelig, at Koloniernes Jorder vare udpidſtede, og 


Parlamentet felv havde antaget denne Fordom, uden 


— 


forandre dens Beſtaffenhed. Det varede ikke lenge 
"Førend: Sandheden kom for Dagen. Man maatte til⸗ 


od fine Indbyggeres driftige Genie burde være der før: 


ne. Siden efter forfærdigede det, "hvad der ſelv for— ed 


nyelig opbrudte Strakninger, faa havde, den dog altid j 
endnu den Grad: af Frugtbarhed ſom Jorden »fielden 


heder, der lagdes det i Veien af dets: Regiering, & 


at betenke, at der ſom Jordbunden ilke længere: havde 
Den overordentlige Frugtbarhed, der er faa. ſynlig paa å 


Taber; med, mindre Naturens Plager eller Afbigelſer i 


ſtaae, at de fremmede Handelſteder lukkede fig lidt. efter . å 
Fidt for Stor; — og aabnede ſi ig ſaart kun fre i 
Frankerig. Frter MA 





” * 


Dette Rige, fru —— fi ine —— Fordele 
ſte til ar foretage fig aft, havde formedelſt de Banffeligs 


Lang Tid ſeet ſi ſig ſom et af de ſidſte, til at erkyndige 
fig om ſit Tarv. Forſt fif det. fit Sukker af Engellender ⸗ 


vbrugte; derpaa til at fælge, indtil Hindringer af ethvert 
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helge! Bane DENE det — —— til le eget Behod⸗ 
Det var før 1716, at dets Ser atter beghndte at for; 
ſhne de andre Nationer dermed.” Deres Jordbunds be⸗ 
dre Beſtaffenhed; Fordelen ved at drive nyebrudt Land; 
deres — endnu fattige — Aolsmæœends nodtvungne 
Spar ſommelighed forenede ſig altſammen til at ſette 
Den i Stand tih, at tilbyde deres Produkt for em lavere 
VPrus end deres Konkurrentere. Desuden var det bes 
dre Ogſaa blev efterhaanden ſom det tog- til, det 
der forhen havde været ſaa ſterkt ſogt, forſtudt paa 
alle Handelſteder. Henimod Aaret 1740 befandtes 
ESukkeret af de Franſte Plantager tilfræftelig til at tors 
| fyrre alle; og ved denne Tid fade Engedænderne fig inde 
ſtrænkede til, ikke at dyrke meer end hoad de felv bedøs 
"pede, Dette var endog meget vinge i— Begyhndelſen af 
det 18de Sekulum. Men Bruger af Thee og andre 
nye Sager, fom man. fi Smag Fang have gpſeligen 
— 9 Forbruget vill se * BAN 








,— Ergellanderne — dyd bag: a Barbados, Å 
Denne Hes ſtore Belftand ——— 


Varbados var en af de brittiſke Befiddelfer, der SA 

leverede der meſte af denne Fødevare, "Denne Øe, ſom 

"Ligger i Vinden for alle de andre, ſyntes ikke at have 

— æret beboet, end ifte af Bilde, da nogle Eug⸗ le Fa⸗ 

| milier flyttede 1627 derover, men uden nogen Ind— 
flydelſe af Regieringen. Det var førft io Aar derefter ; 

| ar derpaa oprettedes en ordentlig Kolonie paa Grev | 
Carliſles Bekoſtning og ved hans Omhue. den ved 
Cårl den førftes førgelige Dod miſtede han en Eiendom, 
fom denne fvage Fyrſte uforftandig havde ſtientet ham. 
Man fandt den begroet med Træer faa thkke og faa haar⸗ 
De, at der til at fælde” dem behøvedes en Karakter, en 
—— og én Trang, Der ilke ere — 
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Roh bleg: mon befriet re denne, Fee sik fe å 
ved denne Prydelſe, thi der t er toiblſomt om Naturen 
ieke bedre forſtisnner fir Verk end Menneſkets Haand, 
der omdanner alt for ſig felv allene. Borgere ⸗der 
vare kiede af at ſee deres Fadernelands Blod flyde ” 9 
ſkyndte fig med at bebygge dette fremmede Opholdsſted. 
Medens de andre; Kolonier bleve fnarere ødelagte end 
dyrkede af Omſtreifere, ſom Nød og Søren 4 
Havde fordrevet fra: deres Urnefteder, fif Barbados | 
Daglig nye Beboere, ;fom tillige med Kapitaler bragte 
* den Smag paa Uvbeidfomhed,: Mod, Driftighed, Wir > 
gierhed, Lafter og Dyder å der ere Frugten af bønders. 
lige Kriges. i É 
Bed diſſe Hielpemdler — en Øe, ber ikke — GR 
Ko so nere end 7 Mile i Længde, 2 til i Brede, og 183 
Omkreds, i mindre end: 40 Aar til em Folfemængde af, 
meer end 100000 Giæle; til'en Handel, der Aoffelfærte 
4600 Skibe, hvert paa 150 Tønder," Aldrig havde 
Jorden maaffee feer faa ſtort et Antal Avlsmaend blive i. 
til paa en fag liden Strekning, eller faa mange rige 
Produkter frembringes paa faa fort en Tid. Arbeidet 
| blev beſthret af Curopæere dg forrettet af: Slaver, der | 
— mare kipbte i Afrifa, eller endog ftiaatire i Amertka. i 
— Dette ſi ſidſte Slags Barbarie var en ødelæggende Støtte : 
for en ny Vogning; det maatte foton den bø — 9J 
ting ; J ÅR 
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8 Semmemonelſe paa Barbados, ovføunder 
af Glaverne, MUD Re ae — 


* 


Nogle Engellandere, an vare gangne. q Land J 
paa Kyſterne af Faſtlandet, for der at opbringe Glaver, 
bleve opdagede af Caraiberne, der tiente deres Streis 
fevier til Bytte, Diſſe Bilde ſtyrte ind paa den fiendtlis … " 
"ge Truppe, ſom de dræbte eller dreve paa Flugt, Er 
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akt ——— fe el — — flygtede 
ind ter: Skov. Der mødte en Indianerinde ham, ſom 
freiſte hans Liv, underholdre ham: lonlig og "bragte Dam 7 
efter nogen Tid tilbage til: Gøefyfternes ; Dans Lands⸗ 
mænd. lage. der for Anker, og oppebiede dem, der, havd 
forvildet ſig. Baaden fom og tog ham. Hans Befri⸗ — 
erinde vilde folge med ham ombord. Saafnart de vare | 
komne til Barbados, folgte dette Uhyre den, der havde 
frelſt hans Lio, og ffienfersham fit Hierte med alle 
Elſtovens henrykkende Glæder. For at redde den ens 
gelſke Nations Wre har ef af dens egne Poeter frem⸗ 

ſat dette: ſtiendige Bevis paa. Gierrighed og Troløshed 
til Skrak for Efterſlegten. Ogſaa andre Pouege BR 
babe, i deres Sprog viiſt deres. Afſty derfor. — 
p : Indianerne, der ikke vare driftige. nok til at vobe 
lee for at hævne fig, puftede deres Forbittrelſe i Ne⸗ 
gerne, ſom havde — om mueligt — endnu mere Aar⸗ 
fag til af hade Engellenderne. Med en almindelig 
Eenſtemmighed ſvore Slaverne deres Tyranners Død, 

| "Denne Sammen ſoargelſe blev ledet med faa megen 
Hemmelighed, at Aftenen forend den fulde udføres, 
havde Kolonien iffe mindſte Mistanke derom. Men. 
ret ligeſom delmodighed altid ſtulde være de Ulykke⸗ 
liges Dod, underrettede en af Hovedmændene for . 
Sammenrottelſen ſin Herre derom. Strax bleve Breve 
J omſtikkede til alle Plantager og ankom i Zide, Nat⸗ 
ten derpaa fængflede. man Slaverne i deres Lukaf. De 
Styldigſte bleve henrettede i Dagbrækningen, og denne 
Stranghed bragte alt til at e fig under den forrige 
— 
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Vardedeno nutidig dg Sorfaming. 


J Den 5 det: efter itke forſomt fg, og bog e er 
Sotonien faldet graſſelis ned fra ſin —— Velſtand⸗ J 
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grode ide førte Sider. SENT ed 


——— ver er en Kat: Steens — i 
med meget lidet Jord bedakket — Klippe, er gandſte uds 


g 
i å 
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pidſket⸗ Hvert Yar maa man grave den temmelig dybt, , 


og fylde de Huller, man har giort, med Giodſte. Den 


ſedvoanligſte ef Tang, ſom Hoibandet kaſter Prone ag 
paa Kyſten. J dette Gee; Græs er det Sukker⸗Ro⸗ 


——— er itte fordi man re tæller der edit en 
Hoide og 50000 Sorte, men Hvad der hoſtes ſpa⸗ 
rer ikke til Folkemengden. Daet ſtiger i de bedſte Aa⸗ Å 
finger ikke over 20 Millioner Pund: Guffer, og holder 
9— meget” ofte under" r60 Millioner· Endda maa man, ” 
for at fade dette tinge Produkt, gisre langt betydeligere " 
Omkoſtninger end — til en vyorbent — i 
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rene blive plantede. Jorden tiener der ikke — J 


"mere til Vexten end de Kaſſer, bede man ——— 
ge⸗Træeer i Europaa. 
Sukkeret, ſom faaes ve denne Durning, Har 

* Almundelig hed faa liden Faſthed, at” man ilke 
AN afſende det raat, men, har maattet udlere: det: 
Maade, ſom iffe, bruges i de andre Engelſte 
— endſkisndt den iffe er der forbuden, ſom ens 
deel Skri bentere have foregiver. vad der endnu mere 
bevifer dets flette Egenſtab, er, at der langt mere 
der end andre Steder bliver til Melaſſe. Den Torke, 


— *e * 534 


der indfinder ſig ſaa ofte paa Barbados, efter at den er 


bleven gandſte blottet, bringer Ulykkerne til der hoieſte 


for Indbyggerne paa denne ordne Mg ——— 


De. — "DAR 
Ogfaa ere Solbnifene — — de — 


ter ikke flige til 30000 Rigsdaler, der blive betalte 


nl 


ved en ringe Kopſtat paa de: Sorte og ved nogle ans 


dre Paalceg — bragte til en Forfatning, der nærmer 
fig Armod. Diſſe ringe Kaar hindre dem: fra at holde 
SYNDERE til at beſthre deres Biantager for: ej at op⸗ 
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gin fa Sehogetigerr Lande; Fe De gisre dem endog. 


umenneſkelige mod deres Slaver, hvilfe de behandle 


med en Grumhed * der er ukiendt i andre Kolonier. 


ga ure Luvarts⸗Oerne var Barbados engang: je rå 
eneſte brittiſte Beſi ddelſe, ſom drev Handel. 
Skibe, der kom fra Afrika, landede idlmindelighed vend 


De leverede deres hele Ladning til er eneſte Kisber, 


* til en fælles Priis, uden at gisre Forffiel i Kiøbe 
ſlutningen paa Alder eller Kisn. Diſſe Negere, ſom 


Kiebmcendene havde kiebt i, Flok, ſolgte de ſtykkeviis 
paa Øen felv eller i andre engelſte Etabliſſementer; 


| og Udſtuddet blev enten i Smug eller aabenlyſt indfort 
| ide andre Nationeré —— — — Adm fæg 


| fe 7— Guinea, æg. dertil si SAGAEN ig. Åc —J— 


URE 


Skik, at betale; dem i Vexeler paa 90 Dages Sigt. 
Man har ſiden efter udvidet denne alt for forte Kredit 
til et Aar, og meget: ofte har man: rgakter gdſatie 


| Den endnu lengere. 


; Førend denne Forandring J— * en — 
melig Deel / grob Kurant paa Barbados. De faa Pens 
ge man ſeer der nu til. Dags, ere alleſammen Spanſtke, 


der anſees ſom Handels⸗Gods og tages kun efter Vegt. 


Den Marine; fom egentlig tilhørederte Etabliſſement, 
beſtaar i nogle Smaaſkihe, ſom ere nedvendige til dets 
Meilemhandel paa lorſkiellige Steder, og ien 40 Slup⸗ 
KL ſom bruges. til. af fange den ſivvende Fiſt. 

Barbados er temmelig almindelig jævn, og, nogle 


— dybe Nevner. undtagne; allevegne fikter til at dyrs 


kes. Det er kun i Midten at Jordsmonnet hæver fig: 


| uformerkt, og danner et Slags Bierg, der til Tope 


pen er bedekket med ;befvemmelige og behagelige Plan⸗ 


| tager, fordi De, ligeſom de, andre, bleve alle anlagte 


"toen ſtore Velſtands Tid. Den. bliver: itke vandet af 
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Floder, men Hülder med dritkeligt Vand ere ne X 
almindelige. Meget ſmukke Veie 'giennemffiære den 
fra den ene Ende til den anden. De lobe til Bridge⸗ 
town, en ſletbeliggende men vel bygget Bye, hvor de 
Produkter blive indſtibede, ſom man maae udføre, | 
endſtiont det er fun" en Rede, der er aaben — | 
ane ERR VER NY Fnr FNS Hee 2 —5 — V 





9 — 
Ej 4 k — må i år r 
É 4 — id å i gg p) 8 — 


ser vaene fattes i i 90 doſare Saudt 


Ku 3 Rofonien, NA er delt i 11ve Gigne, gives. ſete 
et Sted, der ligger bekvemt til af ſtandſe en 
Fiende, der hadde giort Landgang; og Landgang, fon 
ér umuelig paa: endeel Kanter af Kyſterne, kan meget 
got iværtfættes paa andre, uagtet de Redutter og Baͤt⸗ 
terier, der ere anlagte for at hindre dens Kouſtfor⸗ 
ſtandige mene, at det ſi kkerſte Middel, til at gide —— 
Angreb et lykkeligt Udfald, vilde være,” at giͤre An⸗ 

” Tægget dertil imellem Hobedſtaden og" —— —* i 
one ; J 

Dett te *— vilde fire betydeligere Lraf⸗ | 

ter end man funde falde paa at troe, i Betragtning af, É 
at" Barbados ikke har regulaire Tropper. Men den. å 
har en Mængde kiekke, driftige, til Krigs Ovelſer 
vante Smaaavlsbrugere, ſom rimeligviis ikke vilde 
giore ſynderlig mindre Modſtand end en hyret Krigs⸗ | 

ÉN magt. Den Udredning, der beſtemtes til at giore denne 

Erobring, maatte afgane fra Curopa; Derſom man 
- indrettede den i Martiniqve, eller noget andet Etab⸗ 
liſſement, ſom ligger under Vinden, kunde de — 
Eſtadrer, ſom maatte opholde fig i diff Farvande, blo⸗ 
kere Havnen, hvori man giorde Forberedelſerne til spe É: 
ditionen, eller endog ankomme betimelig nok til Barba⸗ 
AR for at fornpere — Operationer, BARE 





—* « — 


Z pr —— 
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— Denne ——— FNS alle de andre, øv 
| Sy vil man ifte kunne drage: ſtore Fordele af dens Be⸗ 
liggenhed militairiſt betragtet. Den har kun Udreder, 
og ſtiont den er mindre udſat for Storme og Orkaner 


Jer ſikkert Tiflugiſted for Krigs: Sfibe, og endnu mindre. 
i de fer Maaneder af: Aaret, da Havet er mere ſtorm⸗ 
fuldt, Ei heller har Moderlandet der. oprettet noget 
Marine Etabliſſement. De nationale Eſtadrer ere. al⸗ 
drig der paa Station. Derſom der undertiden lader 
| fig nogen fee, er det kun for en fort: Tid. Saaledes 
ſamlede man; der 1761 og 1762 dJanuari og Febru⸗ 
ari, eller den ſtionne Aarstid, de Flaader, der vare 


| — til at bemægtige fig Marriniqse: dg — 











| — ——— der bar fundet Sted paa Auu⸗ 
| goa. "Denne Øes Produfter og Byrder. 
"Hot vigtig Den er for Stor: Brittannien. J 





J ——— ſom har en rundagtig Skikkelſe LYN oms. 
frent 20 Engelffe Mile i Lengde, blev: fundet ganſke 
og aldeles øde af de faa Franſtmend, ſom flygtede devz 
hen, da de 1628 bleve fordrevne fra St. Chriſtoph af 
' Spanierne. ;: Mangel paa Kilder, ſom udentvivl havde 
hindret de Vilde fra at nedfætte fig derpaa, kom de nye 
Tilflygtede til at forlade den, ſaaſnart de kunne komme 
tilbage til deres førfte Boepcel. Nogle Engellendere, 
| der, vare mere; driftige end; de” Franſte og Caraiberne, 
ſmigrede fi fig med at overvinde denne ſtore Hindring ved 

ſamle Regn⸗Vand i Vand-Kiſter, og boeſatte ſig 
ve dens. Man veed ikke noiagtig, hvad Aar dette 
anent blev begyndt, men det er beviiſt, at i 
Januarii Maaned 1 649 ſaae man der æn 30 Familier.” 
3 Dette Untal par ikke ſynderlig forøget da Lord 
—— hvem unde den — nyelig havde, givet 


[ i 








end Hoiderne i Rærheden, giver den dog til ingen Tid — 
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melig Mængde Indbyggere” Drage derhen Cobak, 


og det fandt Fun Afſcetning i Holland og Hanſeſtederne⸗ 


⏑—— 


—— fit Eie, fod hø — ——— en. li 


Indigo, Ingefær, de eneſte Artikler, "de lagde fig * å 
ſtulde ſandſynlig aldrig have beriget dem, 1, derfom Oberſt 
Codrington ikke havde 1680 bragt Den, der igien var 
bleven Ratienal⸗ Eiendom, en Velſtands ; Kilde i Sut⸗ 
ker Ablingen. Det, der forſt blev" ablet derpaa, var 
fort, bitter og groo. Man forſmaaeded et i Engelland, 


Hvor der ſolgtes langt ringere end! de andre” Koloniers. å 
Haardnakkenhed i Arbeide, og Konſten, Der i Snild⸗ i 
hed overgaar den midftræbende. Natur, ” ſtaffede Dette 
Sukker al den Fuldkommenhed og Bærd, det manglede · At 
Det blev da alles Attrage at såre det. Omſorg 
derfor ſyſſelſatte 3538 Hvide og 27418 Gorte i Yaret 
sygt, Siden denne Tid er Antallet paa de frie Mens 
neſtker faget meget: af; og det paa: Slaverne betydelig 
til. Samlet frembringer deres Arbeide en 18; til 20 
Mitlioner Pund raat Sukker, og en forholdsmæffig | 
Mængde Rum. - Denne Jndtægt tager betydeligen af 
ide — alt for” mange — Aaringer, da Torken plan 
ger Kolonien —— af Denne — er meget ſor⸗ å 
gieldet. BENE SA EUR 
"JF Gt. Seit, der tiger pag Voher sganten: * 
Hen, ere alle Kolleglernen Det er ogſaa i denne Bye, 
at den ſtorſte Deel af Handelen er ſanket. Til Uheld 
er dens Havn lukket af en Sand Revle, hvorpaa der 
kun er 12 god Vand. Derſom det endnu Henan 
made Skipperne tage deres Ladninger i det Nordlige af 
Kolonien paa Parhams Reede, der er langt bedre end 
Den, de ſoge; men Mange mindre beleilig til at —— 
Barerne. gl FEER —7 1833 rr ea Re ift IN KL DÅ 
En vigtig! dZordeel bør opocekke Engelland til, Paa 
alle SMAL — at ——— et ſaa tkoſtbart ——— 
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J een — 
*— ESPE DES Øer, ER det beſidder i diſe — 
Alle have deres Dine fæftede paa Antigoa og Havrec·· 

Anglais, en ypperlig Havn, hvor Soe⸗Magten, — ORSREEKER 

deres Sikkerhed er; betroet, ligger for Anker, og hvor 

| Eſtadrerne finde ſamlede i meget vel anlagte Arſenaler 

"109 Magafi iner, alle de Artikler, der ere nodvendige til 

sat give deres Operatiouer Sikkerhed. Vedtigeholdelſen 

(i af nogle maadelige Fæfinings ; Varker, ſom omgive de 

"vor ſornemmeſte Reeder; en Deel af; Solden til 600 

Mand, ſom -ffulle: forſvare dem; Bekoſtningerne, ſom 

|| Artilleriet fører. med fig: diſſe Udgifter ere Kolonien 

paabyrdede og opfluge de to, Trediedele af en 57900 

E Rigsdaler, ſom den er forbunden til Anrligen at forde J 

af ſine Indbyggere. 

Denne Byrxde er aft * es For at formindfke " ; 
det Trykkende i den, faldt Oens Forfamling paa, at 
alægge en Skat paa alle dem af dens Proprietairer, fom - - 
opholdte ſig i Europa; men Moderlandet tilintetgiorde 
en Anordning, ſom aabenbar kronkede den perſonlige 
Frihed. Kolonien anordnede da, at Aolsbrugerne ſtul⸗ 
de for Fremtiden paa deres Plantager have een hviid 
Mand, eller to hvide Fruentimre mod hver 30 Sorte. 

Denne Lov, ſom bleb antaget af endel andre Øer, 
bliver ikke fynderlig iagttaget, fordi det koſter mindree 
at overtræde den, end at underholde frie Sfabninger, 

hois Forretninger ikke ere uundværlige. Ogſaa ere de. 

til Straf for Dvertrædelfen anordnede Bøder blevne en 

"af de ſtorſte Hielpekilder for dette Scobngennenis oſſen⸗ 
slige Kaſſe. 

Dets — Korps KAD nogle Gange viiſt et», 
markeligt Mod. … De Engelffe Mer have ingen egen 

Myndt. De, ſom man der feer i Omlob, ere alle 
fremmede. ” Moderlandet troede, at det burde beſtem⸗ 

mie deres Værd i Begondelſen af det "18de Sekulo. 

Sene paws blev gugeet ſtridende med Kolonienẽ 
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—— ——— få derlen fe fatte dem *— —— 
Med Grund kunde man fænte, at Parlamentet vilde 
rilintetgiore en Akt, der var ſaa ſtridende med ders | 
Myndighed.” Advokaterne forpligtede. ſig derfor til, 

at derſom dette Tilfælde indtraf, ſtulde de aldrig gaae 

i Retten for nogen af dem, i der havde vægrer ſig ved 








at tåge Kuranten til den fra Dens dorſamling faftfatte - 

i y Briter AN 73 —J —— — VER va AN 
| Ved en anden Beiligfjed gif den paa Antigoa her⸗ 
ſtend⸗ Tænfemaade endnu videre. - Gouverneuren O Oberſt 
Parck kiendte hverken Maal eller Maade i at trodſe ſaa⸗ | 

EN vel Lovene ſom Sædelighed dg Velanſtæudighed. Ko⸗ 
onien ſogte om og fik hans Tilbagekaldelſe bevilget. 
Som han ikke lavede ſig til at tage bort, gik endel af 
…— "de fornemmefte: Indvaanere hen at giore ham de ſterke⸗ 
— Re Foreſtillinger mod dette Slags Ulydighed· Hans ég 
Å Vagt ſtodte dem med Grovhed tilbage. Strax greb 
"man til Vaaben. Tyrannen bliver angreben i fir Huus, 
ng døer af de Stik, hvormed han bliver giennemboret. 
Hans Uadfel bliver Éaftet nøgen paa Gaden, og lemle⸗ X 
flet af den, hvis gteſeng han havde fiender. Mere å 
rort af Naturens hellige Rettigheder end" ſtreng til at 
holde over ſin Myndighed bortvender Moderlandet ſine 
Oine fra en Forgribelſe, ſom dets Aarvaagenhed burde 
have forebygget, men ſom Billighed ikke tillader det at 
"tage Hævn for, Det ev fun Tyranniet, ſom med de 
Undertryktes Blod vil flute det Opror, ſom det felo . 
"Har opvakt. Machiavelismen, ſom lærer Fyrſterne i 
"den Konſt at giøre fig frygtede og forbandte Byder 
dem udrydde de Offere, hvis Skrig fortileiliger dem; ” 
Menneffeligheden foreffviver Kongerne” Retfærdighedvi | 
Lovgioniugett, — Mildhed iBeſtyrelſen, „Lemfaldighed, 
"for ikke at anledige Opſtand, og Skaanſomhed for at til; 
give den. Religionen befaler Underſaatterne at være 
lpdige; men” frem for alt byder Gud Fyrſterne af bære — 
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billige. * Ere de det itfe, vil hundrede fnfende —— 


—— til den ſom dømmer bande Himmel: og Jord. cu alle 

Raadets Jurisdiktion i Antigoa ſtraækker fig. ikke 
il Maboe Herne, ſom alle have deres egne Forfam: 
linger, men Præſi denten i det er det ligeledes i de an; 





de Steder; ſom ligge, under hans Embede, og det 


É er med | — — REB Obel Lg 


— 
åg 
lg 


" hundrede tuſende Stemmer opløfte fig mod. det ene Mens id 


dres undtagen i Barbados's, ſom formedelft fin Belig⸗ 
genhed og fin. Vigtighed har fortient at udmæerkes. 
Denne General; Commandant ſtal hvert, Aar vificere . 


ens —— gaaer det Eiabuſement, me tage 


| ASK —”Engellænderne er anlagt paa Montſerrat. sie 


—— ge, der blev underſogt ———— af. Colomb 


ve efter Skikken forjagede derfra af dem, der anmas⸗ 
ſede fig den. Denne Uretfardighed havde ikke ſtrax 
lykkelige Folger. Fremgangen med det nye Etabliſſe⸗ 
Odprettelſe talte: man: neppe 700 Indbyggere deri. 


mængden af-hvide og forte. Blev det, den funde blive i 





| fatte iftedet for de Produkter af ringe Verd, ſom havde 
ladet Avlsbrugerne forfmægte i Nød. Ved Krigen og 
" Elementerne. bleve adſtillige af de grundigſte For; 


"tilat paadrage fig Gield, ſom endnu ikke er betale. 
"Bed den Tid, Forfatteren ſtrev, tilveiebragte 1000 
frie Menneſters Tilfyn og 8000 Slavers Arbeide en 
5. til 6 Millioner Pund, raat Gutter, ir ſmaa Glet: 








» Det var førft mod: Enden af det 18de Sekulum at dolke⸗ 


2 


—— beſat 1632. af: Engellænderne, er-fun 8 til 9 Mile 3 
i Omkreds. De Vilde, fom levede fredelig derpaa, ble⸗ 


ment blev længe fan feendrægtig, at 56 Aar efter dets 


en. faa indffrænfet Beſiddelſe. Da bleve Sukter⸗Ror 


haabninger kuldkaſtede, og Koloniſterne derved nødte 


ør 
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ter eller i Dale,” ſom giores —— Vend⸗ 

der kommer ned fra Biergene. En af Uleilighederne ved 

— denne Øe, hvor de offentlige Udgifter ikke overftige aar⸗ 

ligen en 10400 Rigsdaler, er, at den ikke har en ene⸗ 

ſte god Reede, hvor det falder let at lade og loſſe. i 

Skibene vilde endog være i Fare vaa dens Kyſter, dere | 

dom de, der have Befalingen paå dem, iffe vare ops i 
markſomme paa, naar de ſee Stoͤrm reiſe ſig, at foge ' 

"rum Søe, eller tye til de nærmefte — Niebes 

er udſat ne famme —— 


































13. Øen Nievee s * Sæder og mudige Bør A 


ig N, å - i —— MR 
— Den almindelig — ening er, at denne. R 
Ry De blev 1628 tagen i Befiddelfe af: Engellenderne. 
Den er egentlig kun et meget hoit Bierg, der har et 
javnet Fald, og er kronet med ſtore Træer. Plan⸗ 
gagerne mylre rundt omkring, og begyndende fra 
Strandbredden gage de næften op til Toppen." Men A 
efterhaanden fom de fierne fig fra Sletten, tager deres 
) Frugtbarhed af, fordi Jordsmonnet bliver mere | 
Denne Ze bliver vandet ved en Mængde Bekke. J 
i 
Uveirs-Tid forvandlede fig til ſtridige Stromme, der J 
bortſtylle Jorden og: odelæegge de — de — AH 
frembragt. | | 
Kolonien Nlebes var et Mynger * Dod, —— 
"ng Gudsfrygt. For diffe eremplariffe Sæder havde den 
fin førfte Gouverneurs faderlige Omhue, at jtaffe, > M 
Denne ene Mand opmuntrede ved fin egen. Opforſel alle 
Beboerne til Arbeidslyſt, fornuftig Okonomie og ans ⸗ 
ſtendige Fornoielſer. Den, der befalede, og de, der 
adlydede bavde alle fun den ſtrangeſte Billighed til Regel 
| for. deres Handlinger. Dette —— Euituge 
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ſkulde være Overflodigheds-Kilder, derſom de — 





ED BEES USER TER Eg * 
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ment tog * Gadin tit, at berfom n man — holde 

| ſig til nogle Beretninger fra den Bid, talte man. det: 7 

Å fnart 10000 Hvide og 20000 Sorte. Var Beregnin⸗ 

gen over en ſaadan Folkemænode pan en Stræfning 

"af 2 Miles: Længde og een Miilé Brede! end megge 

overdreven,” forudſcetter den ikke desmindre en overs 

| ordentlig men ufeilbarlig Virkning af det Velgaqgende, 

der følger med Dyden i kultiverede Selſtaber. 
umidlertid færter Dyden felt hverken det enkelte 

| Menneſke eller høie Nationer i Sikkerhed for Naturens 
Plager eller Lyklens Stød: 1689 bortrykkede en syſee 

lig Dodelighed det Halve af dette lykkelige Foli Em 

Franſt Eſtadre anrettede megen Odelæggelſe deri 1706, 

og berøvede det en 3 til 4000 Slaver. Aaret derefter» i 

"bleg denne Øes Undergang fuldbragt ved den meeſt ra⸗ 

ſende Orkan, man har bevaret i Erindringen. Siden 

denne Rakte af Uheld er den kommen fig lidt igien. 

Man feer der en 600 frie Menneſter og en 5000 Sla⸗ 
ver, hois Skatter ikke overſtige en 9500 Rigsdeler 

| og fom ſende Engelland en 3 til 4 Millioner Pund raat 
Sukker, ſom Skipperne modtage ſamlet under Murene / 

af den yndige Bye Charles Town. Maaſtee ville: de, 

ſom Amerikanernes Udryddelfe og Afrikanernes Treldom 

gaae meeſt til Hierte, blive” lidet troſtede derfom Eu⸗ 

topæerne bare allevegne faa menneffelige, ſom Engels | 

ænderne ' have været paa Nieves; og alle den nhe 

Verdens Her ſaa vel dyrkede i Forhold; men Naturen» 

og sande fee du Tan af dette Sus hane eet 














"rå. Sior⸗ —— beholder St. CEhriſtoph, 
der fra forſt af var delt imellem Engelleender⸗ 
ne og de Franſke. —— BØR, 
Gt. Chriſtoph haͤrde været — for ale de 
engelſte og franſte Kolonier i den nye Verden, Diſſe 
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wa. 5* delede —— — 53 —— 
beſtandig Neutralitets Traktat, og” lovede hinanden 
gienfi dig Hielp mod, deres fælles Fiende, nemlig Spas 
miolen, ſom i et hundrede Aar havde anmaſſet ſig eller J 
Are forſtyrret de tvende Halvverdener. Til Uheld havde man 
ved en fun lidet overlagt: Konvention fadet Jagten, Fi⸗ i 
ſkeriet, Skovene, Reederne, Saltkilderne været fælles. | 
— Bed denne Anordning ſtodte Menneffer alt for. meget i 

ſammen, ſom ikke kunde elſte hinanden, og Misun⸗ 
delſen bragte ſnart Splid mellem Folk, ſom ved et. | 

Diebliks Tarv vare blevne enige. Denne ulykkelige 

Lidenſkab fødte daglig Tretter, Skermydſler, Haerjin⸗ 

ger af fig, dog uden Plan til at giore Erobring. Det 

voar kun private Fiendtligheder, hvori Regieringen iffe 
tog nogen Deel. Da vigtigere Anliggender havde an⸗ 
tændt Krigen mellem Moderlandene 1666, blev; St. 

Chriſtoph iet halvhundrede Aar en Skueplads for Blods 

Udgydelſe. Den, der fane under, blev nød til at 
romme Kolonien, men tøvede iffe med at komme mands MA 
ſterk tilbage, ſaavel for at hævne hvad Nederlag, han ; 
havde lide, ſom for at fane igien hvad han havde miſtet. 
Denne Afverling i Held og Uheld, der i faa lang Tid å 
blev uafgiorende, endtes 1702 med de Franſkes Uddri⸗ — 
velſe, ſom utrechter ⸗Freden betog alt Daab om. at 
fomme tilbage. 

Denne Opoffrelſe koſtede et Folk jon, idet, om 
aldrig med Alvorlighed havde lagt fig efter at frembringe 
Produkter paa denne fin Eiendom. Deng Folkemengde 
belob ſig kun til 667 Hvide. af: hver Alder og Kien; 

| 29 frie" Sorte og 659 Slaver. 157 Heſte og 265 
' Stykker Horngvæg udgiorde alle dens Kreature. Den. | 
dyrkede fun lidt Bomuld og — og — kun eßt 
eneſte Sutter⸗Vert. | Ben: SA 
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[SR St Ebeſopb er beset ur under LE 
| —— FG 7 — ——— 
bu Brittiſte Hertedom. He trade * me RE 
…— Endſtlont Engelland — forftader, gg — 
fig fine Rettigheder bedre til Nytte paa denne Øe, ſag 
havde det dog ikke ſtrax nogen Fordel af den Afſtagelſe 
| hvorved det fif den ganſtke og aldeles. Dens Erobring 
| Blev længe er Bytte for gierrige Gouvreneurer, der ſolg⸗ 
| fe Jorderne til deres egen Fordel, eller uddelte denn 
il deres Stovſlikkere, uden at kunne hiemle dem Rets 
tigheden til det Solgte eller Overdragne længere end dere 
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mentet i Engelland Ende paa denne Uorden. Det bes 
falede at alle Jorderne ſtulde ſottes til: Auktion, og at 
Priſen for dem ſkulde bringes i Stats-Kaſſen. Siden 
denne kloge Indretniag bierne de mye — —— dyrler 
de fom de gamle, 70 2 —— 





ur Øen, ſom er" Dlmindelighed — men — ulige i 


| — kan have en Overflade af 36 Qvadrat; Mile, 
| Dyøhobedej golde, ſtiont med Gronſpaer bedætfede 
Bierge, ſom indtage en Trediedeel af Jordsmonnet, 
ſkiere den neſten hele Længden igiennem. Fra Fo— 
den af diſſe Bierge udvælde en ſtor Mængde Kilder, 
ſom til Uheld udtsrres for ſtorſte Delen i den torre Aars⸗ 
| tid] Omſtroedde paa Sletten feer man yndige, nette, 
bekvemmelige Gaarde, der er prydede med Aleer, 
der har holdt fig længere i Engelland end i andre det 
kultiverede Europas Lande; ev bleven en Art Lidenſtah 
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| Adminiſtrations Tid varede. Endelig giorde Parlas . 


" paa St. Chriſtoph. Aldrig følte man noget til Nedven⸗ 


digheden i at ſamle fig i ſmaa Selffaber for at ſtuffe 
Kiedſomheden; og derſom de Franſte ikke havde efterladt 
ſig en Flekke, hvor deres Sader vedligeholde ſig, vilde 
man deri ikke kiende noget til denne Selſtabs⸗ Loſt, der 
| foder: "flere — end — af ſig, * ſoger 








| Springvand og Kratſkove. "Smagen for Landliver, på 
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mes Bordets Glæder og ender. med Spille ; Klammerier. 
Iſtedet før denne Enigheds Maffe, der fun er en Gæb 
VER tagerne ſom de ved en 24 til⸗ 25000 Slavers Hænder 


neſte i den nye Verden. Dette Produkt ſatter Kolo 
nien i Stand til, i Magelighed at udrede de offentlige 










ehae i Kieleriere og PEN tit: ——— ———— 






4 
til Tvedragt, leve de, der foreſtille Eierne, ki ſom neſten 
alle opholde ſig i Europa, en 1800 i Tallet, paa Plan⸗ 







alsriſte en 18 Millioner Pund raat Sufker af det ſtion⸗ 









meiſter — obitſſae en 14590: Rigsdaler e aar⸗ 
Fang — NEE SALE SAR 16 — TERE SS SA 
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76; sner Silbeagetbn på om have fundet. 
Sted Paw St, Shriftøpb. KIDD sirene 3 
— var paa St. Eheinorh der — tildrog 
sy et Optrin, ſom fortiener at fortelles. 
En Neger hadde i ſin Barndom: været ſin unge d 
" Herres! Lege⸗Kammerat. Denne, Fortrolighed; der SÅ 
Almindelighed er: ſaa farlig; havde: udvidet :Slavens 
Begreber, uden at forderve hans Karakter. Qvazyh 4 
fortiente ſnart at blive valgt til at beſtyre Arbeidet ved 
Plantagen, og han vifte i denne Poſt en ſielden Kyndig— å 
hed og en utrættelig” Nidkierhed. Hans Opforſel og 
hans Duelighed forøgede endnu mere den Yndeſt, hvori 
han ſtod. Den ſyntes at være: urokkelig, da denne 
Arbeids⸗ Forſtander, der hindtil havde værer. ſaa elſtet, 
ſaa udmorket, blev mistœenkt forsat have tilſide ſat den 
indforte Orden, og affrutlig truet med en vdnvende 
Straf,” LOAN RES DUE 
En Slave, der kar ev; minn fer Afſtraffelſer, 
ſom alt for let og alt for ofte blive hans Lige vpaefertc Å 
er obermaade om over denne Udmarkelſe. Quazy, ſom 
frygtede Skammen mere end Graven, og ſom ikke ſmig⸗ 
rede fi ſig med, ved fin ne Bønner at, faa den Dom, tilbage" 
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Herre! Jeg er bleven: vopdraget med3 ——— 


MWeru⸗riße have værer mine Forneielſer. Aldrig on⸗ 
ſkede mit Hierte anden Fordel end —— Jeg er 
| mUftoldigti denne lille Forſeelſe, man beſtylder mig for, 


„og derſom jeg endog havde været: fyldigt. den, burde 


De dog have tilgivet mig den. Alt hvad der har Fo⸗ 
lelſer i mig forbittres ved at tænke paa den Skam, De 
| „vilde have giort mig, og her ſkal De ſee paa hvad 
Maade jeg agter af undgaae den, Som ham ſagde 
dette ſtiar han Struben over paa ſig, og faldt dod ned, 
aden at forbande den Thran, ſom han overſtœnkte med 


ning; såå É x Non aid hy GG SØ FEE 33 FO 3 ASSEST ; 
Paa den ſamme Oe havde” Kieliohed og Venſtab 


| NER DDE fig ved en ſergelig Tildragelfe,: ſom hverken 
VFabelen etter Sintorien — mor — * noget Ereme 
paa." — | i 

Tvende unge, veiſtabre lærte ve lielte ——— | 
| * vare fodte med en ſielden Sicel, elſkede hinanden 


fra Barndommen af. Satte stil; eet Arbeide vare de 
blevne Venner ved deres Slid, der mere; end Fornoiel⸗ 


ſer binder folſomme Hierter til hinanden. Derſom de 


ikke vare iykkelige, troſtede de. i det: mindſte hverandre 
a deres Ulykker. Kierlighed, ſom bringer dem alle ,é 
Forglemwmelſe, indfandt fig. for at ſette Krandſen der; 
paa. En: Negerinde, Siave ligeſom de, hvis: "Dine 
waoſter aindeede mere Mvinys og mere brændende sion: 


dy SEER ? ; É 
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| ålveiz der vårt fælder * fat? y EN wed Sitet: 
Indtradelſe ud, for attanraabe en formaaende Meg⸗ 
| ling. Hans Herre merkede det til Uheld og vilde holde 
Ham: tilbage. Man tog far ihinanden. Begge behen⸗ 
dige og "tærte kiempe diſſe tvende Stridsmand i: nogle 
| VDieblitke med forſtiellig Lykke. Endelig nedkaſter Sla⸗ 
"øen fin ubøielige Fiende, * ham det umueligt at 
| omme ud af denne flette Forfatning, og" fættehbe ans 
Datter for Bryſtet tiltaler han ham ſaaledes. 


— 


— 
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hem eft rabrifort Hud ehd: under en Alabaſters hane 
og; oppuſtede en Lidenſtab, der; rafede lige ſteekt hos 
diſſe tvende Venner. 
føle en heftig Elſtob ſktulde deres Elſtede have taget den 
ene ſaa vel ſom den anden til ſin Mand; men ingen af 
Dem vilde tage hende fra eller kunde afftade hende til 
fin Ben. 
de deres: Sickl, 
eller deres. Elſtov. 


Mere ſtabt til at: oppekke end 
i 


Tiden forøgede kun de Pinſler, ſom fortæres 
uden at: ſocekke enten deres Venſtab, 
Ofte vande deres Taarer bittre og 


Brændende ide Omfavnelſer, de ydede. hinanden ved 






å 






| 







— 





Synet af den. alt for: fiere Gienſtand, der bragte: dem 


i Fortvivlelſe. 


Undertiden foore' de hinanden et de ikke 


mere vilde elſte hende, men hellere forſage Lidet end deres 


Venſtab. 
ſonderſlidende Strid. 
Venners Kierlighed til den ſtionne Negerinde 
En Dag fulgte de hende ind i Tykket af en Stop, 


Hele Gaarden var rørt ved Synet af denne 
—Man iralede: kun om de tvende 


Der favne de hende om hinanden; trykke hende til deres 
Bryſt, gior hende de helligſte Eeder, giver hende alle 


de kieelne Navne, ſom Elſkoven opfandt, og pludſelig, 
uden at tale til eller fee paa hinanden, ſtode de: hende 
Dun. opgiver 


Manden, og deres Taarer, deres Vaande⸗Skrig blande | 


paa en Gang hver ſin Dolk i Barmen. 


ſig med hendes ſidſte Sukke. 
Gienlyd af deres vilde Skrig. 
Langtfra feer han dem overvelde Offeret for deres bes 
ſynderlige Kierlighed med: deres Koſſe. Han: falder 
ad. flere; ” Man kommer >og) finder. diſſe tvende Venner, 


De brole, Skoven givet 
En Slave leber til 


Re — — 
—— 3 


J 
Af 
N 


ſom favnede hinanden paa denne ulykkelige elſtedes 


Legeme og overſtenkede med deres Blod felvopgivedanden 
Stromme af Blod, ſom vældede ud af deres Saar. 
Diſſe Elſtere, diſſe Venner vare Slaver. J den⸗ 


ne fornedrende Forfatning er det, der udklakkes Hand⸗ 


linger, ſom fortiene hele Verdens Beundring: Ulykke⸗ 


lig den, ſom Voldſomheden i 5 vilde Kierlighed v 


| 
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vifte: —— fil at st beat Strak og — Et —— 
dant Menneſte måa have lever uden Medlidenhed, har 
dvil dee uden Troſt. Han maa aldrig * me SÅR 
ydes bil hen bøge — SR ERR re deg 


—⸗ 
FN DE BLY SYES * 


Med: — sg 


bi "ag, hr Gyntertigfeder paa Barboude. sed» 


1 








— Borbonde fon afte: tilhører Gamiilien Codring: — 
ton, og ſom er en 6 til 7 Mile i Omkreds, Bar farlige —— 
| Roſier "Af alle Amerikas Øer er den maaſtee den jev⸗ 
nieſte. Træerne, hvormed den er begroet, ere ſmage 
dg lave, fordi der findes aldrig meer end! 6 til 7 —— 
mer Jord paa et Lag Kalk⸗Steen, hvoraf Oen beſtaar. 
Naturen har der anviſt en ftor Mængde: Skildpadder 
"deres Ophold: en Grille har ſendt Kron⸗Dyr og en⸗ 
deel Sorter Vildt derhen, og et Lykketref har, folde 
Skovene med Indiſke Agerhons og andre gier: Krea 
turer, der ere Aupne fra nogle ſtrandede Fartsier. 
: BØ Denne Jordbund tillægges Oxne, Heſte, Muul⸗ 
eſler til Arbeidsdyr paa Naboe-Etabliſſementerne. 
Man veed der ikke af at dyrke andet en Guinea-Gres 
riis er nødvendig til at foere diſſe talrige" Kreature 
aa de Aarskider, da Grasgangene minke. Folke—⸗ 
mængden indſtrenker ſig til 350 Slaver, og de faa 
frie Menneſter, ſom ere ſatte til åt anfsre dem. Den⸗ 
ne private Eiendom betaler ingen Skat til Nationen, 
endſtiondt dens ſtaar under Kollegierne paa Antigoa. 
Luften er der meget reen og meget ſund. Forhen reife 
den Syge fra de andre. Engelffe Øer derhen. at nyde 
Den, for at hindre deres Sygdomme fra at gribe videre 
om fig, eller for at komme til Kræfter igien. Denne Skik 
| er.gåaet ind, fiden: nogle af dem ene ristati; fi ig at jage al 
til Skade. 
— Hvad! al man då. for at føde ——— lade 


—9 omfomme Hoi taaler man, at u denne *— 
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EAR Sti; der bring neſten hele Emei bb | 
Ouſter over vore Egnes Fyrſter og Herremond, "bliver É 
indkort pag hiin Side Haver? Jeg har forefpurgt mig 
derom, og man har ſparet mig, at Øen tilhørte —* 
ringtouerne, og af de havde Net til at raade for — 
Eiendom efter Deres Gotbefindende. Jeg ſporger da nu, — 
om den — viſt nok hellige — Eiendoms-Ret ikke har 
Greendſer? Om denne Ret ikke bliver i tuſende Tilfelde 
— for det almindelige Beſte? Om den, der er 
Gier af em Kilde, kan nægte den Band, der ellers vilde 
omkomme af Terſt? Om en Codrington ſtulde ſpiſe en 
af diſſe koſtelige Indiſte Agerhons, ſom havde koſtet É 
Jans Landsmænd, hans Medmenneſke Livet? Om den, 
der blev overbeviiſt, at have ladet en Syg dee for fin A 
Dor, vilde: være tilſtrækkelig ſtraffet ved almindelig | 
Forbandelſe, g om han ikke fortiente at drages for 
"Retten ſom en Morder 2: Barboudes Eier! De er alle 
deres Morder, ſom De bevøver en fund Luft, der kunde 
É Nee frelſt dem, og derſom Deciffe fortvisler derover 
i Deres Dods Stund, da er det fordi De i Hiertet trod⸗ 
er den evigeNetfærdighed. Skynd Dem med et falde Å 
igen uforſtammede Forvalter tilbage, ſom bekymret for 
| it Mulatte⸗ Serail, der — fom man; figer — udgior VM 
hans Forndielſer, udfører med: —— Surteneb re: | 
dette — Serbad SEE Åre NR SMV i 


a —— 


* 


Dag, Kolotien Angoille er i en meget — gors 
fatning, og dens Skiebne far: iffe — au⸗ 
DAN derledes. — 2 ——— 
J sagde er en y til 8 Mile lang til en meget Stige j 
Brede, men ſom aldrig overgaar 2 Mile. Man feer 
Der hverfen Bierge eller Skove eller dledern. Duge 
— er fun Kride. Te 


É £ J BES — J — 
i Er es « é skt mør) sd "HT AFLAGT OUR 
—* * i sø K 2 * 





























"tiden fun 50 til 60 Sentner. 


bø — * * * t 
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dool⸗ onani. — nedfatte: fig henimod 
art 1650 paa. denne pibede og ſtiore Klippe. Efter 


— 


et. haardnakkent Arbeide afvriſtede de endelig dette Slags 
Steen lidt Bomuld, lidt Hirſe og nogle Kartofler. 


SÅ fer Strøg Grøde Ford, ſom man med Tiden opda⸗ 
gede, plantede man Sukker⸗Ror, ſom i den bedſte Hoſt 
give fun 500 Sentner Sutter , og frembringe under; 


"af Kolonien, er ſmuglet derind fra St. Croix, hvor 














| Ungviles Yadbøggere have anlagt endeel Plantager. 


IJ torre Aariuger, ſom indfinde fi ig als for. ofte, 


| "finder. Den intet Hielpemiddel uden i en Indſoe, hvis. 


Galt man leverer til Nye⸗Engellanderne, og i Galget ; 
af Zaar og Giedder, fam lykkes bedre under dette tørre 
Lima i diffe golde Sletter end idet evrige Amerika. 
Angville tæller kun 200 frie Menueſker og 500 
Slaver. Dog har den ſin Forſamling, ja endog em 
Præſident, ſom altid bliver valgt af Indbyggerne og 
fiadfæfgtet af Gouveneuren paa Antigoa. En — til at 
foreſtaae dette uſle Etabliſſement didſendt — Fremmed 
vilde ufeilbarlig blive forſtudt af Menneſter, ſom have. 
beholdt noget af deres dorlædres uafhængige Karakter 


| og noget vilde Seder. 


Paa Øens Kyſter gives fun tvende" Reder, og 


endda er det fun meget ſmaae Farteier ſom fonne ankre 
paa dem. 
et halvhundrede Ja, ikke have giort mindſte Tieneſte. 


Begge blive beſtyttede af 4 Kanoner, fon & 


- 


— 19. Tortola er den et af Jomfrue⸗ Øerne, 
ſom Engellænderne have dyrket. Bebreis 
delſe til Beſtyrelſen. 

Jomfrue⸗Herne ere en Klynge af en 60 — for 
det mefte — biergagtige, tørre og golde — Smaaeser, 


hyvor Sponitthe fra Porto⸗ Ricco. længe vare de eneſte, 


(43) — 


Deel. 


UT / 


Hvad mere der udføres 
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der Hd Stupeddet, sie vare sved — Mængde. É 


Hollænderne] havde nyeligen begyndt der sat anlægge et 


lille Etabliſſement paa Tortola — en af de bedſte, og den 
der har den ſikkerſte Havn — da de 1666 bleve fordrev: i 
"Det varede iffe længe | 
0. førend diffe udbredede fig paa Naboe⸗ Holmene og Klips 


ne derfra af Engellenderne. 


perne Der levede de neſten i et Hundrede Aar ſom 
Vilde, ene og allene ſyſſelſatte med at dyrke Bomuld. 
Det var ført efter Freden" 1748. de. henvente deres 
Virkſomhed til Sukkeret, 


aarlig til deres Moderland. 


Førend denne Tid havde der — veret ordent i; 


lig Regiering eller offentlig Gudstieneſte paa Tortold. 


Begge ere blevne indførte der ganſte nyelig, og hvad ÉN 
der maaffee endnu var vanfkeligere, faa har man faaet . 


Dens Indbyggere til af ſamtykke i at betale Fiſkus 4å 
Proſent ved Udforſelen af deres Produkter. 
Fremtiden ffuende Beſtyrelſe burde have ſogt om en 
Bil til Hiemmel for Eiendommene. Alle eller for 


ſtorſte Delen ere de blevne overdragne paa en temmelig J 
| nordentlig Maade, og derſom de blive juridiſt antaſtede 
er der fun faa af Kolonifterne, ME fn kunne blive j 


lovformelig ødelagde. 


Her feer man da Beftprelfen van Tottola egne | 
hidſig paa at træffe Penge fra Koloniſterne, og meget 


* | J 
— ZR 


hvoraf de ſiden efter have ) 
temmelig regelmasſig fendt en 4 titʒ Millioner Pund 


En nu i 




















lider bekymret for at forſikre dem deres Vel, endffiønt 


det fun havde foftet den en Smule Velvillie uden nogen 
Kan man vel paa en mere uforſtammet 


Opofrelſe. 


Maade ſige til Folk. „J ere Intet, Betaler, be⸗ 


„taler kun, og haar F iffe længere kunne betale, kun⸗ 


ne J længe nof være ulykkelige, omkomme, krepere, 
„det bryder os intet. Den Andeel vi tage i eders Skieb⸗ 
„ne, beroer paa de Penge, Jbetale os. Man fører. 


Bel ingenſteds et faa umenneſteligt Sprog; men —— 
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en Dag. 
| Sted paa Jamaita. i 





| 
| 
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det ſtionneſte Syn i Naturen, 
"falder fra tørre Topper, og udgyder Frugibarbed, over 


"Jamaifa den meeſt mordiſte. 


KO 


rare har man —— Tente⸗ den, — 
Handle⸗ Maade. Næften allevegne behandler man. de 

Undergivne ſom Miner, hvilke man lader være af dri⸗ 
ve, naar de ikke længere give noget af ſig. Neſten 

— J5 forglemmer man, af man med en Smule mn) rl 
færdighed og Beſkyttelſe kunde giøre dem utsmmelige. 
Noeſten aflevegne anſee Beftyrelferne fig for evig, og de 
der foreſtaae dem, opfore ſig, ſom ſtulde de kun vare 
Denne Farlighed paa Tortola finder ittke 


X 


Rk. 
* 


¶Beftnweiſt over ————— ad. 


* 


Sne Øe, ſom er ——— for de andre” ens 


| gelſke Her, og ſom Geographien har regnet blande de 


ſtore Antiller, fan være 43 til sd; Mile lang, og 16, 
til 17 hvor den er brede. Den er oderſtaaret med. 
endeel Rekker bøje og uregelmesſige Fielde, hvor gyſe:? 

lige Klipper ere nordentlig ophobede paa hinanden. 


Deres Ufrugtbarhed hindrer ikke, at de jo ere gandſte 


bevoxede med en gyſelig Mængde Træer af forffiellige 
Slags, hois Rødder trænge fig igiennem Klippernes 
Revuer og føge den Bæd fe, ſom byvpigeSrorm ; Vinde 
og Taager efterlade fig. Dette beſtandige Grønne, 


der næres og forſtisnnes bed en M ængde ſtore Vandfald, 


gisr hele Aaret til Vaar og vifer der fortryllede Die År 
Men derre Band, ſom 


' Sletterne, har en ubehagelig og uſund Smag af Kobber. 
Klimaet er endnu farligere. Af alle Amerikas Der er 
Man døer der meget" 
"hurtig, og efter tvende Seklers Oprydning findes der 
meget frugtbare Diſtrikter, endogſaa tær bed Hoved⸗ 
ſtaͤden, hvor et frit Menneſte ikke vilde tilbringe Natten 
uden den IEEE Neodoendighed— 


|| 






































É 


oprettede iffe noget Etabliſſement derpaa. Otte Aar | 
derefter blev han fafter derhen af en Storm. Da Cas | 


fik af bem al den Hielp, ſom naturlig SMedlibenhed 
Fan yde. Men denne Nation, der dyrkede blot faa, 


Spanierne, ſom ved deres Voldſomheder allerede havde 
ſtemt den dertil, vifte nu ikke mere nogen Skaanſel i 


Naturens Phenomener, hvori Manden af Genie uns. i 


Jan til dem med en begeiſtret Mine: For at ſtraffe 


Skin. — vil fun blive "Gorfpillet til Å 



















me — 


"AT, ning opdage Jemaika og medfætie J— 
derpaa nogen Tid Derefter, | 


8 


NE fore Oe — men ban. 


bet af hans Skibe fatte ham ud af Stand til at komme 
derfra, anraabte han de Vildes Menneſkelighed, og 


meget, ſom den felv behøvede, blev kied af at føde Frems Å 
mede, der udſatte den for at omfomme af Hunger. ” å 
Den drog fig derfor uformcerkt bort fra deres Nabobelag. 

J 






deres Adferd mod Indianerne. De gik endog ſaavidt, 


at de grebe til Vaaben mod deres Anfører, fordi han 
ikke vilde bifalde deres Gruſomhed. Toungen til at 


give efter for deres Trufler benyttede Colomb, "for: at å 
Tomme ud af en fortvivlet Forfatning, fig af et af de 


dertiden finder Udveie, ſom Nodvendigheden tilgiver. 
Hans aſtronomiſte Kundſkaber underrettede ham 
om, at der ſnart vilde blive en Maane⸗Formorkelſe. 
Haͤn lod alle Naboe-Cacikerne vide, at de ſtulle for⸗ 
ſamle fig, for af ham at hore Ting, der vare vigtige i 
til deres Frelſe. Efter at han — flaaende midt iblane 
Dem — havde bebreidet dem den Haardhed, hvormed. 
De fode ham og hans Kammerater omfomme, fagde 


eder derfor, vilden Gud, fom jeg tilbeder, 
flaaeeder medde grueligſte Plager. J dem 
ne Uften ffal FJ fee Maanen blive rod, 
derefter formørtes og unddrage eder fir 
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| 


eders SES — daiftarig blibe pr 
ved af negte mig Levnets midler. 
] Neppe har Admiralen udtalt, førend haus Forud: | 
kg figelfe gaaer i Opfyldelſe. Der bliver en yderlig Miss. - 
LE troſtighed blandt de Vilde. De anſee ſig ſorlorne, 
bede om Naade, og love Alt. Man forkynder dem da, 
at rort af deres Fortrydelſe havde Himlen formildet 
ſin Vrede, og af Naturen vilde tage fit fædvanlige Lab. 
"7 Fra dette Hieblik ankom Levnetsmidler fra alle Kanter, | 
og Eolsms feed ingen Mangel derpaa til han drog borg SE 
Det var Dom Diego, en Gøn af denne overor: ⸗ 
dentlige Mand, der boeſatte Spanierne paa Jamaika. 
Aar 1509 (od. han en 70 Røvere gaae derhen fra — — 
Domingo under Anforſel af Jean VEfavimel. — Det 
varede ikke længe førend andre fulgte efter. Alle ſyn⸗ 
"ge de fun at drage hen til denne fredelige De for der 
at bade fig i Menneſteblod. Diſſe Barbarers Gværd 
ſtandſede ikke, førend der ikke mere var en eneſte Ind: 
feod tilbage, der kunde bevare Erindringen af et talrigt, 
et blidt, jævnt og godgiørende Folk. Til Lykke for Jor⸗ 
den flulde diſſe Udryddere ikke træde i denne Nations 
Sted. Vilde de endog have formeret fig paa en Øe, 7 
der iffe gav Guld, faa blev dog: deres. Grufombhed | E 
frugteslos for deres Gierrighed, og Jorden, fom de 
Havde beſudlet med fan meget Blodbad, ſyntes at und— 
drage fig fra deres umenneſtelige Unftrængelfer for at 
boeſcette fig paa den. Alle de Etabliſſementer, der ope 
rettedes paa de Indfeddes Grave, faldt. efterhaanden 
ſom Arbeide og Fortviblelſe udtømte Reden af de Vide, 
der vare undkomne fra de førfte Erobreres Raſenhed. 
"Gt. $ Jago de Vega var det eneſte der holdt ſig. Ned: 
ſonkte i Orkesloshed, der følger Tyraniet efter Ødelægs — / 
gelſen, lode denne Byes Indvoganere fig nsie med ar les 
ve af nogle Plantager, hvoraf de ſolgte, hvad de havs | 
de tilovers til de Skibe, der kom til bereg Syfrere 



































— Hele Solonien ——— var faner paa "Sen ile 
AR Plet Ford, der ſtaffede Underholdning til denne Udryds 
Der: Slægt, og indftræntede fig til 1500 Slaver, der 
- bleve fommanderede af ligeſaa mange Tyranner da 
Engellenderne endelig kom for at angribe denne Bye, 
ſig J og —— ſig deri 16554 SE fe" LG 
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22, Jemaika — Na Eugellanderve 
Begivenhederne, ſom have tildraget fi ig paa 
Es el ARN ſiden de bleve Herrer af den. 






Med dem drog Toedragten ind paa Oen. Der 

fif ms de den ſorgeligſte Sad med fig. J Førfinins É. 

ugen havde den nye Kolonie til: Indbyggere fun 3009 

af den fanatiffe Milife, der havde fæmpet og Feftet Å 

under det republikanſte Parties Faner. Snart bleve 

de forøgede med en Mængde Roialiſter, ſom ventede | 

i Umerifa at finde Trøft for deres Nederlag, eller Fre: g 

dens Rolighed. Den Toiſtens Aand, der faa længe 

— fan grueligen havde ſonderſlidt —— Partier i Euro⸗ 

, fulgte med dem paa hiin Side Haver. Dette var Å 

dy) til at fornye i den nye Verden de blodige Skrak⸗ VE 
Secener, der faa ofte vare blevne opførte i den gamle. — 

£ Men Pen og Venables, der havde erobret Jamaika, 
hadbde overdraget. Befannss Poen til "den klogeſte 
Mand, der tillige var den aldſte Offifeer Det var. ØR 
Dodlei, ſom havne maattet give efter for en feirende i 
Medborgers Magt, men uden at tabe noget af fin ” 
Hengivenhed til Stuarterne. Tvende Gange havde 
Cromwel, fom havde opdaget hang lönlige Sindelag, 
om far Folk år fir Partie hans Sted, og tvende Gange ;+ 
fatter Døden Dodlei igien i Spidfen for Forretningerne. . 
. De Sammenrottelſer, man opſpandt imod ham, Å 
blevbe opdagede og adſpredde. Aldrig lod han det minde 
fle Brud paa Diſciplinen vaae uſtraffet ven Stig MÅ 
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hans Hierte afſkyede, og det han elſtede. Vindſkibe⸗ 
ligheden blev vakt, den blev opmuntret ved hans Om⸗ 


y tighed var en Støtte for hans Myndighed. Aldrig fit 
… man ham til åt tage mod Lon, da ban var. fornoiet med 
J at Jeve af hvad hans Plantager indbragte ham. Sævn 
"ng omgængelig i det private Liv var han paa fin Poſt 











" uforfærdet og krigerſt, en kiek og firæng” Komman 


dant, en klog Politiker. Hans Beſtyrelſes Maade var 


— i hans wer lige — bet bare" 


hue, hans Raad og hans Exempel. Hans Uegennyt⸗ 


”gandffe ſoldaterſt, og det fordi han havde en nylig ig 


anlagt, af blot Krigsfolk beſtaaende, Kolonie at holde 
i Tomme eller fætte Skik paa, og et Angreb af Spas 
nierne, der funde forſoge paa at tage tilbage, hvad 
de havde miſtet, at forebpgge eller tilbagedrive. 


Men da Carl! den 2den var bleven faldet til Tro: 
nen af den Nation, ; der. havde ladet Hovedet flage af 
hans Fader, indførteg der paa Jamaika en borgerlig 
Regieringsform, der bar indrettet, ligeſom paa de an; 
dre Øer, efter Moderlandets. Det var førft 1682 

den Lov ;Gamling blev til, dev nu giver Kolonien Styr; - 
|» fe. Trende af diffe viſe Unordninger fortiene patter 
Lerſeres Opmarkſomhed. — 


Den ene, der ſorger for Federnelandets —— 
opvakker Borgerne pad det kraftigſte dertil ved den ſelv⸗ 
ſamme Egennytte, ſom kunde afdrage dem derfra, 
Den befaler, at al den Skade, der gisres af Fienden, 
ſtkal ſtrax betales af Stats: Kaffen, og fordeles paa alle 
Underſaatterne, derſom Fiſtus ikke ſtræekker til. 


En anden Lov tager fig af Midlerne til at forøge 

Folkemengden. Den byder, at enhver Skipper, der 
| bringer Kolonien et Menneffe, ſom ikke er i Stand til 
| vat betale fin Overfart, ſtal i Almindelighed have en 








Frenee paa en 5 Rigsdaler, De ſarſtildte ANES: iz 
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a eve en 138 Elster for enhver, der bliber 
bliver bragt fra Irland; 155 Rigẽ daler for hver der ” 


daaler for enhver der bliver bragt fra de andre Øer. >" 


betale Renter eller” Kapital, af. hvad ban har. felt af 94 


paa den af 12 Godéeiere, der ere hans lige. Tilgoder | 4— 


almindeligt Gode, idet den formindſter den Straæng⸗ 


Ablsbrageren. Reſultatet af denne Indretning bliver 






680 SE ag) i — 





Engelland og Skotland; en 28 Rigsdaler for hver der | 







bliver bragt fra der amerikanſke Faſtland; og 93 Rigs⸗ Å 







J 
Henſi igten med den tredie Lob er at ophielpe ger, | i: 
dyrfningen. Naar en Godseier ikke har Cvne til at | 






bliver hans Plantage folge for den Priis, der. fætteg 







haveren er forbunden til af tage denne Kapital i Beer 
taling for den hele Sum, om den end itke ſtulde ſtrekke 
til hvad han havde tilgode; men derſom Gaarden ſtulde 
overſtige Gielden, er han forpligtet til at betale det 
Overſtkydende tilbage, Denne Lovgivning, der leder 
til Partiffhed, godtgigr det Uretfærdige i den ved. et 














hed, hvormed Rentenereren og Kiøbmanden forfølger 


til Fordeel for Jorderne og Menneſkene i Almindelighed AR 
Tilgodehaveren lider flefden derunder, fordi han paſſer VA 
pan; og Skyldneren opfordres til mere Gtræbfombed 
og Redelighed, for at finde Laan. Det er da Tilliden, 
der tilveiebringer Kredit, og denne Tillid erhverver y 
ikke og vedligeholdes ikke uden ved Retſtaffenhed. å 


Ziden har medført andre Anordninger. Ban 
lagde Mærke til, at Jøderne, der i flor Mængde. vare i 
boeſatte paa Vamaifa, dreve Spøg med at ſtuffe Nets 
ten. En Dommer faldt paa at denne Uorden kunde 
komme af, at det var en engelſt Bibel, der ved Eeds 
Nflæggelfe blev dem forelagt. Det blev faſtſat, at det 
ſkulde være paa den hebraiſte Text, de for — | 
fulde færge, og fiden man brugte denne Forſi Stigd ren y 
bleve de falſte Eeder langt fi ſieldnere. BARER 
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; Veto. 1761 blev ba —D at — der ite 
var hvid, kunde ikke arve mere end henved en 3000 É 
Rigsdaler. Denne Forordning mishagede de fleſte 
Medlemmer af Forſamlingen, ſom fandt det ubilligt, ÅÅ i 
| at man vilde betage ømme Fædre den Fornøielfe, af at 
"efterlade en ved langvarig Slid erhvervet Formue na Re 
"en elffet Afkom, fordi den ikke havde Farve med dem. 
Man kom i Uenighed 2 Parlamentet i Engelland inda g 
drog Toiſten for fig. En afde beromteſte Talere i Un⸗ 
derhuſet erflærede fig ſterkt mod Negerne. Hang Me ——— 
ning var, at de vare lumpne Skabninger af em fra vor 
J forſtieuige Art. Monteſqvieus Vidnesbyrd var hans 
ſtœrkeſte Grund, og med Driftighed oplæfte han deg. 
ironiſte Kapitet af Esprit des Loix om Treldommen. 
Ingen af Tilhsrerne ymtede omen faa ffarpfindig Skri⸗ 
Bents virkelige Henfigt, og hang Navn fængflede deg. 
hele brittiſte Senat. 
Det hele brittiſke Senat! en heel Korporation, 
der var forſamtet for at drifte Nationens Anliggender 
og afgive en agtvardig Kiendelſe i en Stridighed, der 
formedelſt det Uretfærdige og Uforftandige i den fun fore 
fiente af udhhies! Hvorfor ſtemte man da ikke for, at . 
diſſe Sorte fulde giores ganſte arveloſe. Derſom deres —3 
Farve gav Rettighed til at ſtille dem ved en Del ak HE R 
deres Fædres Gode, hvorfor da iffe ved alt? Derer HE Fe 
med der Latterlige og iffe med Grunde man maae beſtri⸗ 5 
de Meninger af en ſaa haandgribelig Urimelighed. 
Havbde det endog mod al Sandſyndlighed været Montez 
fſavieus Mening, hvad Magt laae der da paa hang Uds 
ſagn. I det mindfte burde man andenfiedg fra have 
forſikret fig om denne Forfatters Mening, 
17 Bitten fulde have ſtrakt fig til Indianerne, dø 
"en mindre end de andre forblindet Mand aumarkede, 
at det vilde være en gruelig Uretfærdighed, at ſammen⸗ 
blande de gamle Beſi ddere af Øen med Afrikanerne; og ng 
der desuden fun var en 5 vil 6 Familier, tilbage, af bem. 
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Fertend nogen — diſe Love vare — Pæn havde 
" Kolonien. allerede erhvervet fig en temmelig flor Berems 
melfe, Nogle Vovhalfe angreb del ſpanſte Skibe ſaa⸗ 









righed og. Trang til Penge. Diſſe Søe: Rovere fik 
Underſtottelſe af Cromwels Soldater, ſom da "de, efter 
hans Død fun bleve lønnede med den offentlige Aſſtye, 
der ledfagede hang Held, føgte de i fierne Egne den | 
Forfremmelſe, ſom de iffe længere ventede fig i Europa. 
Diſſe Folk bleve forøgede med en Mængde Engellændere 
af begge Partier, der vare: blevne. vante til Blod i 
de borgerlige Krige, fom havde ødelagt dem. Diſſe 
rov/ og blodgierrige Menneſker plyndrede Havet ved 
den nye Verden og ødelagde dens Kyſter; og til Jar 
maika bragtes altid af deres. Landsmæend, ofte af Ud; 
lendige, hvad der rovedes fra Merifo og Peru. Paa | 
denne Øe fandt de mere Foielighed, bedre. Modtagelfe, * 
mere Beffyttelfe og Frihed end andenſteds, ſaavel til 
at udloſſe, ſom til at forøde efter "deres Sind, «hvad 
Botte de havde giort pan deres Streiferier. Der var 
det. Liderlighedens Forodelſer ſnart bragte dem tilbage 
i deres forrige Armod. Denne var det eneſte der an⸗ 
ſporede dem til deres gruſomme og blodtorſtige Driftig⸗ 
hed, det eneſte ſom bragte dem til at flyve til nye Tref⸗ 
ninger og nyt Rov. Paa denne Maade. giorde Kolos 
nien fig Fordeel af de idelige Ufverlinger i deres Kaar. 
Den berigede fig af de Lafter, der gav dem os ſtilte fi: 
. Dem ved deres Rigdom. ZR 
Da denneUdrydder: —— var ke es pe fn IDG 
mordiffe Driftighed, bleve de Kapitaler, den havde eſter⸗ 
ladt fig, og hvorved, i Grunden, fun endnu. uretfer⸗ 
digere og gruſommere Ufurpatorer vare blevne ſkilte, 
Grundvolden til en nye Rigdom,» fordi: det ved Dent 
giordes let at aabne en Gnig: Handel med de fvanfe i 
Beſiddelſer. smal Rigdoms Aare, ſom man Bade 
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— hen imod igen gik altid idet fligende — og .x .—— 
meget ſterk mod Enden af Sekulummet. Med en Ka 
pital af tre Millioner, hvoraf Kongen havde forffude INK 
de to, Trediedele, paatoge nogle. Portugiſere fig. 1696, STE MER 
vat forſyne det, madritſte Hoͤfs Underſaatter med 5000. GE 

Sorte i ethvert af de fem Aar, hvori deres Kontrafe 
ſkulde ſtaae. Dette Kompagnie tog en ſtor De af + 
diſſe Slaver paa Jamaika. Derved fik Koloniſterne 

paa denne Øe vedholdende Forbindelfer med Mexiko og — — 
"Peru, ſaavel ved de portugiſiſte Agenteres Mellem" 

handling,  fom ved Skipperne paa dens egne Skibe, — 








der brugtes til Skibsfarten ved denue Handel. Men 
diſſe Forbindelſer ſagtnedes lidet ved den ſpanſte Bus SNS 
cesſions Krig. — TAG 


Ved Freden foraarfagede Usfento: Traktaten Be; 
fymringer paa Jamaika. Den frygtede for; at Syd⸗— 
Kompagniet, ſom det var overdraget at forfyne de 
ſpanſke Kolonier med Negere, ſtulde gandſte ſperre 

den: Kanalen og Veien til Guld-Minerne. Alle de 
Beſtroæbelſer, den giorde fig for at kuldkaſte denne Ind⸗ 
retning, forandrede dog ikke det engelſke Miniſteriums | 
Forholds⸗Regler. Viiſeligen havde der forudfeet, af 
Asſientiſternes Driftighed vilde blive en nye Opmun⸗ — 9 
tring for den gamle Gnig; onde og det vifte fig, Y 
at de havde feet rigtig 

| ” Den, forbudte Handel, font den — ———— 

var meget fimpel i fir Smuglerie. Et Engelſtk Skib 

| foregav at det manglede Band, Brænde, Levnetsmidler; 

at dets Maſt var knakket, eller at det havde en Lak, " 
ſom der hverken kunde finde eller fage Digtet uden at 

loſſe. Gouverneuren, form man giorde troſtoidig —* 
tillod at Skibet maatte gaae ind i Havnen og blive 
iſtandſat. Men for at betrygge fig eller forfvare fig 

mod enhver Anklage hos fit Dof, lod han ſatte Segl 

for Døren til Magaſinet, "hvori man. havde indlagt 
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Skibets Ban medens —— en anden uforfegtet 
Dor giennem hvilfen man ind: og uds bragte de Barer, 
der bleve omtuſkede i denne ſtiulte Handel. Naar den 
var til Ende, ſogte den Fremmede, der altid manglede 
Senge, om Tilladelſe til at fælge blot faa meget, af 
Han kunde betale de Bekoſtniuger, han havde giort — 
hyvilken Tilladelſe altid blev forundet, men. under et 
falſt Skin af fore Vanſteligheder. Denne Grimaſſe 
"Par nodvendig, paa det af Kommandanten eller hang 
— Haandlangere kunde offentlig fælge uftraffer, hvad de. 
forben havde kiobt i Smug; efterdi man. altid maatte 
"formode, at det iffe kunde være andet end de Hans 
delsvarer, det var bleven tillade at kiobe. Paa denne 
" Maade affattes og anbragtes, de ftørfte Ladninger. 
| Hoffet i Madrit ſmigrede fig med at kunne gigre. 
Ende paa denne Uorden, ved at forbyde fremmede Skibe 
Udgang til fine Havne under hvilfer Paaſtud det end. 
maatte være. Men Jamaikanerne kaldte Magten: til. 
Hielp for at — Renken. De fode fig til den⸗ 
ne Handels Fortfættelfe beſtytte af engelſtke Krigs⸗ 
Skibe, ſom fi 5 Proſent af alle de Artitler, ſom de 
hialp til at indſmugle. | 
| Dog traadde der iftedetfor den Vold, der blev 
giort fan grovt og aabentlyſt paa. Folke⸗ Retten, en 
ſnildere men mere truende. De Skibe, der expederedes 
fra Jamaika, begave ſig til de mindſt ſogte Reeder 
"paa de ſpanſte Kyſter; men fornemmelig til tvende — 
lige ode — Havne, nemlig Brew, en fem engelſke 
Mile fra Carthagene, og Grout, en 4 engelſte Mile 
fra Porto⸗Belo. En, der forſtod Landets Sprog, 
bleb ufortøvet fat i Land, for at underrette Nabo⸗Eg⸗ 
nene om Skibenes Ankonf. "Rygtet udbredte fig ale 
videre og videre med den ſtorſte Hurtighed ril de længe 
bortliggende Steder. Kisbmendene kom med den ſam⸗ 
me Jilfordighed, og Handelen begyndte; men med 




























mg — hvis —— ——— havde f 
tilſagt. Skibets Mandffab blev delt i tvende Partier. . J— 
Medens det ene modtager Kiøberne. med Hoflighed, 

Beværter dem, og holder et vaaget Øie med deres— 
Hans og Behandighed til at ſtiele, er der ander ſoſſel⸗ 
ſat med at modtage Spaniernes Vanille, Indigo, Cors, 
ſenille, Guld og Sølv i Bytte for Slaver, Quik— Sølv, 
Silketoier, og andre Handelsvarer, ſom blive dem le⸗ É — 








verede. Til ſamme Tid er den tredie Afdeling bevæbs 
me og forffandfet paa det overſte Dak, hvor den førger 


paa, af der ikke indlades flere Folk ad Gangen paa 
Skibet end den kan holde Orden med. 
"Naar Forretningerne vare til Ende, vendte Ens 
gelfænderne tibage til dereg De med deres Kapitaler, 
"der fædvanligen vare blevne fordobledes og Spaniolen 





til ſin Boepel med hvad han havde kiebt, hvorpaa ham 
haabede at fane er lige faa flor, ja endog ſterre Fordel. 


Af Frygt for at blive opdaget, ſtyede han Landeveiene, 


"delte i Patter af ſaadan Slitelſe tog Zeen at de vare 
lette at bære, 


fig, Ufbræb i denne Handels Gang. Den tog: grader 


live den paa nye, meente 1766, at det bedfte Middel 
til at fFaffe Jamaika igien hvad den havde tabt vilde 
vere, at giore den til en frie Havn. 

es Strax ankom de ſpanſte Skibe i den nye Verden 
dertil fra alle gohter "for at omtuſke deres Metaller 








for Skibets og hele Mandſtabets Sikkerhed, ved at agte 


og holdte ſig paa afſides Veie med de Negere, han hav⸗ 
de kiebt og belæffet med Handelsvarerne, der vare fors 


Denne Maade at ante paa gik i fang Tid lykke⸗ 
lig af, til ſtor Fordel for diſſe tvende Nationers Kos 
lonier, da der ved Regiſter-Skibenes Unfættelfe iſtedet 
for Gallionerne blev giort, fom Spanien havde foreſat 


vis af, og i de ſenere Tider var den nedbragt. til noget 
ubetydeligt aarlig.  Minifteriet i London, der vilde ops 
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E deres — —— mob engelſke ends | 
Denue Tiltrængen havde derte bekvemmelige ved ſig 
ar Fordelen,” ſom den var Kilden til, var uden Fare, 
og kunde ikke AR Urilednrinig til Tordragt. "Men — i 



















med at afbryde en — 5 der var ders Tarv 
ſtadelig. Stor-Britannien meente dette, og for at 
vedblive med at lade Naboe Faſtlandets NERE 
… yde i fir Skiod, lagde det paa Moſqpitternes Kyoſt | 
i, Grundvolden tilen Kolonie. — 
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23. Aolsbedriftet, der ere rar aeg 






Hvad dette nye Etabliſſements Skiebne end en⸗ 
gang vil blive, er det viſt, at Jamaika befattede ſig 
lærige alt for meget med denne Snig: Handel,” og alt 
for lidet med ſine Ablsbedrifter. Det ſorſte, Engels. 
"ænderne lagde fig efter ;” var Cacaden, ſom de fandt | 
meget godt dyrker der af Spanierne, Den lykke des 
godt faalænge de Plantager varede, ſom dette Folk 
havde anlagt, der brugte den til deres fornemmeſte Før 
de, og enefte Handels-Artikel. Man lågde Mærfe 
til, at Træerne begyndte at forældes og man plantede 
nye. Men enten det var Mangel paa Ryogt eller Kyn⸗ J 

dighed, ſaa ſloge de ikke an, og iſtedet for. dem: ſatte Cl 

man <yndigoen, > 9— 

Dette Produkt voxte betydelig til, da Pamen 
tet belagde det med en Afgift, fom det ſtte kunde bære 
Da faldt Indigo: Værkerne paa alle engelſke Øer, og 4 
Hurtigere end andenfteds paa Jamaika. Regieringen — 
har i de ſenere Tider arbeidet pan at vinde” tilbage hoad in 
Den havde forſpiſdt. Ikke noiet med at aftage -de Byrs 
der, hvormed den havde overloſſet denne Bindftibeligs 

å Jens Green, har den opmuntrer den ved Præmier, < 

Denne for ſldige nb ube len føre fun Misbrug af 
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2 For * faae Præmien hente Jamotkoherne denne 
| koſtbare Farve fra Gt Domingo, og indføre Den i Stor⸗ 
brittanen fam voret i deres Plantager. 


Den Udgifr, ſom Regieringen i denne Anledning 


| dior kan ikke anſees ſom ganſte tabt, efterdi den kom⸗ 
mer Nationen til Gode. Men den nærer den Mistil⸗ 
lid og om man maade" fige det, det Spidsbuberie, ſom 
| Finantsaanden Dar, indbragt i de flefte af vore Reger 
ringer mellem Staten og Underſaatterne. Siden Sr 2 


mefterne ere blevne utommelige paa nye Opfindelſer til at 


tilvende ſig Folkets Penge, har Folket ſogt at finde paa i ; 


Kneb tilat undrage fig Fiſkus's Efterſtrabelſer. Fra den 
Tid, der ikke mere holdtes Maade med Udgifter, ſattes 
Grændfer for Waalæg, brugtes Billighed i at fordele 
dem, Mildhed i at inddrive dem, har man ikke læns | 
gere giort fig nogen, Betænfning over at giore Vold 
paa Skatte⸗Forordninger, paa Wrliighed i at betale 
Paalæg, paa Redelighed i de Forpligtelſer, Underſaat⸗ 


"Fer: indgaaer med Regieringen. Paa den ene Side Un— 


dertrykkelſe, paa den anden Plyndring; Finanſen for⸗ 


folger Handelen, Handelen giekker eller bedrager Fi— 
nanſen; Fiſtus flaar Landmanden og Landmanden nar— 


rer Fiſtus med falſte Angivelſer: Saaledts ere Sader⸗ — 


ne i begge Halverdnerne. 
JF den nye var der endnu nogle Indigo: Plonta⸗ 
ger paa Jamaika, da man begyndte at lægge fig efter 





Bomulden. Dette Produkt havde en hurtig og vedva⸗ 
" vende Fremgang, fordi der fandt en uafbrudt fordelagtig 
| Afſetning i Engelland, hvor man forarbeidede det med 
Suildhed, ſom er bleven mere efterlignet end opnaaet 
af de rivaliferende Nationer 


De Bilde, ſom Europaerne fandt paa de amerifanffe 
"Øer," giorde en temmelig almindelig Brug af den. 
Men deres Forbrug af dette Slags, ligeſom af alle 




















Ingeforen hår været Kolonien tif mudre Nytte. 
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"andre, var ſaa vinge, at den raae Natur gav Sem de 4 
rilſtrækkelige. Erobrerne fattede et Slags heftig Lyſt 
til dette Speſerie. De ſpiſte det om Morgenen for at 
vakke deres Appetit. De fremſatte det paa Spiſe⸗ A 
Bordet, fyltet paa mange. Maader. De brugte det; eft 

"ter Maaltidet for at lette Forduielfen. Paa Søen: var 
Det deres Modgift mod Skerbugen. J den gamle Ver⸗ A 
den optog man Moden efter den nye, ge denne Smag | 
blev ved indtil Peberen, fom længe havde: været overore 

dentlig dyr; faldt i Priſen. Da faldt Ingefaren 2 

et Slags Foragt, og naſten allevegne ophorte man 
med at dyrke den, undtagen paa Jamaika. 
Denne De frembringer og ſelger et andet Spe⸗ 
ſerie, bekiendt under det uegentlige Ravn af Jamaika⸗ 
Peber. Træœet, ſom bærer det, er et Slags M yrte, 
der groer ſedvanlig paa Biergene og voxer over 30 
god høit. Det er meget rant, af maadelig Tykkelſe 
DØ overtrukket med en graaeagtig Bark, der er glat og. - 
glinſende. Dets Blade, der have en god Lugt, ligne 

Form og Maaden, de ſidde paa, Laurbæortræets; 
og Grenene endes med Blomſterduſte, der i alt igne 
Den. almindelige Myrtes. Frugterne, ſom følge paa 
Dem, ere fmade Bar, lidt tykkere end Cnebær, Man 

afplukker dem» grønne, og lægger dem ud sat føre å 
"seg i Solen. De blive da brune og fane en Lugt 
ska Speſerie, ſom er Aarſag til, at Pimentet kaldes i En⸗ 

—9— goelland Aulſpiſe( (Allehaande.) Det er et poperligt Gir 

mingse Middel ENG folde Maver, Men hvad er denne 

Fordel mod alle dem, fon Sukkeret forſtaffe? — 5 
Konſten at dyrkel Sukkerrsret var ikke bekiendt paa 
Jamaika førend 1688. Det blev bragt dertil af nogle 
Indbyggere fra Barbados. En af dem, havde alt hvad 
Der udfordrede til det Slags Sfabelfe, Der beroer' paa ki 
Menneſker. Der var Thomas Moddifort. Hans 
Penge , hans Rnileiabedv hans Kondiehed fatte ban J 
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10. til at oprydde en umaadelig PA Streknind 
DØ hævede ham i Tiden -til Koloniens Beſtyrelſe. Dog 

kunde Synet af hans Formue og hans indftændige An⸗ 

| modninger itke formage Menuefter, der for ſtorſte De: 
len vare opflæffede i Vaaben-⸗Hrkesloshed, til at læge 
uge: fig efter Avlingen. En 1200 ulykkelige denneſker, 

J der 1670 kom fra Surisam, ſom man nheligen havde 
afſtaaet til Hollænderne, vifte fig mere lervillige til 
at folge hans Anbisninger. Trangen gav dem "Mod, 
og deres Exempel vakte Kappe: Lyſten. Diſſe Spirer 
bleve til Lykke nerede ved den Mængde Penge, font 
KENDE idelige Held bragte daglig ind pad Jar 

maika. En ſtor Del deraf blev anvendt til at bygge 

Huſe, Fiøbe Slaver, Redſtaber, og alt det til nye 
— nodvendige Huusgeraad. Med Tiden udførtes 
der fra denne Beſiddelſe en ſtor Mæligde Sukker, rigtig 
nok ringere end det, ſom man forfærdigede paa de flefte 
qudet Der; men hvoraf Rummen var uidmærket bedres 

Kaffe Træet florerede i de hollandſte og franſte 
| Etabliſſeinenter i den nye, Verden, førend de engelſte 
Ser tænkte pad åt lægge fig det til; Jamaika var end⸗ 

. bg deti enefte brittiſte Oe, ſom troede, den burde læg? 

ge fig derefter; men den brev der aldrig faavidt med 

at dyrke det, ſom de rivaliſerende Nationer. 

Det var 1756 en almindelig vedtagen Mening, 

at denne Øe var kommen til den ſtorſte Velſtands Grad, 

den kunde opnaae… En Øe, ſom iſet Sekulum havde 
| været beſiddet af en driftig og oplyſt Nation; en De, 
" hvorpaa Sserøverigt åg Snighandelen Havde uophör— 
lig udoſt Mexikos og Perus Skatte; en De; ſom aldrig 
| havde manglet noget Middel til at dribe fine Jorder; 
en De ; hvis ſikre Farvande og ypperlige Reeder idelig 
haode falder de Søefårende til ſig; en Øe, ſom ſtedſe 
| havde feet fine Produkter ſogte af der hele Europa — ef 
| ſaadant Etabliſſement maatte ſorekomme endog betæn; 


(44) 
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SKET AK , J 
homme⸗ Hoveder at ne stort — den Fremgang, 1 ſom 
KE — havde ſat den i Stand til at opnaa 

LY SA Krigen, ſom giorde dette Tidspunkt for beftandig 
bersmt, adſpredede en ſaa vel grundet Forblindelſe. 
Denne Plage, ſom undertiden omſthrter Stater og al⸗ 
tid udtommer dem, blev en Kilde til Velſtand for Sår” 
RG OR maika. Berigede bed det, der plyndredes fra en alleveg⸗ 
———— odervunden, allevegne flygtende Fiende ſaae de engelſte 
Kibebbmend fig i Stand til at give Aolsbrugerne ſtore Fot⸗ 
ſtud og tang Kr edit. Oplivede ved de modfaldne franſte 
Koloniſter, hvis Arbeide hidindtil havde været faa heldigt, 
— Benpttede Koloniſterne ſelv ſig med Hidſighed⸗ af de Lei: i 
MER ſom uventede Begivenheder gav dem i Høns. 
derne. | Freden ſtandſede iffe det Fremſtsd, de havde 

faaet. Denne hurtige Omfætning er vedbleven, og 

1 Koloniens Produkter erenæften en Trediedeel betydeligere 
| ' end de vare for en 50 Aar ſiden — il 











24. Jamaikas nutidige Sortatning 7 Betragter | 
under alle fine Forhodd. i" 


; Hele Øen fan indeholde. 3, 800,000 Akret Cand. ' 
Bierge, Klipper, Søer, Moradfer, Floder, og ans. 
Dre for nyttige Anleg aldeles tabte reder medtage. 

1,728,431, efter en grundig og vel underrettet Mands 
Indſigter, ſom længe hår foreſtaget Kolonien, Re 
gieringen har efterhaanden overladt 1,671,569, ſom 
ere opdyrkede eller kunne blive det. Endnu er der til ; 
Dage åt overdrage 400,000, ſom vente lis Hænder J 
— til at blibe d —— 






REN i * 7500 ek: 8000 

BREVET Hear oa KAST orn — — 
173440 sm TO,O00O 48 

— 17,947 — 166,914. — J 

1775 7 3790 frie Sorte og [ISS DÅ 
å Mulatter 18,500 — 199,914 
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J diſe — ere em 110,000 anfarte van — 

680 Sutter⸗ Avblinger. Reſten bliver Brugt til mindre 

koſtbare Avblsbedrifter ved 1460 Gaarde, til Skibsfar⸗· 

"ten, fil Huustieneſten, og andet Arbeide af forſte Ned⸗ JE 

vendighed. 

Koloniens offentlige Udaifrer. flige aatlig il en 

| * AT DD: Rigsdaler, Med Paalæg paa Huſe, påa J | 
fiellige Jord Produkter, pad fremmede Drikke⸗ Varer, —— 
"paa de Sorte, og i oderordentlige Tilfelde med en 
dobbel Kopſtat, ev def, man udreder diſſe Fornoden ⸗ 
heder. Regusſkabs Berientene, der i 19 Sogne ere 
fatte til ar hæve de afGeneral Forſamlingen anordnede 
"Starter, have til Løn for'deres Umage faaer 25 Proſent, 
og General⸗ Kaſſereren beholder fem. 

| 7 "De Mynter, fom beſtandig ere i Omlob paa 

BSen, oderſtige ikke fynderlig en 200,300 Rigsdaler. 

Diſſe Penge ere meer end tilſtrækkelige, efterdi de bru⸗ 

ges fun til den ringefte Hoker Handel. Staverne, 

det blive bragte fra Afrika; de Handels, Varer, ſon 

Europa ſender; og alt; hvad der er af megen Værd, f 

bliver betale med Vexler paa London, eller en anden å 

brittiſt Haon, hvorhen Koloniſterne fonde. deres ÅD | 

dufter for deres egen Regning, ; 

| Hvad der indkommer for diffe Barer gaaer ikke —— 

blot til Jamaikas daglige Fornsdenheder. En for. 

Del deraf maa tiene til at afbetaͤle den Gield, ſoinn 

| em overdreven Luxus og alt for ofte indtrufne uykker 

have bragt den til at paadrage ſig. Dens Forſtrivnin⸗ 

ger ſtige, ſaavidt man fan dømme, til to Trediedele af 

dens formentlige Rigdomme. De flefte af dens Kre— 

ditorer ere boefiddende i Engelland. De porige ere Kiob⸗ 

"mænd: fom for en Tid nedſcette fig paa Øen, blande 

hvilke man tællev mange Jøder, Maatte dog dette — 

førft trællende, derpaa erobrende, fiden i 20 Sekler 

udhundſede Folk engang fomme i retmäsſig Beſiddelſe 
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Samaifa, eller en. anden (tg Amerikas rige Der å 
Maatte det dog der forfamle alle fine Børn og i Fred ” 
; ppdrage dem til, Abling og Handel uden at være udſat 
for den Fanatisme, der har giort det forhadt paa Jor⸗ 
den, eller den Forfolgelſe, der kom der til dyrt ar bes. i 
tale fine BVildfarelfer! Maatte dog Jøderne. endelig + 

| 

Å 








J 






en Gang komme kil ar leve lykkelige frie og rolige i en 
Afkrog af Verden, da de dog ere vore Brødre ved 
Menneffehedens Baand og vore —— ved Religio⸗ 
nens Lerdomme! 


For Nærværende fender Kofonién årlig til it Moderland 

800000 Sentner Sukker, ſom, Sentneret til 8 

Rolr., indbringer f Europa en 6 —— Roar 
4000000 Galoner Rum, ſom, Gallo: 










— NSSS ————— 


nen til 30 Ki KEE KS SST ENN TE > Ta TNO sa Es on] 
3060 Galloner Melaſſe, ſom, Ga⸗ "RASER no 
) Tonen tiltor fr, ak hedt 0530, 000 från 
6000 Sentner Bomuld, ſom, Sentneeeee 
| "vet til 30 Hor.) en 0 180,000 
| 6000 Sentner Piment, ſom, Gent: ya ner 
| nert til.g Roir. en48ö 
13000 Sentner Kaffe, form, Sentne⸗ 3 HATE 
ret tti vo Reee —— *1 
3000 Sentner Ingefer, form, Sent: i See | 
I neret til 14 Rolv., en 42,000 — 


1 


J Farve: og Indlægger Træe for en 2 80,000 — 
Samlede bringe alle diſſe Artikkee — —— 
Jamaikas Produkter til ⸗ 8,1 60,000 Roir. Å 

De Skibe, der ere beſtemte til at udføre dem, 

vere mange, men fun af en 150 til 2 200 — Dræg⸗ 

— tighed hvert. M 
Nogle faa tåge deres AS bed Baonen Morant, 
hoilken man maatte anfee ſom god, derſom Indlobet 

fil den var mindre vanſkelig. Denne 3 der lig⸗ 
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paa den ſydlige Kant af idet fun ———— 


hår et fler bygget og flet aubragt Batterie. 12 Mand, 


der kommanderes af en Underoffiſeer, giøre der beſtan— | lg 


dig Vaat. Ikke langt derfra er en Bugt af ſamme 


"Navn, der ev mere befvem og mere føgt af Skipperne. 


Mere Ankerplads tilbyder Kyſten ikke uden for 


Bugten ved Noire-Floden vilde udfordre et godt 


"Batterie. Man funde opføre det uden mange Bekoſt— 
"ninger og det funde ſkaffe Sikkerhed for den ftoreMænge 


de fad Skibe, ſom føge den. ; 

Savane la:Marr har beſtandig kun lidet Vand, 
og dens Indlob er allevegne vanſtelig formedelſt under— 
vands Skier og Klipper. Det er Koloniens ſletteſte 
Havn. Dog er den blevet Oplagsſted for en temmelig 
ſtor Handel, ſiden Naboe— Landet er bleven opryddet. Dens 
Indvaanere vilde forhen omgive den med Faſtnings— 
værfer; men Arbeidet blev opgivet, efterat man havde 


koſtet mere end 100000 Rigédaler derpaa. Der er nit. 
af diſſe Varker intet andet end en BDynge Ruiner til 
"bage. 

Paa fin veſtlige meget indknebne Kyſt har Øen: 
kun en eneſte Havn, og det er Orange. En 7 til 8 
Fartsier tage der aarlig deres Ladning. | 


Den førfte Havn paa den nordlige Side er Gt. 


Lucie, Den — den er ſgie den bliver for⸗ 


—— 


— 


| fg "meget fmÅd Fartoier, ſom gade til Port⸗Roial, hvor — 
det Halve af Koloniens til Europa beſtemte Produtter ER 
- blive indſtibede, 

BØG Længere borte er. den gamle, i Almindelighed tem⸗ 
mielig ſogte, Havn. Naboe Planteurerne have ofte 
beſluttet at opføre nogle Værfer, for ar beſtytte de 
"Fartøier, fom der vilde rage deres Ladning, mod ſmaa 
Fribytrere, Dette pengefpildende Anlceg ſynes ganffe 
opgivet. Man har endelig indfeet, af Indlobets Vans 

ſkelighed vilde altid blive det bedſte Forfvar. 




































— ør — AD i AK DÅ 
fodret af et Kort. fom er iſtand tilat va nogen Mod⸗ 
ſtand, derſom det blev iſtandſat, og dets Artillerie 
J tieneſtedygtig. Man holder der beſtandig en 
RR ſoag Beſcetning. 
| Aeg En 8 til 9'Mile længere ben ev den Hvperlige Bugt | 
Montego, Femtedelen af Koloniens Produkter bliver 
indffibet i dens lille Bye Barnet: Town , der —— 
af et Batterie van 10 Kanoner. — 
— Lav: i Grunde gisre Indlobet i Havnen Gt. | Anne 
vanſkeligt. Neppe modtaget den aarlig en 15 åt 16 
Skibe. 

Havnen Antonio er en af de ſikreſte, men ikke | 
meeſt ſegte paa Øen... Dens Fort bliver. bevogtet af 
en Afdeling, ſom kommanderes af en Offiſeer. 

Den oſtlige Kyſt har kun Havnen Manchineel. 
Unter: Padſen er god, men i Naboe— Farvandene bliver 
Havet altid voldſom tumlet af Oſtenvindene. Dette 
Diſtrikt er meeſt udſat for Ungreb, og Batreriet paa 
10 Kanoner, ſom man der har opført, vilde ikke færte d 
det i.Sifferhed for Faren, derſom ders Rigdomme vare 
mere betydelige. Hele Koloniens For ſpar har —— 
ſit Sade i Royal. — 

ØM 
25. Anſtalter (om Jamaika har tilat beffole ſig 
mod Indtagelſe. * | SSO 


—d 
9 





— 


Engellæenderne havde ikke faafmart. KS (34 tik 
Herrer af Jamaika, førend de droge Omforg for. at 
føre denne Erobring til Nytte og forſikre ſig Beſiddelſen 
af den. De Oprydninger, Spanierne havde foreraget 
fig, og Fordelene ved en ftor ſikker og bekvem Havn, 
droge viſeligen deres Opmarkſomhed hen tib Port Rohal 
Skiont den BI, de der byggede, bar. SUDSÅ i en SÅ 

























| 
| 





uhyre Aabninger, hooraf der udvælde græffelige Bands 





vend 30 Aar en berømt, Bye, 
den takke et hurtigt og ideligt Omlob i Handels Forretnin⸗ 
| ger, der bevirkedes ved Hens Produkter „ved de Priſer, 


noielſer havde — mere Oberſiedighed og Jorden, 


Himmelen ſtkummel og rødagtig. 
ner hen under Jorden; man feer Bierge reiſe fig paa 
Sletten; 
igiennem ſtore Strakninger. 


| Grav for den hele Øe. 
ſom fulgte paa denne Plage. 
ſiger, nogen Tid, derpaa ikke faa ſtien pan Jamaika, 
Luften iffe faa reen, Jorden mindre frugtbar. 


at de iffe ffulle lide formeget paa en Verdens Erobring, 
ſom raver under deres Fedder, ſom fynes af unddrage 


Reden, bleve knuſede eller kaſtede langt op paa Landet. 








| havde Naturens Rolighed faaet Indgang i Gemytterve, 


me) 696 — 


det der — til Livets Suk: — den dog i mindre | 
For denne Anſeelſe kunde 


Flibuſtiererne giorde, ved den Snig⸗Handel, man” — i 
havde aabnet med Faſtlandet. Der vare faa. Oplagſte⸗ 
der i Verden, hvor Torſten efter Rigdomme og For⸗ 


velſe. 

Den ? de Junii 1692 — et. Dieblik al den⸗ 
tie glimrende Pragt. Fra flarog reen azurblaae bliver 
Et huult Brol dro⸗ 


Klipperne revne; Hoie bringes ſammen tvert⸗ 
Stinkende Søer komme 
"Hele Skove 


frem, hvor opſlugte Bierge havde ſtaget. 
Der bliver 


flyttes endel Mile fva deres gamle Sted. 





Styrtninger, ſom fordærve Luften. Mange Bygnin⸗— 

ger korfvinde i Jordens Gvælg eller ſtyrte om pag deres 
Grund, 13000 Menneffer fandt dereg Død i denne. 

3000 omkom i den Smitte, 
Naturen var, ſom man ! 





Da 
lerte Europæerne, eller og ville de aldrig lære det, 


ſig deres gierrige Dænder. 
Y Denne almindelige Uorden blev. Port :Ronal om: 
J—— og nedſenket. Alle de Skibe, der vare paa 











Denne Bye tilbød ved fin Beliggenhed aft for mange 
Narings-Veie, at den fulde blive forladt. Neppe 


⸗ ' 
f i * 


















Handelen ev endog der lidt efter lidt bleven mere levende 


"Mmindffelfen i dens Gnig ; Handel, 


mandauten og Juftits ; Kollegierne deres Sade. De. 


til deres Boepæl, 


kan, ligefom Jernfalem, ikke opbygges igien. Jorden 
lader fig ikke grave uden for 'at opſluge den. Forme⸗ 


Port Roials Indvoanere deres Tilflugt til Kügstown, 
Der ligger véd den famme Bugt. Syart gior deres 


Hloede 1756, af Koloniens Bedſte vilde vare J 





ig (ZA 
vend dman veide den igien paa fi kli Ruiner. Men elv | 
nye Orkan omſtyrtede dens gienreiſte Mure. Port⸗Roial 










delſt en Beſynderlighed, der bringer alle Men neſtets 
Beftræbelfer og Fornuftflutninger. i Forvirring, ſtaae 
de af denne Omfaftelfe overbleyne Huſe paa en lille 
Land⸗ Tunge, der ſtikker ſig nogle engelſke Mile udi ” 
Soen. Det er ligeſom Lånd: Jorden vilde vælre de 
Bygninger af fir Skiod, ſom det uſtadige Dav giver, å 
faa ar fige, faſt Grund åt ftaae paa, Diffe faa Bygnin⸗ A 
ger, der ere udfatre for at blive indtagne, forfvare — 
af en af de bedſte Smaaefeſtninger i Amerika. 
Nedſſagne af diſſe gientagne Elendigheder tage 












Driftighed og deres Vindſtibelighed denne forhen ube⸗ 
kiendte Flekke til em behagelig og blomſtrende Bye 


end den nogenfinde var i de Handelftæder, ſom den er 
traadt iſtedet for, efterdi Kolonien har vundet mere ved 
dens forøgene Aolsbedrifter end den har tabt ved Sorg, — 


Ahidlertid var Port; Roial aldrig ————— j 
paa Hen, og Kingstown blev det ei heller. Dette for⸗ 
delagtige Fortrin beholdte St. Jago de la Vega, ſom 
Engellænderne have Faldet Syponiſch Town, Den er 
bygget af Spanierne nogle Mile fra Søen. ved BDR ; 
Cobre, fom, uden at være feilbar, er den betydeligſte É 
paa Sander Der havde General: Forfamlingen, Kom: 







fornemmeſte OHifiſerer, de rigeſte Kolonifter giorde den 


Saaledes var Forfatningen, da Admiral anewien 
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J HG — at ER blev forlagt til S Somlings⸗ 
punktet for Handelen. Hans Planer bleve antagne af 

| Oens lovgivende Forſamling, ſom erklærede, at for 
Fremtiden ſkulde Alt hvad der horte til Beſtyrelſen, 
bære forenet i Kingstown, Perſonligt Had mod den, 
der havde giort Forſlaget; de firænge Forholdsregler, 
han brugte til af udføre det; den Hengivenhed, man 
|” fatter for Steder, fom for andre Ting; en Mængde . 
private Fordele, ſom Forandringen ike kunde andet 
end være til Skade, alle diſſe Aarſager opvakte hos en 
Mangde Menneſter en uovervindelig Afſty for et Paa⸗ 
fund, ſom vel funde have fine Uleiligheder, men ſom 
var bygt paa afgiorende Grunde, og viſte ſtore Forde⸗ 
dele. De Hindringer, ſom Modpartiet lagde den nye 
Plan i Veien, holdt ikke Magten tilbage. Det blev 
endog den Tid, hoilken den valgre til at iftandfætte - 
| Fortet Charleg, der tiente Port-Roial til Kaftel; og | 
— forøgede de paa den anden Side Bugten ved —— bg: 
Point meger vel anlagte Fæftnings  Bærfer, ſom beher ⸗ 
ſte Kanalen, hvorigiennem de til Kingstown beſtemte 
Skibe maae gage. Der ſom̃ Fienden, iſtedet for at 
gane ind i Bugten, vilde gage i Land, Norden for 
den nye Hovedſtad, vilde han fee fig ſtandſet i fin 
March ved et med Kyndighed bygger og omhyggelig 
vedligeholdt Fort, Bock, i en meget fmal Snavring, 
en Miil fra Byen. J diſſe forfiellige Verker og paa 
nogle andre mindre vigtige Poſter ere tyende Regimen— 
ter beſtandigen fordeelte. De faae deres Sold af Mo: 
derlandet, men Kolonien forøger den daglig med et fri= - 
viltigt Tillæg af 12 Stilling for hver Soldat, og et 
dobbelt for hver Offifeer. Bare diffe Tropper fan gode 
fom de ere ſlette, vilde de dog ikke frelfe Øen fra at blive 
indtagen, men ſnart blive nødte til at kapitulere for en 
Soemagt, der var flærfere end den,” man kunde have 
beſtemt til at tunderſtette 
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"Naar Zameito endog funde DMR * imod myt⸗ 

kerne ved at blive indtaget af en fremmed Magt, vilde 
den dog ikke desmindre være udſat for huuslige Farlig⸗ ) 
— *9* bedt, ſom ere endnu mere at Date. : | 


at 










26, Bantjaheder, ſom true te Samaifa. i'dene | 
egenSti. Fh lad hr 
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* Da bleve nødte til at afffaae —— 
til Engelland, efterlode de ſig der en temmelig Mængde | 
Negere og Mulatier, ſom kiede af deres. Treldom fats | 
tede den Beflutning, at ſoge deres Frelſe i Biergene, 
for at beholde en Frihed, ſom deres overvundne Zyra: 
ners Flugt ſontes at tilbyde dem. Efterat de havde 
giort nogle, Anordniuger ſom fulde befæfte dereg Fore⸗ 

"ning, plantede de Mais og Cacao paa de: Steder, der 

vare de utilgængeligfte af dem de have taget deres Til⸗ 

flugt til. "Men. Umueligheden i at opholde Livet indtil 
Høften kom toang dem til ac flige ned paa Sletten, for | 
at føge fig Levnetsmidler. Erobreren blev faa meget 
mere utaalmodig over denne. Plyndren, ſom han havde 
intet åt miſte og erilærede diſſe Røvere den. heftigſte 
Krig. Endel bleve nedfablede og de fleſte underkaſtede 
fig. En 59 til; 60 fandt endnu —— von de kun⸗ 
ne leve eller doe frie. 

Politiken, der har gode Øine, men intet —— 
fordrede ar man ſtulde ganſte udrydde eller undertvinge 
Denne haandfuld Flygtninger, der vare flupne fra fæns 
fen eller Slagterbenken. Men Tropperne, der omkom 
eller udpiffedes ved Strabadſen, fynreg ikke om en Plan 
til eu Udryddelſe, der Fulde kiobes med deres Blod. 





85 — Søer 


Denne Foielighed havde. førgelige Folgee. De Glaver, i. 
ſom af Afſthe for Arbeide eller af Frygt for Straf bragtes 
i Zortoiolelſe, vare ikke længe om at iht fig tg Fil: 








HR 700. ⸗ | 
| uothed i Ekobene hvor! de ER kite paa at finde 
Stalbrodre, der vare rede tit at ftane dem bie. An⸗ 
| tallet paa dem, der flygtede, bleg hver Dad førne 


de havde myrdet deres Herrer, plyndret Gaardene og | 
fat Iid paa dem. Forgieves fod man dem efterſatte af 
| virtſomme Partigængere, fom man gav henved et par 
t hundrede Rigsdaler for hver dræbe Neger, hvis Hoved 
de fremviſte. Denne Stvænghed giorde ingen Foran⸗ 
dring, og Bortloben blev fun mere almindelig. STER 
Med Mængden paa Rebellerne voxte deres Dris— 
tighed. Indtil 1690 habde de indſtraket figt til at flygte, 
Men da de endelig anſage fig ſtæerke nok til endog at 
angribe, ſaae man dem i færffilre Bander at bryde ind 
it de Engelſtke Plantager, hvor de anrettede gruelige 
Odelcggelſer. Forgieves bleve de drevne med Tab til 
bage til deres Bierge, forgieveg byggede man, for af - 
holde dem der, Faſtninger fra Sted til andet, og lag⸗ 
de Befætninger i dem, Diſſe Bekoſtninger, al Denne. 
Fa Forſigtighed uagtet, begyndte Ødelæggelferne paa nye 
forffietlige Gange, Den over en barbariſt Indretnings 
Vold forbittrede Natur bragte fan megen Raſenhed . 
Hiertet paa de Sorte, der vare kiobte af de Hvide, af 
diſſe, for at afhugge, fom de fagde, Roden til det 
Onde, befluttede 1735, at anvende hele Kolonien 
Styrke, for, at udrydde en Fiende, der havde den ret⸗ 
| N færdigfte Aarſag til åt være uforſonlig. 
J Strax traadde Krigs Lovene iſtedet for al borgers 
Ulig Beſtyrelſe. Alle Koloniſterne inddele fig i Troppe—⸗ 
Korpſer. Man fætter: fig i Bevagelſe; ad forſtiellige 
Veie rykker man mod Fienden. En Afdeling paatager 
fig at angride Byen Nanny, ſom de Sorte ſelv havde 
| Bygget pan de blaage Bierge, Bed Hielp af Kanoner 
Tytfeé det at tvinge en Plads, der var anlagt uden 
Regler, og blev SAG uden Artillerie, Men deres 
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Man ſaae dem ſnart løbe bort i hele Klynger, efterae 















































nr GE Ar OS 
andre Fetetagender have et tvethdigt udfeld, eller sr 
veies af Tab. Hoverende mere over een vunden Zræfs | 
ting end nedflågne af ti tabte blive Slaverne ſtolte af 
at de i deres Tyranner kun have Fiender at ———— | 
Blive de flagne, da ſtkeer det iffe. ubævnet. > Deres Blod 
ophidſes af Begierlighed efter at flyde og blande ſig 
med deres barbariſke Herrers. De løbe mod Curopæs å 
ernes Kaarder, for at (ftøde dem Dolken i Hiertet. 
Toungne til at vige for Mængden eller; Behandigheden Å 
forſtandſe Flygtningerne fig i utilgængelige Creder, 
adſprede de fig der i fmaae Bander, faft beflurrede, 






7 afte at gaae ud af dem, og fuld forviffede om, der af 















blive de vindende. Efter ni Maaneders Træœfninger 
og Streiferier opgiver man endelig den Plan at under— 4 
tvinge denmn. 9 

Saaledes ville — AS slet ja endog big: 
ſciplinerede Tropper tidlig eller fidig tabe mod et Folk, 
der er bragt til Fortvivlelfe enten af et grufomt Zyrannig 
eller en uretfærdig Erobring, derfom det har Mod til 
hellere at doie Hunger end Aaget; derſom det med Gy⸗ 
ſen for at blive giort til Slave forener faſt Beſlutning 4 
at døe. Derſom der feer heller at blive udſlettet af Nar" 
tionernes Tal end forøge Slavernes. Det overlade kun 
Sletten til Troppers Mangfoldighed, til Vaaben⸗Prunk, 
til Opſtadsning med Levnetsmidler, Krigsfornel enhe 
der og Hofpitaler ; de træffe fig fun ben til Hiertet of 
Biergene, uden Bagage, uden Tag, uden Forraad; 
Naturen vil dog nok vide at føde og forfvare det Der "| 
Det blive ber fun, derſom det behøves, hele Aar, for " 
at oppebie indtil Klimaet, Heden, Orkesloshed, og 
Liderlighed har opſluget eller fortæret diſſe talrige Ameer 
af Fremmede, ſom have hverken Bytte at vente, eller J 
Wre at vinde, Det nedſtige undertiden med Strom⸗ 
mene for at overrumple Fienden i hang Telte og for; 7 
ſtyrre hang Linier. Endelig trodſe det de ærerørige 
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Biller SÅ Rever og ———— toil — nok vil blide. 
det givet af en mægtig Matioti, Der er lumpen nok til 


at hocedſe fine Vaaben. mod én Baand fuld Jægere, — 


ſom den ikke har kunnet ſtaae fig imod. 
Det var den Adfard, egerne vifte mod ERE 
"Tænderne, ſom kiede af frugresløfe. Om ſtreifninger o 


Vebninger faͤldt i én almindelig Mistroſtighed. Itt er 


engang de fattigſte iblandt dem turde tage mod Lodder, 


ſom Regieringen tilbød dem i Nærheden af Biergene. 


De Plantager, der vare anlagte længere borte fra diſſe 
" "frygtelige Slaver, blev forſemte eller endog forladte. 


| Evdeel Steder paa Den, hvis Anſkuen forfyndte den 


ſtorſte Frugtbarhed, bleve liggende udyrkede 
J denne Forfatning'blen Koloniens Beftyrelfe over⸗ 


Draget Trelaunai. "Denne kloge og viſt nok menneſke— 


kierlige Gouveneut indfaae ſnart, år Menneſker, der; 


| nøgne og udfarte for alle Luftens Angreb, havde naſten 





i et hundrede Aar kun havt vilde Frugter at leve af; 
der idelig i Lamp med én flærfere dg bedre vebnet Fien⸗ 
De dog vedblev at fægte for år forſpare deres Frihed; 
at flige Menneſker åldtig vilde blive undertvungne enten 


"ved lumſt Gruſomhed eller i aaben Mark. Han tog 


Derfor fin Tilflugt til fredelige” Boreftillinger; Man 
tilbod dem iffe allene Eiendomet Zerre ar dyrke, men 
ogfan Frihed ja Uafhængighed. Diſſe Forflag blev 
gunſtigen modtagne. Traktaten, ſom blev fluttet med 
dem 1739, fød pad, år den Hovding, ſom de, valgte 
ſig ſfelv, ſt ufve modtage fin Beſtalling af den engelffe 


Regiering; al han engang om Aaret ſtulde begive fig 


"til Kolonieng Hovedſtad, derſom det blev forlangt af 


ham; at tvende Hvide ſkulde beſtandig refidere hos ham, 


for at vedligeholde en for — begge Nationer gavnlig —, 





god Forſtaaelſe; og at han tillige med alle fine Folk 


ſkulde gribe til Vaaben, derſom 5 nogenſinde 


Bled angreben · 
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) Medens krelanne viorde dette Forlig i Kronens 
Savn, havde Koloniens General: Forſamling fremſat 
ſin Plan til Toiſtighedernes Bilæggelfe før de frie Ne⸗ 
gere. Den beſtod i, at de ſtulde forpliate fig til, ikke 
engere at give de bortlobne Slaver Friſted hos fig 
paa der Vilkaar, at man fulde betale dem en beſtemt 
Sum for enhver Deferteur, de angav, og én betyder 
ligere Belønning for dem, ſom de bragte tilbage til 
deres Plantager. Siden denne ſtammelige Borening y 
er denne lille Republik beſtandig gaaet tilbage. I ſit 
Skiod tæller den nu ikke mere end 1300 Perfoner, d 
Mænd, Avinder og Born, der ere fordelte i.5 til 6 
Landsbyer. g 
; Enten nu det, der be gar Foregaaet, habde givet Så 
Driſtighed; eller Haardheden i det engelſte Nag havde vakt 
Hads; faa beſſuttede Neger⸗Slaverne 'ogfan at være 
frie, Medens Krigen i Curopa farreUmeérita i Brand, 
bleve diffe ulhkkelige 1760 enige om, at de alle paa een 
Dag ſtulle gribe til Vaaben, myrde deres Herrer, og 
bemægtige fig Regieringen. Men Forhippelſe paa Fri⸗ i: 
heden forfyrrede Cnigheden i Sammenfværgelfen ved 
at begynde paa. Udførelfen førend bet aftalte, Hieblik. 
Nogle af de Sammen ſvorne ſatte for tidlig ID paa Gaarz 
dene, hvis Herrer de giennemborede, og da de iktke 
faae fig iſtand til atr modſtaae hele Dens Magt, ſom deres i 
overilede Foretagende havde ſamlet i et Hieblik, flygtede 
de til Biergene. — Fra dette deres ugiennemtrengelige 
Tilflugtfted ophørte de ikke med at gisre mordiffe og 
ødelæggende Udfald. Engeliænderne | bleve i deres For: 
tvivlelſe nødte til for Penge at føge Hielp hos de vide 
Negere, hvis lafhængighed de vare blevne. tvungne tilat 
erfiende ved en formelig Traktat. "Man. Tovede dem J 
en beſtemt Sum for Hovedet af enhver Neger, ſom de, 
havde drebt med egen Haand. Djſſe lumpne Afrikanere, 
uværdige den Frihed, de, 5 TOR, Has ſig Å 
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ite ved" at ſehe man Brebres Blod. De korfulgte 


dem, de dræbte en for Mængde af dem ved Overrümp? 
ung. Soakkede og forraadte ved deres egen Stam me 


bleve diſſe Sanmenfvorne endelig færge iEStilheb os 


Uvirkſomhed. 


Man troede Branden flukt uden at finne tændes 
paa me, da Oprørerne forſtarkede ved Undfærning af 


Overlobere, der våre finpne fra forſtiellige Planrager, 


lode fig til fyn med nye Raſenhed. Se regalaire Tropz 


J per, Lande; Vernene, et" talrigt Matros; Korps — 
Alt forenede fig mod Slaverne. Man befæmnede dem, 


man overvandt dem i endel Træfningen En Mængde 





af dem blev dreebt eller fanget. Reſten adſprede fig + 
Skoͤvene dg blande Klipperne. Alle Fangerne bleve 


enten ſtudte, hængte eller brændte, De man anfaae 


for Stiftere til SGammenfværgelfen bleve lagde Tevende 
aa Steile, hvor de udſatte for og hentærede af det 
"Hede Himmelftrøgs brændende Sol-Straaler, døde 


langtſom. En Henrettelfe, der ér langt piinfigere og 


i gruſommere end Baalet. Imidlertid gottede deres 
Tyranner fig graadigen med diſſe Ulykkeliges Piinſler 


Hvis eneſte Forbrydelſe var, at de for at hævne fig vil⸗ 
de have ſtaffet fig de Kettigheder iaien, ſom Gierrighed 


ng Umenneſkelighed havde berøver dem. 


Den ſamme barbarifke Aand tilſagde de Forholds⸗ 
Regler, man tog, for aft forebygge nye Opſtand. En 


Slave bliver pidſtet paa offentlig Torv, derſom han 
ſpiller hotlket Sopil det end er, derſom han driſter ſig til 


at gaae paa Jagt, eller fælger andet end enten Melk 
eller Fiſt. Han maae itfe gaae ud af den Gaard, 


hyvorpao han tientr, nden i Selſtab med en Hviid, eller 
en fFriftlig Tilladelſe. Derſom han flaar paa Tromme, 
eller betiener fig af noget ſtsiende Inſtrument, ſtal hans 
Herre betale henved en so Rigsdaler i Mulkt. Sad: 


ledes drive Engellænderne — dette for fin Frihed ſag 
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Klima og det Arbeide, der falder i Amerika. For at 
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Bligate: Soft GSlet med andre wenneſters. Gil 
"Denne yderlige Grad af Barbarie har da Neger ; Hande⸗ 
Jen og Reger; Traldommen maattet drive Amerikas 
Uſurpatorer. Dette er den Fremgang, Uretferdigheden 
og Voldſomheden har giort. For at erobre den nye | 
Verden hat man vift nok maattet dræbe deng gamle 
Indbyggere. For at ſtaffe andre i deres Sted har man ; 
maattet kiobe Negere, de eneſte, der ere ſtikkede til det 
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tilflytte diſſe Afrikanere, ſom man beſtemte til at —— 
Jorden uden at eie den, har man maattet tage dem 
med Magt, og giore dem til Slaver. For at holde å 
dem i Slaberiet maa man behandle dem-haardt. For 
at hindre eller ſtraffe de Oprør, ſom Slaveriets Streng⸗ 
"hed egger dem til, maae man gribe til grufomme Hed; - 
rettelſer, Aiſſrafſen dg Love mod Menneſter, ſom | 
Derved ere blevne grufomme. 
—— Mer, endelig finder Gruſomheden felb ſit "Endeligt" 
i fin ødelæggende Natur. Et Dieblik er tiltræfteliges | 
En lykkelig Landgang paa Jamaika kan give Vaaben 
i Hænderne pad Menneſter, hvis Sial er forbitret 
dg hvis Arm er opløftet mod. deres Undertrykkere. 
Franſkmanden, der fun tanker paa år ſtade fin Fiende 
uden åt hmte om, at Negernes Oprør i een Kolonie kan 
bringe dem til Opror i alle, vil fremſtynde en Revo⸗ 
fution under Krigen: Bragt imellem tvende Ild vil Å 
Engelleenderne tabe fin Styrke, fir Mod, og overlade; 
Jamaika til Bytte for Slaver og Erobrere, der vil af⸗ 
tvifte hinanden den ved nye Grueligheder. Der ſeer 
manden Kiedegang, Urerfærdigheden tager: Den han— 
ger fig faſt til Menneſket ved Lenker, ſom der ſtal 
Jern til at ſonderbryde. Forbrydelſe udflækfer Forbrys | | 
delſe. Blod. kommer Blod til at flyde, og Jorden bli— å 
per en evig Skueplads for Odelæggelſe, Taarer, Elen⸗ 
dee og Græmmelfe ' MS ALE, Den ene Slægt. GE i 
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den anden bader fig i —— Blod, Dieter 

af hinanden og Dræb? hinanden i ere Sal 
Dodge — Jordelogtighed — Krigen, 
Ufordelagtigheden til Skibsfarten. 


— vilde det vare et ſonderligt Tab for: — 
| Sand at mifte Jamaika. Naturen har lagt denne Øe 
ved Indløbet til den merifanffe Bugt, og ligeſom giort 
den til Nøglen til dette rige Land. De Skibe, der 
gaae fra Carthagene til Havana, ere tvungne til at 
gaae ad dend Kyſter. Den ligget mere befoem end 
nogen anden Øe. for forſtiellige Havne paa Faſtlandet, 
Dens mangt og ypperlige Davne giøre den det let” fg 
udſtikke dend Krigs: Stibe fra alle Punkter paa dens 
Omkreds. Men alle diſe Fordele ere fiøbte med Ulei— 
| ligheder. 
17, Derfor man kommer Tet til Yamaifa * Pas 
ſaterne, og ved at ſtryge forbi: be ſmaa Antillet, da er 
det ikke faa Jer ar komme derfra, enten man faa gader 
giennem Strædet Bahama, eller man beſtemmer ſig for 
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- Den førfte af diſſe Veie hav al Fordelen af Vin⸗e 
den paa 200 Mile; men ſaaſnart man er kommen forbe 
FGorbierget St. Antoine, faner man den ſamme Vind . 
forind fom man havde bag til, Saaledes ſpilder mag 
mere Tid end” man havde vundet, med Fare for: ar ; 

live optager af Havana Kyſt⸗ — Af Denne 
Fare kommer man paa Floridas Sfiær, høorhen Vind 





og Gtrømme føre med: den yderſte Voldſomhed. Eli⸗ å 


ſabeth, et engelſt Krigs-Skib, maatte ufeilbarlig ſuan 
De paa dem 1746, da det anfaae det for bedre at idbe 
ind til Havana. Det vår en fiendtlig Havn, det var 
midt i Krigens Hede. „Jeg kommer, ſagde Capit 









Paſſagen under Vinden. 


unen Edvard til Stadets Gouverneur — eg kommer, 
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ste — at overgive Dem mit Stig, mine ——— —— M 
„Soldater, og mig ſelv; jeg. beder Dem kun om Livet 
Ffor mit Mandſtab. Jeg vil,  foarede. den ſſpanſte 
„Kommandant ham, ikke ——— beffiemmende Hand: E 
— Derſom vi have taget Dem i en Trefning, > 
„rum Soe, eller paa vore Kyſter, ſtulde Deres Skibe 
„tilhsre os, og De med deres Folk ſkulde være Krigs⸗ dg 
fanger: Men flagne af Stormen, og drevne ind i å 


denne Havn af Frygt for Skibbrud, glemmer jeg, ogs 


„bor jeg forglemme, at min Marion er i Krig med Deres. Y 


„De ere Menneffer og vi ere der ogſaa. De ere ulykke— 
slige, vi ſtylde Dem Medlidenhed. Loſſer fun Derfor 
ed Sikkerhed, og fætter Deres Skib i Stand, SGal⸗ 


ger, derſom det behøves, i denne Haon til de Omkoſt⸗ 


ninger, De maatte betale, Derpaa kan de reiſe bore, 
„og de ſtal faae et Pas til paa hiin Side de bermudiſtke 
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Der. Bliver De ſiden efter tagne, faa leverer Krigs⸗ ÅL 


Retten Dem i vore Hænder; men i der OHieblik feer” 
Sieg Ciigellænderne fun Fremmede, ſom SMenneffeligs 
heden byder at komme tit Dielp,, Her gien kiender 

manden ſpanſtke Hoimodighed. Naar man er ſaa lykke⸗ 


lig at have ſaadanne Fiender, burde man da —— å 


have Krig med dem? . 
; Den anden Bet er iffe mindre vanffelig og farlig; 
Den løber hen til en lide Øe, ſom Engellænderne falder 


Crooked, der ligger en 80 Mile fra Jamaika. Man 


maa i Almindelighed paa denne hele Overfart kempe mod 
Hſten-Vinden; af Frygt for af blive kaſtet hen paa 
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Skierene bed Cuba ſtryge St. Domingo Kyſter meget 


tær forbi, og gaae igiennem der Stræde, der dannes 
af Pynterne paa diſſe tvende ſtore Her, hvor det er 


temmelig vanſkeligt iffe at blive opſnappet af deres Fris 
byttere ellev Krigs Skibe. De Sfippere, der gane 


fra de lucaeyſte Herrz ikke diſſe Vanſkeligheder. 
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Revolutio men, É 


7— — nag, 
(i Lucayerne. 
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SEE 


der er gaden for før AGE 
En Der Forfatning. ” 
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Man fæller. omtrent 200 af dem, fom alle FØL. 








Noid for Cuba. 
9 lige med Bandet. 


Colomb, 


De fleſte af dem ere kun Klipper, der 


ſom opdagede dem ved 





ſin Ankomſt til den nye Berden, og ſom gav den, hvor 


ved ban landede, 


Navn af Gan Salvador, anlagde 


ikke noget Etabliſſement derpaa. 


Ligeſaa lidet boeſatte 


Coſtillianerne fig der ſiden efter, men 1507 bortforte 
de alle Beboerne derfra, ſom efter en føie Tid omkom 
Ddeels ved Arbeide i Minerne, deels ved Perle; Fifferiez 
| Denne lille Øe ;Gamling var ganffe øde, da nogle En; 
, gellændere fif 1672 det Indfald at defætte Oen Provi— 
dence. Bortjagede en 7 til 8 Aar derefter, i Følge 
Ordre fra Haffet i Madrit, derfra vendte de 1690 til 
| bage dertil igien, for paa nye at blive uddrevne derfra 
1703 af Spanierne og de Franſke i Forening. En 
… Begtwenhed befolkede dem igien. 
| J Aaret 1714 forgik nogle. vigelige Tadede Skibe 
ved Storm paa Koſterne af Florida. "De Sfatte, 
de førte, tilhorte Spanierne, ſom lode dem opfiſte. 
| Saa rigt et Bytte friftede nogle Indbyggere paa Jar 
maika. Man vægrede fig ved at lade dem. fane Del: 
(Deri, Jennings, den driſtigſte iblandt dem, greb til 
Baaben, for at drive det igiennem, ſom han kaldte 
en naturlig og ufortabelig Rettighed.” Frygt for af 
"blive haardelig ſtraffet, fordi han havde korſthrret em 
Fred, ſom Europa længe havde ſukket efter, og. ſom 
"man da førft begyndte at nyde,” giorde ham til Søerøs 








| ver. 


Han fik ſnart ſaa mange Kammerater, 


at man. 


kunde udrufte endel Skibe. 


Soefarende uden Forſtiel. 
andre Nationer bleve. 








bange 


Lucaherne bleve deres Skiul. 


Derfra var det diſſe Røvere ſtal ud, for at angribe alle 


Endellændire ſaavel ſom 
for at fee de Skrak—⸗ 
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Seener — —— den gg — FAN de VEN glu⸗ E 
vuſtierer der havde opfort, da George, den 1iſte, opvakt 

ved ſit Folks Skrig og fit Parlaments Dufte, lod 1719 

J HH tilfrættelig Magt tage derhen, for af giore det af 
maed diſſe Rovere. De Kiekkeſte afſtoge Amneſtien, ſom 
bleb dem tilbuden, og plagede ' Ufien og Ufrifa med deres 
Plyndringer. De. øvrige førøgede den LLR DR 
Booder Rogers førte fra Europa. Mi 


Den fan nu omſtunder beſtage af 6 en 3 til 1382: E 
Si«cele. Halvparten deraf ér boeſat paa Providence, Å 
hvor man har bygget Fortet Naſſau, og ſom har en 

Havn der er tilftræffelig for (maa Skibe. Reſten er 
fordelt. paa de andre Der. De ſende aarlig til Engels 
fand' for en 40 til 50000 Rigsdaler i Bomuld, Farbe: | 

Tree, og levende Skildpadder; og med deres Salt 

betale de de Leonetåmibler, SER Amerita forfpng, 

É ber med. SN J 

Endfkiondt Fordbunden paa Lucaherne fe — 

fommeti Gammenligning med endel andre Koloniers, 
vilde den dog være tilfrætfelig tilat lade en langt bes 

"tydeligere Folfemængde leve i temmelig ſtor Overflødigs 

hed af, fit Arbeide, end den, der nu findeg derpaa 

af frie. Menneſter og Slaver. At Jorddyrkningen der 

er faa forſomt, det er at tilſkrive de forſte Koloniſters i 

Sader og de nutidiges Tilboieligheder. Diſſe Her, ſom 
ks ere ffilfe paa den ene Side fra Florida ved Kanalen | 
Beahama, udgiøre paa den anden en lang Rakke, der i 

ender fig næften ved Pyntet af Cuba. Der begynder 

— andre Ber, ſom man falder de Caiteffe og Surkeſte, og 

fom ſtrekker fig i Længden til henimod Midten af Gr. 
Domingos nordlige Kyſt. Denne dit Soeraveriet ſaa 
gunſtige Beliggenhed har giver Indbyggerne Hang til 
Fribytteri. Uophorlig ſukke de efter Fiendtligheder, 
— ſom lunne bringe de ſpanſte og frame rodukter if, 
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at falde i deres bænder. Bermaderne vife et tøtigere NE 


Studerie. — SD ØR —— 
— LS ENE Na ——— 
29. De —— me, Armod, — i: 
Indbyggeres Karakte — 9— 





denne lille Øe: Samling, bet eg omtrent 
360 Mile fra den Antilliſte, blev 1527 opdaget af — 
Spaniolen Jean. Bermudes, ſom gav den fir Navn 
uden at gaae i Land derpaa, Ferdinand Carmelo, en | 
Portugiſer, fif 1572 af Philip den 2den er Stiade paa 
dem, ſom ikke havde noget til Folge. Den franſte 
Soefarer Barbutierer ſtrandede der 1593, og tenkte 
ikke mere paa dem, efter at han var ſluppen derfra. 
Skibet Georges Sommerſes ſonderſloges der 1609. 
Af Stumperne af dette Skib byggede man et lidet Fars 
tsi, hvormed man havde den Lykke at vinde flage, til 
Endeuand tt, SA) 
Tre Aar derefter blev der i foridon ———— et 
Kompagnie til at befolke Bermuderne, ſom vare ganſke —— 
øde Man fendte 60 Menueſter derhen, paa hoilke 
der ſnart fulgte en Mængde andre. De beſatte forſt 
St. Georg, ſom er den af diſſe Øer, der havde den 
bedſte Havn; og med. Tiden alle dem, Der bare iftand 
til at dyrkes. Jorderne bleve nøiagtigen udmaalte og. 
fordelte til Beboerne, efterſom deres ——— vare 

| mere eller mindre talrige. rå 

| 7 Hvad man bekiendtgiorde om Dette funde og; milde - 
Klima drog Koloniſterne dertil fra alle Egne i det brit⸗ 

| uſte Rige. Man begav fig derhen fra. Antillerne, for 
at fane fit Helbred igien; og fra de nordlige Kolonier 

| gr i Rolighed at feve af fin Formue. Endel Roiali⸗ 
ſter begav fig derhen for derat oppebig Enden paa Crom— 

| vels Liv, der undertrykkede dem, Blandt andre gik 
| FRA, en gyperus Poet Fiende af denne. tyranit —* 
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ER: tig pyntede, naar de ikke hande ſmaae Hatte paa, der 


0 ftrænet, fig til at forfærdige Gfib8 Geil, en Sofel 
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å Mande Fteller, over Soen 09 bpfta mmet af dafteng | 
V Ind flydelſe og Egnens Skienhed — — J——— 
der — befang han diſſe lykkelige Her. SirSværmerie ” | 

bibragte han det. Klon, fom er faa født at brin gei Hede. | 
De engelffe Damer anſaae fig ikke for ſtionne eller rigs | 
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… bare giorte af Palme⸗Blade, ſom kom fra Bermuderne. 4 
den endelig forføandt Trylleriet, og diſſe Øer 

faldt ned i den Forglemmelfe, ſom deres Lidenhed for⸗ É 

' tiente. De ere obermaade mange og indtage fun em | 
; Stræfning afen 6 til 7 Mile. "Jordbunden paa bem | 
ev fun af maadelig Beſkaffenhed uden engang. at have Å 
nogen Kilde tif at vande den. Maͤu driffer der iffe 
"ander Vond end det af Brende og Vand: Samlinger, 
Mais, Have: Urter og en Mængde. vpperlige Frugter 
giver der en overflødig og fund Føde. Intet voxer der 
af det Overflodige, ſom man udfører til: Nationerne. 
Ihnidlertid har Tilfældet dog under denne rene og tem⸗ 
pererede Himmelegn ſamlet en 4 til 5000. Beboere, der : 
ere fattige, men lykkelige ved ikke at være kiendte. 
Deres Handel med Engelland beløber fig ikke aarlig til fort å 
mere end en. 25000 Rigsdaler, og den, de have opr id 
rettet med Amerikas Faſtland, er iffe fonderlig ftørre,” 7 
Tor at ophielpe denne foage Kolonies Velſtand, 

man Tid efter anden foreflaaet, der at dyrke Silken, 
WViinſtokken, Cochenillen. Af diſſe Forſlag er intet 
Blevet bragt i Udførelfe, Vindſtibeligheden har inde 
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der forenede ſig ſaa naturlig med Bygningen af diffe 
ſmaae Fartgier af Ceder — og Acapou⸗Træe, ſom 
aldrig have havt deres Lige paa Kloden enten i Bare ØR 

TT. eller Varighed. Å 
De kfornemmeſte Ibbhatere paa de formidle Å 
Her oprettede 1763 et. Selſkab, hvis Love ere maaſkee Å 

det agtvardigſte Mindesmarke, der nogenſinde har Å 


—— — —— IT — —* J 
SES BRS ARE HER AT SN 
— — Diſſe retſtafne ——— SE. 
bandt ſig til at oprette et Bibliothek af alle okonomiſke — 
EStrifter, i hvilket Sprog de end vare ſtrevne; er—— 
ſtkaffe ſpagelige Perſoner af begge Kion en med deres 
Forfatning poſſende Syſſel; at belønne enhver, ſom 
havde indføre” et nyt Haandværk i Kolonien, eller giort 
"Forbedring i et allerede bekiendt; at give en Penſion— 
til ethvert Arbeidsſolk, fom efter 40 Aars Strebſomhed 
og med et got Rygte iffe havde kunnet ſamle fig er til: . 
ſtrækkelig Formue til at tilbringe deres Alderdoms Dage 
uden Bekymring; og endelig at holde. Enhver ſtadeslos, —— 
ſom af Admin iſtratisnen eller ÆytiSbeven — være 
| bleven forurettet. Få 
Hold over - dige Fordele du af Mangel paa SMigs 
| dom firæbfomnie Folk! der er lykkelig ved dit Arbeide 
og din Fattigdom ſom bevare dine Sæder. En reen 
og klar Himmel vaager over dine Uſkylds Dage. Med 
Sundhed aander du Siælefred. Ingen Overdaadens 
Gift har endnu indſuget fig i dine Yarer Du hverken 
opvæffer eller følev til Misundelſe. VWErgierrighedens 
og Krigens Raferie taber fig paa dine Bredder, ligefom 
Stormene fra det Hav, der omgiver dig. For at fryde 
ſig ved Synet af din Tarvelighed, kunde en retſtaffen 
Mand fage Lyſt til at drage over Havet. Ak? gid, 
Vindene aldrig maatte underrette dig om Begivenheder: 
ne i den Verden, fom vi beboe! Du vilde da fade at 
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vide — — — Dog" — — — Nei — — mit Hierte 
veener ſig — min Pen falder — — du ffal intet fane —… ” 
at vider ——— 


Diſſe vare de brittife Veſndelſer i den amerifan; 
ſte Des Samling, da Lykken i den 1763 endte Krig gav 
denne Magts Eiendomme der en betydelig Udvidelfe, 
| EADS Grenade — den vigefte Del. 
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PAS ap? 130, Gletad⸗ blev fra. — af migdtt: Bebel 
5 å af de Fraufke. de HAR REN 4 
UD DSR der ſoretoge fig Ng — 


le Øe ev 21 Mile i Omfreds 6 i fin — 
Diameter, ſom er fra Nord til Syd, og 4 fra Oſter 
til Veſter. Dens Jordsmon, ſtient meget revlet er 
mæften i Almindelighed "frugtbar bg iftand til at lade ſig 
dyrke til noget, efter dens Beſkaffenhed og dens Sele, É 
ſom man iffe nok lægger Mærke til, Imidlertid: er 
Jordbunden — jo, fængere fra Kyſterne — jo mindre É 
"frugtbringende, hvilket fan komme deraf,” at den alt M 
i, for hyppige Regn ved Foden af Biergene, endog naar 
det ovrige af Øen er plaget med Tørfe,; vedligeholder 
De — zneſten alle leeragtige Jorder, ſom ligge dem nær, 
en med dens Bearbeidning, folgelig ogſaa med deres 
Frugtbarhed, ſtridende Kislighed og Fugtighed. * 
Ti Floder vande den veſtlige Del tre den norde 
lige; otte den oſtlige; og fem den — dg Foruden ; 
7 diſſe, der alle ere fan betydelige, at Surfer ; Møller fan 
gaae ved dem, ſeer man endel, der ikke ere ſaa bands | NA 
i * rige, men meget nyttige til Kaffe: Avlinger. — 11 
Naboe Faſtlandet beſtytter Grenade mod diſſe fåes 
Sgrotlige Orkaner, der bringe. Odelæggelſe over ſaa 
mange andre Her; dg: Naturen har der frembragt en 
— Meoöéngde Viger, Bugter og Reder, ſom lette Produk 
ternes Udforſel. Dens fornemmeſe Habn kaldes Baſſe⸗ 
Terre, eller St, George. Den gav en bo Krigsftibe 
et filfere Lye.  . ' fin 
Endſtiont de Franſke vare — om Grena⸗ 
des Frugtbarhed, og havde fra. 1638 fartet den. Befluts 
ning at boefætte fig derpaa, faa udførte de der dog ikke 
ſerend 16517. Ved deres. Ankomſt dertil gave de nogle 4 
i Hrer, nogle Knive, et Anker-Brendeviin til de Vildes Å 
Hovding, vg troede, at de dermed havde kiobt Hen. 
De paaroge fig derfor Ear sive; Wine, og ERR fis ſnart SÅ 
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Bag AR une RE 
|x 3 — 
ſom Tyranner. Coroatberne⸗ der ike kunde befæmye 
"Dem med aabenbar Magt,” toge. den Beſlutning, BE — 
Svagheden altid falder paa mod Undertrykkelſen, Og 
myrde alle dem, ſom de, traf affides og uden — 
De Tropper, man ſendte derhen, for at underſtotte 
RKoͤlonien i Vuggen, ſage intet fi krere, intet hurtigere 
Middel dertil end af udrydde alle Landets Indſedte. 
De overblevne af diſſe alykkelige, ſom de havde. giort 
Ende paa, flygtede hen til en ſteil Klippe, fra høig Top ; 
de hellere vilde nedſtyrte fig levende end falde ien ufor⸗ 
ſfonlig Fiendes Hender. Denne Klippe kaldte de Fran⸗ 
| fle af Let; findighed — hout« Ravn den 
| endnu (ae 
Hvorledes ſkulde vel denne fafende Nation i fierne ag 

| Eone tabe den giekkende Tone, fom den beholder i ſit 
eget Land midt i de ſtorſte Elendigheder. Den er ikke 
gruſom, men denne medfodte Overgivenhed, fom følger 
Franſkmanden under Telte, midt i Leire, paa en Bafs 
plade, pan en Hoſpitals⸗ Madras, hvor man har hen⸗ 
| Faget ham tildekket med Saar, af hvilfe han om et Øie 
blik maa opgive Aanden, den indgiver. ham et Tøierlige ; 
Indfald, fort bringer hans ligeſaa ilde tilredede Kams id 
merater til at lee. Dette Karakter: Sving, der gßireee 
den. ſkurrende med Omftændighederne, vil yttre fig pan 
ſamme Maade hos alle Franfømænd og hos. nogle Ori⸗ 

ginaler blant alle Verdens Nationer. 

En gierrig, voldſom og ubøielig Gonberneur be⸗ 

talte dem med Rette for alle diſſe Grufomheder. Op⸗ 

rorte over, haus Tyrannie, flygtede de flefte Koloniſter 
til Martinique, og de, der vare blevne tilbage under 

hans Befaling, dømte ham til at mifte Livet. J hele — 
| Retten, form lovformelig giorde denne Røver fin Pro: 
ces, var der fun en enefte Mand, ved Ravn Archan— 
geli, der forftod at ffrive. En Gruvfined holdte For: 
horet. Iſtedet for Signet brugte han en Heſteſtoe til 
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Segl, hvorom MO RO) ' der —— Sirberens 
Tieneſte, ſtrev meget hoitidelig: ————— 
Hr. de La Bries Mærke 

Man var udentviol bange for at Hoffet i Bers g 
ſailles ikke vilde ftadfæfe en Dom, der var faa overs 
ordentlig og affattet efter. uhørte, ſtiont af fund Sands 
tilſagte Forwaliteter. De fleſte af dem, der bande 
været Dommere over Forbrydelfen og Vidner til Strafs 
fen, forfoandt af Grenade. Kun de bleve tilbage, der - 
formedelſt deres Ubetydenhed maatte flivve for at blive 
forfulgte af Lovene. Optelningen 1700 bevidner, at 
der da paa Øen var fun 251 Hvide, 53 Vilde og frie 
Mulatter, 525 Slaver. De gavngiorende Dyr ind⸗ | 
ſtrenkede ſig til 64 Heſte og 569 Stykker Horngvæge ! 
Hele deungen beſtod i 3 Sutter⸗ og 52 BDR . 
tager, | 


















Alt forandrede Ud ſeende mod — åg denne 
Forandring var et Vært af Martinigue. Denne Øe 
lagde paa denne Tid Grundvolden til en Glimmer, fon 
"maatte fætte alle Nationer i Forundring. Til Franfes 
rig ſendte den overmaade mange Produkter, for hvilfe 
den blev betalt med fofibare Handelsvarer. Det koſte 
bareſte, den havde faaet,” forte den til de ſpanſke Ky⸗ 
ſter. Dens Skibe lagde paa Veien ind til Grenade, : 
for af tage Forfriſkninger. De handlende Fribyttere, 
der paatoge fig denne Seilads, bibragte denne De. E 
Kundſtab om dens ffiulte Frugtbarhed. Dens Jord: es 
bund behøvede fun at dyrkes. Handelen gior alting let. 
Nogle Kiebmend forſynede dem med Slaver og Redſka⸗ 
hev til at oprette nye Suffer: Værker,” Der indfortes 
et Bogholderie mellem diſſe tvende Kolonier. Grenade 
indfriede lidt efter lidt ſin Gield med ſine rige Produk⸗ 
ter, og den fulde Afbetaliug narmede ſig ſin Ende, da 
Krigen 1744 afbrød Forbindelſen mellem diſſe tvende, É 
g Der , 98 —— def — Sa ar i den da: Beg 
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| aengeemgane der ae da Vonnlbe — 
cao⸗ og fornemmelig Kaffe⸗ Zræer, fom under Fiendt⸗ 
lighederne kom til den Vert, der er fornoden til at give 
J overflodige Frugter. Ved Freden 1748 opgav man ikke 
| diſſe nyttige Trxer; men Sukker⸗Rorene bleve paa 
nye drevne med en Yorighed, der foarede til deres Big: 
tighed. Alt for vel fortiente Ulykker ſtilte ſnart Moders 

"Mander ved de ſtore Fordele, det ventede fig af fin Kolonie. * 


Den Raſenhed at ville nyde: før Tid er, og nyde 
uden Maade, denne Sygdom, Der har faaet Indgang 


| hos Regieringen over en Nation, der dog fortiener at 
elſtkes af fine Herrer; den Odſelhed, der hoſter, naar 
der (Fulde ſages; der med den ene Haand ødelægger 
hvad Fortiden har giver, og med den anden hvad der af 

| Fremtiden fan ventes; der udtørrer og opfluger Grund⸗ 
volden til Rigdomme, ved at optage Indtægterne: 
| denne Uorden, ſom finder af den Trang, hvortil Mans 
| gel paa Grundfætninger og Erfaring aldrig undlader at 
bringe en Stat, ſom fun har Styrke uden Sigte, Mid: 
ler uden. vigtig — — det Anarkie, der herſtker i 
Forvaltningen; Subalterners Overilelſe og Rænfer ; 
Feil i eller Mangel paa Planer; paa den ene Side 
Froekhed til at begage alt uſtraffet; og paa den anden 
Frygt for at tale endog til det almindelige Bedſte; dette 
| " Gammenftød af Ulykker, der længe have. havt, deres 
Gang, har bragt Grenade til at gage over i Engellæn; 














| dernes Hænder, og ved Trafraten 1763 blev deres Ero⸗ 


(0 dem dlemtet 


ate Begiberieder, tg have — fig van 
Grenade, ſiden der er kommen under det. 
"Brittiffe Hjerredom, USR 

| Engelland har ikke giort ſin Indtradelſe paa den 

| —9 Ane Y den førfe Rung over det belomne ſom 
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man alt — habde hiort ſig det hulter Begreb om, | 
ſtyndte mange. fig med at ſtaffe ſi ig Gaarde derpaa. 
De ere bledne kiobte langt over deres virkelige Verd. 
Denne Grille har, med at uddrive de gamle — til Kli⸗ i 
maet vante — Koloniſter af Den, trukket en 7 til. Mil ⸗ 
lioner Rigsdaler fra Moderlandet. Paa denne ufor⸗ | 
ſtandighed er fulgt en anden Uforſtandighed. De nye 
— vift nok af National- Hovmod forblindede — Eiere 
ſatte nye Behandlingsmaader iſtedet for dem, deres 
Forgængere havde brugt. De vilde forandre Slavers 
nes Levemaade. Negerne, hvis Vankundighed elven | 
binder dem ſterkere til deres Vedtægter end Menneſter 3 
Almindelighed, ere blevne oprøviffe. Man har maattet 
fade Tropper rykke imod. dem og udoſe Blod. Dele 
Kolonien er bleven opfyldt med Mistillid. Herrer, der 
havde fat fi fig felv i den Nodvendighed at gaae frem med 
Vold; ere blevne bange for at blive brændte eller myrs 
dede i deres Vaaninger. Arbeidet laae i Dvale, blen 
endog tafbrndt. "Endelig blev. Rolighed bragt tilbeie 
igien; ſtrax derpaa fulgte en nye Storm, 

J det hele brittiſte Rige ere de Romerſt— Catholſte 
——— udelukkede fra den mindſte Yndflydelfe paa i 
de offentlige Beſſutninger. Ved at indføre den engelfe 

/å Megiering paa Grenade, troede Minifteriet, at det 
burde afvige fra de almindelig vedtagne. Grundſeetnin⸗ 
ger, og vilde derfor, at de gamle Indbyggere ſtulde, 
af hvilken Religion de end. vare, have Ret til at give 
Deres Stemme i Kolonie ; Forſamligen. Denne nye 
Skik fik den 5— Modſtand. Men endelig 
erklærede Parlamentet, fom havde. tabt noget af ſine 
Fordomme, ſig for Adminiſtrationen, og de Catholffe | 
fif Rettighed til at tage fi ig af fæteg Denne Narlom de. i 
andre i 
… Den fortrinlige Kierlighed, Georg den ude bande. | 
Giift for de Franſte, der vare blevne Dang Underſaatter, 
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| toge endog Amerikas Øer Del, 
at der iffe mere vilde bære nogen Kredit af haabe, naar 


mmm — 


* É 


J 


| — ham paa den ante, sat hans Dafter ikke bilde 


"finde nogen Modftand i et Etabliſſement hvor de endnu 
udgiorde det ſtorſte Antal. J Tillid dertil befalede han, 
at man Der ved! Produkternes udforſel ſtulde hæve. de 


4 Procent, ſom alle de brittiſte Øer, Jamaifa und. 


I N 
—— 


tagen, —— fra meget gamle Tider tilſtaaet i et An⸗ 


ſtod af Iver. Man giorde ham Magten dertil ſtridig 
Sagen blev høltideligen ført, vg Kiendelſen faldte ilke 
ud til Fordel for Monarken. 

Denne Seier giorde Koloniſternes Hietter —— 
For at fremſkynde Uvlingerne , havde de giort fore 
Laan af Kapitalifterne i Moderlandet. 
der ſteeg til 51 Millioner, ”; blev ikke betalt til Forfalds⸗ 
Tiden. De, der Havde forſtrakt Pengene, væbnede - fig 


F ⸗ 


"Denne Gield, 


med Lovens Sværd, ſom gav dem Rettighed til at tage 


de pantſatte Plantager til fig, lade dem offentlig fælge, 
og efter. 8 Maaneders Forlob fordre det Sele. betalt. 


Denne Strænghed udbredte Beſtyrtelſe. "Æg fin Fortbib⸗ 


lelſe udftædede Øens lovgivende Korps den 6te Junii 


1774 en Bill, ſom delede hele KiobeSummen i fem. 


Betalings-Terminer og udſatte den fidfte i 32 Maane⸗ 


Der, "Den lønlige Bevæœeggrund til denne beſynderlige 


Anordning var viſt nok, at ſatte Skyldnerne i SR, ; 


til at lade fig deres egne Eiendomme tilflaae, og paa 
denne Maade forffaffe dem de Udfættelfer, ſom de for⸗ 
7 giæves vilde have ventet ſi ig af Deres Kreditorers Med⸗ 
lidenhed. i 


Et faa driſtigt — ——— oprørte hele Engel 


| land. Man folte ſig der i Uimindelighed fornærmet: 
over, af en meget ringe Del af Riget vilde anfee fig 
berettiget til at ophæve de Forbindiligheder, ſom man ti 
Tillid til Troe og Love i Handel, havde indgaaet efter 
Forſkrift af en almindelig Lov. J Fortrydelſen derover 


4 ; , As”, 


ſom indſage meget got, 
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lyt; 
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der iffe var atjøgend Grund til. til. ———— i den 
gamle og den nhe Verden forenede deres Stemmer for 

at møde den overſte Magt fil, uopholdelig at tilbages i 
oribe det ſtore Skaar, der var, MAR i den vigtige og | 
ufortabelige ——— Ret. 
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Aboisbedrifter paa Grenate og Grenadinerne, 


N * 


ÉN W 


LÅ Hoor ſtor endog Angeſten maatte —— en — 
Rigtig Beſiddelſe, tænkte Parlamentet dog ligeſom Fol⸗ 
ket. 1771 0g 1775 blev St. George. lagt i Aſte ved 
gyſelige Ildsvaader. Kolonien døiede desuden andre 

KA "Mager, og deg, ere dens Produkter blevne —— 

ſiden den ev gaaen ud af de Franſtes Hænder, Deu er 
, —— den anden Dalvverden bleven. den anden af de engelſke 
PÅ Her. "Dens nye Moderland fager aarlig af den — 
18,000,000, Pd. Sukker, ſom Sentneret til 8 Kdl, 















indbringer i Curopa en, 44 000000 Rolt. 

1, 100,000 Galoner Rum, Gal. til —— Å 
” gof., indbringer i Europa en > 300,000 — 
j ” 30,000 Sentner Kaffe, Sentneret NR på * 
8 "til 10 Rolr. ⸗ J 
3,000 Sentner Cacao, Sentneret — 
Al LO SIOE oe DE ed 1.0 30,000 mm 
200 Gentner Indigo, Sentneret i FRA ON 

til 160 Rolr. rr GÅ ANE: g in 5998 — 

13,000 Sentner Bomuld, Sent: ERE: 
neret til 30 —R— 390,000 — 








19 alt 148,06 8,000 Rdfr, 7 

Men denne Indtegt er indbegreber, væres Grenadi⸗ 4 
nierne give af ſig. 9 
SE KDE "Det ev en 12 Stykker fmaae Der, af Omtreds 
fra en 3 til 8 Mile. Ingen Flod feer man løbe der; 
n Luften ev imidlertid. fund. | Jorden, der blot ev bevoxet 
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— tyndt Krat, boli i Sekler ikke —— Straa⸗ 
lev unddraget, og kan bearbeides uden at uddunſte nogen 
"af de dræbende Dampe, ſom ellers forkorte deres Dage, — 


i der pb dee 


7 





Caxriacou, den eneſte af diffe Der, For de (SA BE 
Fa bel beſat, blev ført ſogt af nogle Skildpadde— 


Fiſtere, fom ide Mellemrum, en faa let. Haandtering Å 
gav dem frie, gave fig tilat oprydde. Med! Tiden 4 
"blev deres lidet Antal foroget med endel Beboere fra 


Guadeloupe, ſom af ffadelige Inſekter vare blevne — 
drevne fra deres Plantager. Underftøttede af en 8 til 
900 Slaver, lagde diffe gode Folk fig temmelig fordel: 
agtig efter Bomuld. Dette Træe blev af Engellænderne 
bragt til de andre Grenadiner, og de anlagde endog én 
Guffer Avlins 9— Beqvis og to paa 


"33. SON Zabago, ſom J——— ie Stri⸗ 


—8* i 
PR. 4 


digheder mellem Hollænderne: og de Fran (Fe, ba 


bliver en brittiſt Beſiddelſe. 


———— ſom bleb af Stor: ;Briftanmied forhvervet 
bed. — Tid og ved famme Traktat, ev ikke ſtilt fra 


den ſpanſke He Trinite, uden ved en Kanal afg Mile. 
"Denne Befiddelfe hav en 10 Mile i Længde til en 4 Mis 
| Jeg Brede, hvor denne ev ſtorſt. Paa dens nordre Kyſt 
er en Rede, ſom har 25 til 30 Fod Band, og paa dens 
veſtlige er der en anden, hvor man finder kun 20 til 
25 Fods Vand. Begge ligge de i Lye for de —— 
Vinde — Fordele, ſom den fydlige iffe har, Blant 


de Bakker, fom indtage Midten af Øen, er der een 








hoiere end de andre, hvis forte eller rødagtige Farve 
ſynes at tilkiendegive Levninger af en gammel Vuͤlkan, 
Den er ikke udfat for diſſe græffelige Orkaner, fom au— 


denſteds foraarfage faa ftore Ødelæggelfer, "Nærheden 


| ef Faſtlandet fan ſorftaffe den Denne igstlFastr lige Fordel, 
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pvermaade folkerig. Dens Indbyggere værgede ſig 
Jænge mod de: heftige og hyppige Angreb af Terraſirmas 
"Bilde, der vare haardnakkede eg uforſonlige Fiender. 


fra Faftlandet'og adſpredte fig paa Naboe⸗Herne. 


for at lægge Grundvolden til en hotlandſk Kofonte. å 


paa Trinite mod et Etabliſſement, der var dem mis 


ſom det kun kiendte til af Uheldene ved dets Oprettelſe. 
fordreven derfra 1666. Engellænderne ſaae fig. ſnart 


med at vinde, gav Luddig den 14de Republiken, feng 


behøve ikke at forlade deres Fædernefand for at giøre | 


tighed er frit Aandedrag. Abris bringe, Religions⸗ 


— Kc 






Ooſaa var — —— 7— nøgle forieninged 


Endelig bleve de kiede af diſſe altid fornyede Indfalb | 


| Den, de havde forladt, laae aaben for Enrobag É 
Ungreb, da 200 Flisſinger ſatte i Land derpaa 1632, 


Indianerne fra Naboelaget forenede ſig med Spanierne | 


fænfeligt, Alt hoad der vilde ſtandſe deres. fremtutedoe I 
Raſenhed, blev nedſablet eller giort til Fange. De ſaa, 
Der freiſte fig af deres Hænder ved Hielp af Skovene, 
vare ikke længe om at forlade Hen. 

I tyvde Aar forglemte Holland et Eiabliſement, 
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1654 lod man en Folkeſamling tage derhen, ſom blev 




















denne Erobring frareven af de Franffe. Men fornsiet Å 


Allierede, en Øe tilbage, ſom den forhen. Havde eiet. 
Dette Etabliſſement trivedes ikke bedre end alle denne 
handlende Nations agerdyrkende Kolonier. Hvad der | å 
andenftedé beſtemmer faa mange Menneffer tilat gane i 
til Amerika, bar aldrig. kunnet drive Hollænderne der? | 
til. Moderlandet tilbyder fine: Berns Bindfibelighed | 
alle Befoemmeligheder. ved en fordelagtig: Handel. De 


deres Lykke. En lykkelig Toleranſe, der ligeſom —— 
den er kiobt med Stromme Blod, giver hvers Samvit? 


Skrupler ængftelige Gemytter til at forjage fig felv fra 
den Jotd, hvor Himlen lod dem fødes. Fædernelans 
det førger med faa megen Klogſtab og APenneftl ben 
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É 


dyrke dens 


bortvende hans Magt. 
"Hans Leier, faldt ned i er Krudt: Magaſin. 
ſedvanlig afgisrende Slag bragte Fienden ud For⸗ 


| ſvarsſtand. 


Fordeel. 
Ma 111 Deel. 
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* Andecheldin⸗ bg Arbeide * de Fattige, at — 


lelſen ikke noder dem til at oprydde en Jord, ſom er 
vant tilat opfluge dem, der gabne dens Skisd for ar 


"Tabago havde derfor aldrig mere end 1200. 
Menneſter, der vare ſyſſelſatte med at dyrke lidt Tobak, 
lidt Bomuld, lidt Indigo, og drive ſex Gutferværter, . i 
Til dette Vindſtibeligheds Maal bar. Kolonien ind⸗ 
fræntetr, da den blev angreben af den * — Bag, 
der havde indfat den igien i fine forſte? 
Eiendoms Rettigheder. — J Februarii, MY in em 
franſt Flaade, der var beſtemt til at bemægtige, fig Ta 
bago, den hollandſke Flaade, ſom ſtulde modfætre ſig dette 
Foretagende. Det kom til Sræfning paa Øens egen 
Rede, ſom blev. berom ved dette Slag, der er. mær 
Dærdig i et paa ſtore Begivenheder frugtbart Sekulum. 
Tapperheden ſteeg til en ſaadan Glubſthed paa begge 
Sider, at Skibene vare uden Maſter, uden Touvark, 
uden Matroſer til at fiyre dem, og endda ſſoges man 
endnu. Slaget ophørte ikke førend. 12Skibe Lare 
brændte og en ſtor Mængde ffudt i Sært, 
** mindft Folk, og Forfvarerne beholdte Øen endun. 
Men d'Eſtrees, der vilde indtage den, giorde Land: 
"gang derpaa ſamme Aar i December Maaned. 
var da iffe mere nogen: Flaade, ſom kunde ſtandſe eller 
En Bombe, der blev [afte fra 


- ( —9 
så ' i 


Dan overgav. fig pad. Naade. Ikke noviet 
med at ſloife Foſtningsvarkerne lagde Seierherren, efter 
hele Krigs⸗Rettens Strenghed, Plantagerne i Aſte, 
" bemægtigede fig alle de Skibe der vare i Havnen, og 
"flyttede Indbyggerne fra Hen, han havde taget. "Eros 
"vingen blev Frankerig hiemlet ved Freden, der fulgte 
paa en Aktion, mn 'nlyse uden rom og mange — 
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Aldeles, at det ikke engang ſendte et eneſte Menneſke 
Ligegyldighed paa hvad der var fun nyttigt. - Det fat⸗ 


tede den ſom en ufrugtbar Klippe. Denne Vildfarelſe 


St. Vincent og Dominighe Diſſe Beſiddelſer vare 


"Het med ringe Hielpemidler 


gaa fine førfte Produkter. Diſſe eve ſædbanlig af et 


at foretage fig de vigtige Avlinger, der ere Formaalet 


Tabago alt for langt borte fra de fore franſke Etabliſſe⸗ 


fordi den. af dem alle er den meeſt blomſtrende, paaſtod 
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Hohfet i Verſailles forſemte denne vigtige Oe faa 1 


Perhen. Maaſkee ſaae det i en fålfe Valdes Ruus med 







fede endog ſaa ſlette Tanker om Tabagd, at det betraget " 





beſtyrkedes ved de Franſkes Udfærd; ſom, alt for tal⸗ 


rige paa Martinie ve, udbredte fig pad Herne Gt, Lucie; Å 





fun uſikre og af maadelig Beffaffenhed.…… Burde man 
vel hade foretrukket dem for en Oe hvis Jordsmon 









var bedre, og hvortil EiendomsRetten var utviſtelig? i 
Ja ſaaledes tœnkte en Regiering, ſom paa den Tid ikke 





Dar bplyſt nok om Handelen og Koloniernes Plantnin 


ger, for at indſee de ſande Beveggrunde til den liden 
Tilboielighed, ſom dens Underſaatter hadde for Tabago. 





En nyt plantet Kolonie, iſer naar den er opret⸗ 


nidler, behsver umiddelbar Under⸗ 
ſtottelſe for at holde ſig. Den kan ilkke gisre nogen 
Fremgang uden i Forhold til den Afſotning, den finder 



















almindeligt Slags, ſom då de ikke betale Omkoſtnin⸗ 
gerne med en laug Transport, fælges ikke gierne uden 
paa nærliggende Steder, og fede derfor”, ved den maa⸗ 
delige Fordel, der giores paa dem, fun uformarkt til 


for Europœernes Handel med Antillerne. Men nu lage 


menter for at tiltrakke ſig Beboere ved denne kremſkri— 
dende Velſtand. Man ſoredrog den derfor Øer, ſom 
gave mindre af fig, men fane Hielpekilderne nermere. 
To syet intet, hoori alt havde nedfænfet den, havde 
iffe inddraget den fra Engellands gråddige Øie. ” Denne 
hoffardige Øe) der anfeer fig for Øernes Dronning, 





(| —* 
— ne "gr 
" * — 
- — ⸗ 
8 
ro . 4 


g 


W 


VHS RA — 728 — 


(gran havt Folf paa den i fer Maaneder. Dens Volde 


diggiort dens Vaabens Held ved at overdrage den en 
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Ki Ordortuiado⸗ — —— Des 


 Nætten alle Eiendomme pad Antillerne bleve, deres g 
—— Koloniſters Grav. Da de, i Uerfaringens Tider, 


—* den havde: ett: uforfabetig Ret til Fabagd, — * den 
har kronet dens: Paaſtand, og Freden 1763 har retfer⸗ 


Beſiddelſe, ſom den⸗ vil — —* * de Sianſtes 


gik frem paa Slump, uden nogen Medvirkning af deres 


Moderland, giorde de ligeſaa mange Feil ſom Skridt. 


Deres Graadighed fod haant om den Fremgansmaade, 


Landets Indfodte havde brugt, ſom for at formindſke 


—J alt for ſtore Indflydelſe af en beſtandig brændende | 


ESoel, ſtilte det Jordsmon, de vare nodde til at op⸗ 
—— i ſmaa Siykker, ved ſtore Medemfræfninger, - 
Der vare bedekkede med Træer og Skygge Oplærte 
af Ærfaringen lagde diſſe Vude deres Votiger midt 
Skovene af; Frygt forde gjennemtrængende og farlige 
AUddunſtninger, fom brød frem sf eu Dord⸗ der uyelig 
dar opryddet. 
Forhippede paa Nodelfen Mede dette kloge Feits 
Udryddere denne alt for feendrægtige Fremgangsmaade, 


* 


æg i deres Higen efter. at. komme tihat dyrke alt, fer 


dede de hovedkulds hele Gfoves Strax reiſte der ſig 
tytkte Dunſter af en Jord, der for, for ſte Sang blev op⸗ 


varmet af Solens Straater. De forøgedes efterhaanden 
ſom man omrodede Markerne for at beſage eller beplante 
dem. Det Uſunde i dem trængte ſig ind igiennem alle 
Svedehuller, giennem alle Organer pad Avlsmanden, fo nm 
Arbeidet holdte i en overmaade ſterk og beſtandig Ud⸗ 
| dunfining. Vadſkerne bleve ſtandſede i deres Omlab 


y 


als Andboldene udvidede ſig, Legemet hopnede, Maven 





























Aner op at giore eemenmngn Mennehter dede und⸗ 
gif man Dagens peftagtige Hede, indaandede man om i 
Natten Døden med Sovnen i" Hytter der vare reiſte J 

Haft midt pad uybrudte Jorder, tet Jordsmon, hvis i 

lalt for virkfſomme og uſunde Driven fortærede Menne— 

ſtene forend der hævede Planternes ——— id 
Soelge diſſe Bemarkninger vilde det, bed re mel 
— Kolonies Anleg være godt at følge denne Mats Ved 
Ankomſten dertil maatte man underſoge, hvilke Vinde ere e 
de meeſt herffende paa den amerikanſke Øe; Samling, og | 





man vilde finde; at de gade regelmasſige fra Syd: Of. 

2 til Nord? Veſt. Derſom det ftod frit af vælge; derſom å 
Jordsmonnets Beſtaffenhed ikke lagde Hindringer i | 
Veien, magatte man undfihe åt tåge fir Sted under Vin- 

1 de, af Frygt: for at den uophørlig fulde føre Dunſterne 
af de nyelig opbrudte Jorder ind daa det; og med Ud; 
dunſtninger fra nye Plantager ſmitte en Plantage, der ' 

Wilde have renſet fig med Tiden. Man maatte pad | 

Denne Maade anlægge fin Rolonie luvarts for alle de 

Lande, man havde for at opdyrke. Forſt maatte mani 

Skovene bygge alle Vaaninger, "om hvile man ikke É 

maatte lade fælde et eneſte Trexe. At boet Skovene er 

” g; fundet. Den Kialighed,; de holde ved ſig, endog FR 

Dagens frærtefte Hede, forhindrer Den alt for ftærte Ud: 
dunſtning, der ombringer de. flefte Curopæer ved det 

Slappe og Skarpe i tt Tet indflammerende Blod, der er. 

ſtilt ved fine flydende Dele. Om Natten maatte. man 
tænde Ild i Hytterne, for åt Fordele den ſlette Luft, der 
kunde være kommen derind. Denne Skik, der beſtan⸗ 
dig bliver brugt i viſſe Afrikas Egne, vilde have den 
Virkning i Amerika, ſom man maae vente fig deraf paa 
Grund af Overeensſtemmelſen imellem begge. Klimaer. 
Diſſe Forſigtigheds⸗Regler iagttagne maatte man 
begynde med at fælde Sfoven, men i en Fraſtand af 
en sos ovne i det mindſte frå Hytterne. Jorden 
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var dlottet fulde Slaverne for Kloffen 10-0m Gore 


| middagen udffiffes paa Arbeide, det vil ſige, efter at 


Solen havde fordele Dunſterne, og Vinden fordrever 


dem. De fire Timer, der gik bort fra Solens Opgang, 


"vilde blive mere end erſtattede ved Arbeidernes Flittigs 
hed, hvig Kræfter 'man maatte ſpare, og ved Menne⸗ 


| ſtenes Konſervation. Man maatte vedblive med denne 


Opmarkſomhed, enten Jorden ſkulde opryddes eller ber 
ſaaes, indtil Jordsmonnet var faa. got renſet; faa got 
| faſtnet, at det tillod at boeſette Koloniſter derpaa, og 
lade dem arbeide til hver Tid paa Dagen, uden at man | 
| havde noget at frygte for deres Sikkerhed Erfaringen 
har alt iforveien gorgidrr Nodvendigheden i i at følge al alle ; 


ME Forholdé; — É 


85. uheld, der ere aiſtedte pag. 


Tabago, fordi EG —— fra de her gpgene 


Marximer. 


ZEN 


Pres Engellænderne ikke — 9 —— 


Fremgangemaade ere de omkomne i Hobetal paa Ta⸗ 


bago/ og blevne ſtilte ved en Mængde Slaver, end⸗ 


ſtiont de flefte af dem vare komne fra Raboe : Kolonierne, 
| Oplyſte ved Dette Uheld have de begivet fig til hvad der 
ligger luvarts, og Dødeligheden er ſtandſet. Dette 
Etabliſſement, der burde været begyndt umiddelbar efter 
" Freden, er blever meget forſinket, efterdi den Skik, En; 
gelland har, at fælge "Jorden paa dets Øer, har med! 
"ført utallige: "Formaliteter, hvorved Oprydningerne ere 
blevne udſatte. Forſt 1766 ere ved Auktion blevne bort— 
ſolgte 14000 Acrer Land, der vare delte i Lodder, hver 
paa 500 Acrer. Siden efter hav man holdt en nye 


Auktion, men hverfen ved den førfte eller den anden er 
det blevet nogen Aplsmand tilladt at — mere end 


ken Lod. i 
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rå 9 
——— øen, hois ere blevne hefundue alt for fåes 
* er endnu iffe bebdet uden af 400 Hvide og 8000. | | 
Sotte. De eve i Forſtningen blevne ſtandſede af My⸗ 
rerne, ſom hade fortæret den ſtorſte Del af de Sukker⸗ 
— Sør, der allerede vare plantede. De 40000" Sentner 
Sukker, ſom 30 Plantager gave, ere blevne nedſatte 
til det halve. Mangelen ev bleven erſtattet ved Bom⸗ 
5 den, hvoraf man hoſter 800000 Pund; og ved —5 | 
digo, hvoraf man fager 12000 — St. Vincent 
har iktke friſtet denne Sa SEN Cone OR 
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⸗0. De Vider oinone paa er Vincent, 
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Da —— og de Scanfte, fir i nogle aar 
NE havde huſeret paa Luvarts erne, "vilde 1660 give de 
Etabliſſementer Faſthed, ſom de fil denne Tid fun havde Hu 
giort Anleg til, bleve de enige om, af Dominigve og 
ct. Vincent fulde forblive Caraiberne tilhørende, Rode; É: 
af diffe — indtil denne Tid adſpredde — Vilde føgte fig ig 
deres Friſted paa den førfte, men de fleſte paa den 
"anden. Der levede diſſe blide, noiſomme ——— 
Fredens og Taushedens Venner, midt i Skovene, i ads” ø 
ſpredde Familier, under Beftyrelfe af en Olding form 
Alderen allene havde ovlært og" falder ril Regieringen. å 
Denne gif efterhaanden til alle "Familier, hvor den 
ældfte altid blev Konge, der ev Nationens Leder og Fader å 
Diſſe vankundige Vilde kiendte endnu iffe den ſublime A 
Konft, at undertvinge og regiere Menneſtker ved Vaaben⸗ J 
Magten; at myrde et Lands Indbyggere, for at komme 
i lovlig Befindelfe af deres Jorder; ar give Overvinde⸗ i 
ren Ret til ai eie, den Overvundne Ret til af træet 
der erobrede Land; og i Tidens Længde betage begge 
Sy Deres Rettigheder og. Frugten SR dere Arbeide ved 1 vi 
NE Rene arie —— 
















J 





pludfelig med en Stamme Afrikanere, hvis Oprindetſe 
man ikke nsiagtig hav kunnet fane. at: vide. Man ſiger, 





paa Gt. Vincent, og at Slaverne, der undgik ved 


Stkibbrudet, bleve modtagne ſom Brødre af de Vilde, ” 
Andre paaſtaaer, at diſſe Sorte ere Overlobere, ſom —* 
ære lebne bort fra Plantagerne i Naboe⸗ Kolonierne, 


En tredie Fortælling" foregiver, at denne fremmede» 
Stamme hidrører fra de Negere, ſom Caraiberne bort⸗ 
toge fra Spanierne i de førfte Krige, diffe Europeere 
førte mod. Indianerne. Derſom man ſtkal troe du 
Tertre, Antillernes gldſte Hiſtorie: Skriver, faa vare 
diſſe graſſelige Vilde uforſonlige mod Herrerne, men 
ſparede GSlaverne, førte dem hiem med fig, gav dem 
deres Frihed, at de kunne nyde Livet, det er Luften og 
Jorden, Rettigheder ogl Frugter,” ſom ere ſtienkede 
Enhver af Naturen, og ſom inrebåRennelte ber berere 
eller negte et.andet >. 

- Dette er fyn lidt. Men Øens Herrer gave. diffe 





barne hyvilket Tilfælde. der endog har bragt bem 


til Landet, deres Dottre til Ægte. Den Art, der 
fremkom af denne Blanding, udgiorde en ——— 
ſom man kaldte forte Caraiber, De have beholdt 
mere af deres Fæedres oprindelige Farve, end af Middels 
Smudſen efter deres Modre. Den røde Caraibe er 
"Tiden of Vert; den forte Caraibe er ſtor, ſterk, og 


"Denne dobbelt vilde Stamme. taler med en Hektighed, 5 


der ſones at komme fra Vrede. Hr 


* 


DØ 37: De Franſkes Ankomſt til Gt. 5— fætter 
did Splid imellem de forte og de røde Caraiber. 


— dyidiertid oleat der ſig med Tiden nogle Skyer 


| imellem biffe tvende Nationer. Man kom underveir 


KJ 





| ge —— Natur: Meone ſters — foregebeg 


at et Skib, der overforte Negere at: fælge, | ſtrandede 


y 


E 




















— — 


—— 


— 





— — — 














Ed 


— 28. — 






* — 


dermed paa Martiniqbe, og man enlige åer Betiehe RR 

ſig af denne Misforftaaelfe for art hæve fig paa Ruinerne Aj 
ſaavel af det ene ſom Det andet. Partie. Til Paaſtud 

brugte man, at de ſorte Carajber gave de Slaver, der 

lob bort fra de franffe Øer, Friſted hos ſig. "Løgnen 

” føder fun Uretfærdighed af ſig Uden Uarfag angre& 

… man dem, ſom man beſtyldte uden Grund, - "Men de 
"faa. Foli, der bleve brugte til denne Expedition; — 
undelſe mellem Unførerne, ſom man beſtemte dertil; de 

rode Caraibers Frafald, der til at angrihe deres River å 
ler ikke vilde give noger af den Hielp, ſom de havde lovet É 
alt for farlige Allierede; Vanſkeligheden i at fane Lev⸗ 
J netsmidler; Umueligheden i at faae fat paa Fiender, der 
vare ſtiulte SÉove og blant Bierge; alt forenede ſig 
” til at bringe et ligeſag daarligt ſom voldſomt Foreta⸗ 
gende til at ſtrande. Man maatte indſkibe ſig igien 
efter at mau havde tabt mange duelige Foik. Men de 
Vildes Seier hindrede dem dog ikke fra at bede vdmyge⸗ 9 
lig om Fred. De indbode endog de Franſke til at nede 
fætte fig blant dem, og tilføore dem et oprigtige Vens k 
fab, en ufårauderlig Samdrægtighed, ” Dette Forflag 
blev modtaget, og næfte Aar, ſom var 1719, faae man | 
endel af Martiniqoes Indboggere fuge til St Bincent' 4 
for at boefærre fig der, UM 
De førfte nedfatte fig frebefigeh: iffe — med de J 

rode Caraibers Minde, men endog med deres Hielp. J 
Denne Lykke drog andre dertil, ſom enten af Misundelſe 
eller andre Bebæggrunde lærte de Bilde en fergelig 7 
Hemmelighed, Derte Folk, der ikke kiendte Eiendoms— å 
Ret til andet end Frugter, fordi de ere Lønnen for Ur: | 
beide, blev forundret, da der fik at vide, at det kunde 
fælge Jorden, ſom der hidindtil havde anſeet for at tils 1 
høre alle Menneffer,, Denne Vidſtkab gav det Maale: | 
Stokken i Haanden. Det faſtſatte Grændfer, og fra 
bette Hieblik blev Fred og Fornøielfe landflygtige fra 
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res 


| beres Oe. Ding af ——— Splid ibtant mens é 
J neſtene. Her feer man Aarſagerne til en Revolutien 
| ' Søk — paa Anmaſſelſes⸗ Sygen. ARR 


Da de Franſke ankom til St. Vincent, fine de sg 


| — Gilaver til at oprydde og dyrke Jorden. De ſorte 
Caraiber bleve ſtamfulde og. forfræffede over, at de 


lignede Menneſker, der; vare fornedrede til Traldom. 


De frygtede for at man engang ſtulde misbruge deres 
Farve, der forraadde deres Herkomſt, til. at paalegge 


Dem det ſamme Aag. De flygtede til det tykkeſte af 


Stovene. For at præge fig for beftandig med et tyder 


tigt Skiel⸗ Marke, der kunde være Kiendetegn paa dereé | 


Uafhengighed, var det, at de trykte Panden flad paa 
deres Børn efterhaanden” fom de kom til Verden, De 


af Mand: og Adinde : Kion, hvis Hoved iffe havde 


funnet give efter for denne underlige Skikkelſe, turde. 


ikke mere lade ſig ſee uden dette Hhudflerfeligt og gien: 


ſynlige Kiendemarke paa deres Frihed” J den følgende 
Slægt fremkom der et nyt Folk. Caraiber med flad 
Pande. Naſten alle af eens Alder, vel vorne, fiore, 
lærte, biſtre, fomdened til Koſterne og reiſte fig Hytter. 
Saaſnart de fik den Priis at vide, ſom Curopæerne 
farte paa det Land, de beboede, paaftode de, ar de burde 
have deres Andel deri, ligeſom de andre Heboere. LY 
Forſtningen neddyſſede man denne forſte Begierligheds 
Drivt ved at forære dem noget Brandeviin og nogle 


"Gabler, Men lidet noiede med diffe Vaaben forlangte 
de ſnart Bøffer, ligeſom de røde Caraiber havde fager, 
Da de fif dem, vilde de have deres Undel i Priſen for 


alt det Jordsmon, der ſolgtes for Fremtiden, og i hvad 


der var kommen ind for det, der allerede var folge, Op⸗ 





bragte over af man negtede dem Adgang til denne bro: 
derlige Deling, indrettede de fig til en færftilt Stamme, 
ſvore, at de aldrig mere vilde alliere fig med de røde 

eautr⸗ De valgte ſig en Anfører pg begyndte & nyde 


























As ontallet paa de Stridende Funder dre: fige: paa 


"la Bindftibeligheben Tavperheden og. Driſtigheden meget 


mie Gemyt. "Dog bragte den Billigheds Aand, der ikke 
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"indbragte dem Forxringer af de Franſte. 
js farte fig pan Øen, føgte alle. hen til den Strakning, A 
der tilhøre deres Rivaler, hvor Koſten var. mere til⸗ 
var fun ilde flue. Trefningerne begyndte paa: nye. 
Altid flagne traf de røde Caraiber fig tilbage til Luvarts 
paa Hen. Endel gik paa deres Baade til Terreſirma, å 
eller flygtede til Tabago. De fan, der bleve tilbage, Å 
Binder skr diſſe af Europœerne, at de paa ny i 


Franſkmand vilde fremviſe en Kiobe⸗Kontrakt, han 


piir finder paa, men læg hvad der: ſtaar å 


BR fig af Sthrkens Ret med ligeſaa megen "Dris J 
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begge Gider, mén Styrken var der ikke. De forte Cas | 
raiber havde al den Overlegenhed over de røde rt fom I 







haſtig faner over ter "føage Temperament, der: fingtfoms J 






gierne forlader det vilde Menneſke, Seierherren tilat 
ſamthkke, at dele den Strækning af Øen, der ligger | 
under Vinden, med den Overvundne. Dette nar det Å 
enefte der giorde begge Parter misundelige, — det 










De ſorte Caraiber vandt intet ved det Horlig, we å 
felv havde foreffrever, De nye Avlsmæend, der ned 









gængelig. Dette Fortrin antændte atter det Had, der 










levede adſtilte fra de Sorte. rated orne ovn 
Som Erobrere og — af fle Kyſten under Ek 







ſtulde kiobe de Jorder , ”de allerede havde betalt. En 






havde vprettet med en rød Caraibe, men en fort. Cas i 
raibe fagde-til ham: Jeg veed iffe hvad dit: Pa⸗ 











pag min Piil. "Du vil der fee ffrevet med - 
Bogſtaver, ſom ikke kunne lyve, at der⸗ 
fom du ikke giver mig hvad jeg. forlanger. —4 
af dig, ſatter jeg” i Aften Ihld paa din 
Gaard. Saaledes blev der raiſonneret med —— KN 
Magere af er Folk, der ikke havde -fært at: leſe. D SÅR 
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J —— og ;Tigefaa lider Samvittigheb8 Rag," — om SE 


RB Europa havde ſtuderet baade den geiſtlige og verdslige R 


Tiden, der forandrer Fremgangsmaader med Ans 
liggender, giorde Ende pag diſſe Udſugelſer. Viſtnok 
bleye de Franſte fiden efter de ſterkeſte. De morede fø 


da itke mere med at opføde Fiær: Kreature, dyrke Have⸗ 


Urter, Maniok, Mais, Tobak til ar fælge paa Martis 
niqve. Efter mindre end 20 Aars Forlob, ſatte vigtie⸗ 
gere Avblsbedrifter 800 Hvide og 3000 Sorte i Arbeide. 


I denne Forfatning var Gt. Vincent, da den kom under 


det engelſte Herredom og blev —— Dermed, ved Tral⸗ 
- farten af 17634 Båg SLED — 


—— — 
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38. St. Viment — Engelendernes 


Rder. "Deus Skiebne under dette Herredom. 


Denne Oe, ſom kan have en 40 Mile i Omkreds, 
er — men overſkaaret med ypperlige Dale og 
vandet af nogle Floder. Det var i dens veſtlige Een 


be Franſke havde begyndt at dyrke Cacao og Bomuld, 


og drevet Kaffe⸗ Uvlingen temmelig vidt. Erobrerne 


| anlagde der nogle Sukker⸗ Avlinger. Umueligheden i, 


at formere dem paa et ujævnt og” med Revner opfyldt 
Jordsmon opvakte Begierlighed hos dem, efter at bes 
miägtige fig de oſtlige Sletter. De Vilde, fom vare 
É flygtede derhen, vægvede fig ved at forlade dem,; og man 
og fin Tilftuge til Baaben, for at tvinge dem dertil, 
Den Modftand, de giorde mod det europæiffe, Tyran⸗ 
nies Torden, var ikke og kunde kun meget J9 
bære haardnakken. 

En Officeer maalte det Jordsmon, man "havde 
iiidtapet, da det Detachement, ſom eſtorterede ham, 
blev uformodentlig angrebet og næften ganſte nedlagt 
den 25 Marg 1775" Ingen fvidlete paa, at jo de 
httelige⸗ fom man nyeligen havde — alle 
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——— til vene Vodlentd "og Tropper fatter fg 1 J 
11. Bevægelfe for at udrydde dem, 4 
ie ” Til Lokke biev det i Tide beviiſt, at Caraiberne vare | 
uſkyldige, at de havde grebet og: nedſablet endel bort⸗ Å 
lobne Slaver, ſom have begaaet diſſe Grufomheder, og 
at de havde ſporet, at de ikke vilde, høre op dermed; 
førend de havde renſet Øen for diffe Omfireifere, hvis 
É Gruſomheder bleve dem ofte tilregnede. For at befæfte 
de Vilde i denne. Beſſutning ved lokkende Belønninger, 
upſtedede det fovgivende Korps en Bill, for at forvife 
enhver, ſom bragte: Hovedet” af em for tre Maaneder | 
fiden bortloben Reger, en Præmie af 5 Moider, ale 
en 25 Rigsdaler. ing 
Denne caraibiffe Øe tæller 1471 frie Menneſter, 
pg 12119 Slaver. Den brittiſte Regtering har øver; 
draget 23605 Acrer, eler efter et Maal, der er mere | 
hrugelige i denne Egn af den nye Verden, 7453 Qvar⸗ 
terer Land, " Af diffe Qvarterer ere 1 9369 anlagte til — 
61 Gutter; Ablinger; 442 til Kaffe; 131 til Cacao; 
369 til Bomuld; 39 til Indigo; 451 til Tebet 788 
RE. til Maniok; 660 til Savaner ellet Oberdreve; og 2600 
til Skov. Diſſe Produkter pore i en meget let. Jord⸗ 
9 bund, og ſom man af denne Grund troer, maa ſnart 
blive udpidſtet. Det er en i Amerika almindelig ved⸗ 
"tagen Mening. Det vilde være gavnligt at un Der føg er: 
om den ogſaa er ſaa pel grundet, ! 
Viſt nok maae Regnen, fom fa alder ſtrommeviis 
paa et revlet Land, lettere trakke en ſandet Jord med 
fig end en Jord, der er leret, og hvis Beſtanddele 4 
hænge mere ſammen i hinanden, Men begriber man 
hvorledes en Jord udpidſkes? Skulde der ffee ved Zabeg 
af de jordagrige Dele, hvor — fom den frem " i | 



























| man ſkiller dik ved, naar — 5 ikke tandile paa å 
det Sted, Hvor de ere blevne — Wen: bet, UA 














| 
| 











debnt ba Vonhelnonts ——— at Planternẽ ikke — 


berove Jorden nøgen merkelig Vagt; at det er Vandet 


allene, ſom befugter den, paa hvis Bebkoſtning hele 


Verxten ſteer. Skulde det vere ved Tabet af Saltene, 
ſom den afgiver til Plantens udvikling efterhaanden? 
Men det er ligeledes beviiſt ved Hr. Tillots og endel 
andre Naturkyndiges mange Erfaringer, at Jorden er 
intet andet end Moderen, hvori Sæden til, Planterne 


faaer fin Udvikling, ſom den fun fones at have: fra Bar: | 
men og Fugtigheden. Alle diſſe Erfaringer: tilſammen 


tagne ſyhnes ogſaa at beviſe, at det i de natutlige eller 
konſtige Befugtelſer er Vandet allene, der indeholder 


adtle de Salte, alle de ſom — 
til denne Udvifling * 


— Skulde delte ogſaa virkelig forholde ſaaletez Kan van 
det, det blotte Vand vel anſees for ſtort mere end det 
Vehikel hoorved Planterne til deres Nering og Bert 

xräakke den Kraft i ſig, ſom de dertil drage af Jorden, 
Denne Kraft gader før t Vandet, hollket Planterne 


Eræbfe op i fig, dg medens det opholder fig i dem, trekke 


den af dét igien, da det øvrige Vand Addunder af 


Bladenes Svedehuller, ſom ere dertil beftemte, | fad 


SÅ: Jorden endog være Moderen, hvori Plante» Gæden fader 
Yin Udvikling, fader då ikke de dyriſke Foſtere, foruden 


den Moder; hvori de udvikles? Hvorledes vil man 
ellers forklare den beſynderlige og paafaldende Lighed é 
ſaa mange baade gode vØ flette ſaavel Sinds ſom Les 
gems Egenſtaber, der faa dite findes hos Forterne efter 
"den Moder, hodri de håve fadet deres Udvikling? ? Gkulde 
Planterne ikke fade Kræfter då Beſtanddele af J Jorden, 
hvorfra fan då den Forkkiel komme pad eet Slags Sæd 
"eller Korn, der er voxet i forſtiellig Jordbund ? Regnen 
og Bandet var det ſamme, Forſkiellen kan da vel kun 
hidbore fra Jordbunden, hvori det er boret, ſom føle 


"gelig har afgivet Kræfter og Beſtanddele dertil, dg fon 
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Varme og Fugtighed; ogſaa Kræfter: og Beſtanddele af 


Aa 
ø 


* 




















9 ANE 
— 






Kj 


— eoa — SAGE 





ehemen noſtrenter ſig derfor: til ar na J 
2n vis Jord⸗Art bliver meer eller mindre fer fat Stand 
fil at modtage og beholde Det Forraad af Band, der et 
94— mnebe dvendigt fil en. fuldftændig Vegetation. . Den ringeſte | 
—9 Bearbeidning lofter en let Jord; den mindſte Regn træn 
Ha. ger fig. da igiennem Den, men en ſterk Regn klapper 
den ſammen, og ved det Solen da meget fer udvom⸗ 4 
per den Fugtighed, ſom den i denne fammenfiappede 
Forfatning fun til en meget liden Dybde har funnet 
å trætte i fig, bersves den derved, det eneſte Slags Nær 
— ring, ſom den forſynede Planten med; „og uden hvilken 
Planten ikke kunde dedblive. Imidlertid ſoger man ikke 
— Grunden dertil i Aarstiden, endnu mindre i dens Ban: | 
Eundighed, ſom ikke forftaaer fig paa at lede dens Bir& 
” ninger. Fordommen ertfærer Jorden for udpidſtet, 
udgiort. Man bearbeider den kun med Uvillie, og fol⸗ 
gelig ſtet. Man fader den ligge REE — — J 


















LN ÆDE ——— jo flere den afgiver, føren, de — 
genereres i den pod ny⸗ jo mere mane den udtemmes Gå 
"Derfor, eller blive det» man kalder udpidftet. Ht 
Planterne ikke berove Jorden. nogen mærkelig Vægt 
” Hornnes ikke at beviſe noget herimod; thi det ſamme 
nder, for Exemdel, Sted med Thee⸗ og Kaffe Gruus. 
Den forſte Paaghdelſe faaer Styrke af Theens og Kaffe ⸗ 
Jens Kraft. Jo dængere den bliver faaend derpaa, jo. 

…… Hærkere bliver den, indtil den er bleven faa mættet, at 

den ikke fan træffe mere til fig, deraf den obrige Kraft 

É Bliver da tilbage i Gruſet. Men jo oftere Paagydel⸗ 

ſerne gientages, jo fvagere blive Aftrekkene, Jo mere 
udpompes Kraften af Gruſet. Naar denne er udtruk—⸗ — 
Ten, fan Vandet vel. fane. Farve deraf, men Sthrken er 
borte; ja khan fan endog blive ved at paaghde faar 
Tænge, at Bandet ikke engang faaer Farve af Gruſet, 
kiont Mængden og Yen set, bliver den — sd RAN 


Over. — 


— — 
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ſorſommer Sens Ten den YE Se AN 
Nogle Grader mindre Sfierpen —— re Hour ——— 





ger og moiſommeligere Beabeidninger· Men eengang 
plsiet, harvet, befugtet, holder den ſteerke Jord lange 


lengere fin Fugtighed, der er er nødvendigt Vehikel for ” 


| Saltene, enten faa: diſſe blive: beſtandigen tilbragte, 
eller efterhaanden. — Std, Beonrand guen ved 
Vandinger nag — 

i Hvortil tiener da Giødningen?. 5 man: flad. Si 
re Tøfte Jorden fan meget lettere, og fan meget. almin⸗ 
deligere ved den Gicering, ſom den frembringer deri: DØ 
tilsat holde den Jængere losnet og ſmulret, — enten 
formedelſt dens virkſomme Dele, ſom ikke kunne udvikle 
"fig uden gradediis i tætte Jorder, fom de af det andet 
Slags, hvilfe man lesner ved at opvarme dem — eller 
formedelſt fine fattede Dele, ſom, ved at fede Jorderne 
af det forſte Slags, holder Fugtigheden længere tilbage 
dem, hvilken ellers, formedelſt det alt for aabne i den 
og Det Ufammenhængende i dens Beftanddele, — 
dunſte meget haſtig bort. 





ter Gisdningen ſaaledes for en Del lsin agen. Men” 
kan Ploiningen ogſaa erſtatte Giodningen? Det troer 
For fatteren ikke ihenſeende til de dette Jorder. Tillykte 
behove de kun lidet. Han troer det ihenſeende til de 
| ſterke, og diſſe behøve meget. Men intet fan erſtatte 
Regnen, ſom maar den er overflødig, gier alle Jorder 
i Amerika næften lige gode. 
| fremſkyndte Frugter raadne ide meget gode, men næften 
alle faae de deres fulde: Bert i de Jorder, ſom ere de 
almindeligſte. J Amerika gives der intet regnagtigt 
Aar, ſom jo er! frugtbart, Y et tørt ASK formindſtes 
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Dfgroden undettiden det halve. 
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—— ASSER Dyrfning for; gt berige. d den E form — — 


| kalder én ſterk Jord, der udfordrer flere. Bearbeidnin⸗ 5 


Nogle, ved Aarstiden 
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Anvendt beleilig og efter | fin Beſtaffenhed aiſtacz y 
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der at foretræbte Dorfhingen af de Planter, fom ber 
Dætte den ſnareſt, og ſom lader den sære mindſt ubfak > 


Varer til Martiniqves Forbrug, og rygte 772299 


forøgede med — vene talte * 600 ler 
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Øe Metal me (RER Inddoogetues PA 
køtibed paa. Gr. Vincent, ligeſom enhvers, der eier en 
let Jord, f hvilter Belte den end kan være beliggende, å 
maa derfor være, åt holde Jorden paa deres Brinker; 








for umiddeldar Paaſtod af ſterk Regn, der klapper den 
alt mere og mere fammen, naar den ikke er ploiet; og 
træffer den bort, naar den er: harvet; fornemmelig at 
ſoge den Dyrknings⸗-Pl an, fom uden ar bære Planten 
for meget imod, gider den den Grad af Tilvext, der er 
nodvendig til at beſtierme Jordbunden i det Hieblik, da 
den meeſt trænget dertil, nemlig den Aarstid, då en, 


hyppigere Skylregn ikke vilde undlade i Tidens Længde 
” at pille den af til Bunden. Saalange denne er bedet 
ket med en hvilkenſomhelſt Jord, frygter man ikke for 


dens ufrugtbarhed. Den Jordbund, der een Gang er 


tiiſtrakkelig til åt nære en Plante, vil, naar den ved 


Dyrkerens Omhue bliver holdt i fin forſte Forfatning, 
SVALE tilſtrækkelig dertil indtin PUDS — sag EN 


39. Stor⸗ Britiannen fominer i ——— Fa ; 
Be— 4 


EM 


fa Dominiqøe var beboet af Rin egne dar " 
2732 fandt man derpaa 938 Caraiber, der vare fors i 


Delt i 32 Carbet're, et Slags Hytter. 349 Franſte 


havde em Del af Koſten inde, ſom de Vilde havde 
overladt. Dem. Til åt drive deres Avling, ellers fnarere 
til at giore dem Gelitab i den, Havde diffe Curopæere 
fun 23 frie Mulatter og 338 Slaver. Alle vare de Å 
ſyſſelſatte med at opføde Fiærr Kreature, avler Fode⸗ 


Stykker Bomuldstreer. Diſſe ringe Produkter bleve 


sd 1 8 
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| * 2000 St ved Steder 1763, — te giorde den (i 
engelſt Beſiddelſe. 
Siden Slutningen af. det. FE Genner — sf 
"have Storbrittannien, der gif los paa Herredemmet —1— 
"til Søes,. ved at beſtylde Frankerig for at tragte efte "aL 
— Lands, viſt den famme hidfige Begiers NA 
ligheder efter Dominique, fom det lagde for Dagen i ge 
de fidfte Underhandlinger, hvor Seieren gav der Ret —— 
til at velge alt. Paa denne Øe ev der bleven oprettet — 
9 Sogne, hvori man "den afte Januarii 1778 talte DM 
1574 Hvide af hver Alder og Kiøn; 5 524 frie Mulat⸗ AL 
ter og Sorte; 14308 Glaver. i KE 
Dens Avæg overſteg iffe 288 Hefte, 707 Mul⸗ ie 
æſler, 34 Afenev, 2830 Stykker PEng DRs, 999 FH 
Sviin, og 2229 Faar og Gedder. —0 
Ihenſeende til dens Aulsbedrifter havde den 65 — 

| Sukker ;Uølinger, fom indtoge 5257 Mcrer Land. 3369 
Acrer vare beplantede med Kaffetræer til 1000 Styffer SAG 
paa Acren; 277 med Cacao, til 500 Stoffer paa | BE 
Aecren; 89 med Bomuld, til 1000 Stykker paa Arens. 
69 med Indigo, og 60 med Canefice:Træer. — 
Dens Fodemidler beſtode i 1202 Acrer med Bana⸗ —— 

| oner, 1647 med Ignamer eller Patater, og 2729 Gref—⸗ fj 
ter Maniok. 9 





























19,478 Acrer vare bevorede med Skov, 4,296 : | 
laae til Græggaånge eller Overdreve, 3655 vare Kro⸗ | 
nen forbeholdne, og 3434 vare ganſtke golde. Å 
Ddette var alt hvad 15 Aars Arbeide havde kunnet 








udrette med en yderlig Biergagtig og meget lidet frugt UI 
"Bar Jordbund. — NM 

| tg 
40. Splid mellem Ey etern, paa ——— 
og de Franfke paa Naboe⸗ Herne. OA "hi 

Dette Etabliſſement erfarede i fin førfte Beghn⸗ M 





| delſe en af de. KONER forbryderſte Trolssheder. Endeel 
HE Deel. 447) EN | 
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dets Ablsbrugere havde. af Handelen faaet — 
tydelige Korſtud. Kor ikke at betale deres Gield, flyge 
tede de med deres Slaver til de franffe Der, hvor der i 
blev dem tilſtaaet en udmærfet Beſkyttelſe. Forgieves 
fordrede man dem tilbage; forgieves forlange man, at 
de Fulde holdes -til at betale deres Gield. De indfæns 
digſte Begieringer vare frugtesloſe. Det lovgiven de 
Korps udftædte da en Bill, fom gav alle franfte: Flygt⸗ 
ninge Sikkerhed for” at blive. i rolig Befiddelfe af alle de 
Rigdomme, de bragte med ſig til Dominique. —— 
VRE Underføge vi med Upartiſthed begge Nationers Ad⸗ 
færd, ville vi. finde den fler, faapel fra den ene Side $ 
fom fra den anden. 4 
Svarer mig Branffmænd! Vare diff ——— | 
ikte Rodere? Hvorfor tilſtode J dem da et Frifted hos 

"eder? Da man fordrede dem tilbage, hvorfor nægtede 

3— da at udlevere dem? Man har forlangt dem i en 
' bydende Zone. Jeg vred der ikke, men jeg antager det. 
Det var iffe Tonen, man havde at underføge, men det 
- var Netfærdigheden i det. forlangte. sg "Det var ikke Tid, 
at ſvare med Biſterhed paa Biſterhed. En Handliug, 
ſom Retſcerdigheden fræver, kan aldrig være ydmygende. 
Gætrer eder. for et Hieblik i- Tilgodehavernes Sted, og 
figer mig: Om JF iffe vilde have fadet de ſamme Fore⸗ 
—— de ſamme Klager hore ved Hoffet i London, 
om J iffe vilde have anſeet eder ligeſaa fornærmede ved 
dets ” Taushed eller dets Vesrins? Gives der bel tven⸗ 

de Retfærdigheder? 

OgdaJ Engellændere til Gienoield Aton franſte 
Flygtninge et Tilflugtsſted hos eder, — I da ikke 
ſamme Forbrydelſe dobbelt? Indbode I ikke uredelige å 
Skyldnere, ſom friftedes til at unddrage fig deres Kre⸗ 
ditorers lovlige Sogsmaal, til at røve og rømme? 
Derſom de Nationer, der have Delt den. nye Verden | 
” imellem fig,- havde efter eders Exempel taget ſamme MA 
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Reg; ber vilde da have giort dens ——— 


a de Forſtud, de behsvede? Hvad ſkulde Amerika være 


blevet ti), dy ſom denne fordærvelige Tænfemaade havde 
yttret ſig i Begyndelfen af Erobringerne? Hvad ſkulde 


Der blive, derfom den udbredede fig? Overvei Der et Dig. 


SÅ 


blik, og J ville blive overbeviſte om, at en almindelig 


Sianee mig —9 Retferdighedens Udovelfe vilde blive en 


— af de frygteligſte Ulykker, ſom Menneſteſlægten kunde 
blive plaget med. J ville indſee, at en faa fordærver 
lig Forening imellem Nationerne vilde bringe Verden 
tilbage i en bardariff Røver ; Korfafning, fom vi ikke 
— have noget Begreb om. Hvad Fordel funne 
J vel finde ved at belaſſe os med eders Forbrydere, og 
fordarve eder. ſelv med vore? Hvad Samgoem fan man 

vel have mej, hvad Tillid have til Menneffer, der have 
NÆR fig uredelige mud deres Medborgere? Vente I eder 
mere Redelighed af vore? Derſom J tage imod dem, 
hyooefor ſtulde en tredie Nation da drive dem tilbage? Cr 


det eders Plan, at Trolssheden ſtkal uſtraffet vandre 


om fra er Land til et andet, uden Skye fireife om paa 
Den ganffe Jord? Jeg overdriver "Følgerne af eders 
Fremgangsmaade, men derſom man vil dømme rigtig 


oo om en Handling, maag man bringe BVirkningerne af 


. Den til det yderſte. Del er er ſikkert Middel til at br; 
Ref ultatet til at falde ſtarkt i Øinenes 


søn Hvad man (Fulde gibre? Det, fom forſt 
giorde, derpaa med væbnet Haand giort Landgang paa 
eders Remnin gsmends Friſteder og plyndret dem, Gaar 
ledes ſtulde J have viiſt eder ſom kiekke og retſtafue 
Menneſter. TR Blod, der var blevet udeſt, vilde 
iffe være blever eder tilregnet, . J ſtulde have faaet 
Bifald af alle Europas Nationer, SAM eders Say var 


— ka 


by Men — ville I vel foare mig — hvad fulde man 
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Bør jeg vel for Reſten undre mig over, at 8 gien⸗ Å 
fidigen. Bibg eders Misdædere Friſted hos eder, naar jeg 
feer, at I dagligen tiltage eder Ret til at fende hinan⸗ Å 
den! dem, ,… ved åt fælde Forviisnings ⸗Dom over dem JA 
— en £ov, der er ligeſaa ftridende med den almindelige 

Ret, ſom den vilde være med den private, der beretti⸗ 

gede en Borger, hvis Hund var bleven gal, til at flippe , 
den lss i hang Naboes Huus 
Men et Menneſke med tå funde. Arme er altid en 

god Eiendom. Altſaa — Don altſaa bør man ikke 
hæle ham hos ſig — — — Men det er ikke uden Haab 
om, ligeſom det ikke er, den Erempel paa, at er Skarn EF 
" fan forbedre fig — — — Ja eet mod hundrede —— 
— Tilbage er altſaa at vide, om J for en Forbryder, 
ſom vil forbedre fig; hat Lyſt til at tbinege eder RE. 
i drede uforbedrelige. Å 





AT, Hoori bejtaner Dominigves — 


Imidlertid havde en anden Gienftand end Ablin⸗ WA 
gers Unlæg for længe fiden traadt ind i Engellands vide 
løftige Planer. Det vilde drage de franſte Koloniers 
Produkter til Dominiqve, for ſels at drive Handelen | 
med dem. For at udføre denne ſtore Plan, var der at 
alle Reder paa denne DE bleve 1766; erflærede frie kE 
Strax firsmmede en Mængde virkſomme og driftige 
Menneffer:til frå Europa og Nord ; Amerika. Umaa⸗ 
delig fore Oplag af Meel, ſaltet Fiſt, Slaver, bleve 
oprettede i Roſean. Denne Bye forſynede Martinigde, å 
Guadeloupe, St. Lucie med hvad de behøvede, og fif 
meer eller mindre koſtbare Produkter i Betaling. Om⸗ 
tuſkningerne (Fulde endog været blevne. mere — 9 
derſom ikke Storbrittannien havde ſelv formedelſt en ilde 
forſtaaet fiſkalſf Gierrighed ſat meget fngore Grændiet 
for diſſe Snig⸗ Korbindelſer. 


la 








| 
| 


De — der fade fire Enhelland ven 


"Almeritag Faſtland, og de Beftræbelfer, de Franſte an⸗ 
vende for at forøge. deres Forbindelſer i Afrika, maae 


ſnart nedſcette Oplaget paa Dominiqve til intet eller 
lidet; men intet kan bersve den Fordelagtigheden af 


———— Beliggenhed. Liggende mellem Guadeloupe og 
" Martiniqve, tun en ſhv Mile fra dem begge, truer den 


begge lige meget. Paa dens tvende Udfanter mod Nor⸗ 


den og Sonden ere fo ypperlige Reder, hvorfra⸗ Korſa⸗ 


rer og Eſkadrer ville ſtandſe Moderlandets Skibsfart til 


| 


fine Kolonier, ja endog diſſe tvende Etabliſſementers 
Forbindelſe mellem ſig. Hyad vilde Den blive, derfom, | 


”Dvilfet er lee, Den nordlige Rede, bekiendt under Navn 


af Forſt Rupert, blev forvandiet til en Havn og om; 


givet med Fæftningsværter ? Planen dertil ev, fom man 


"figer, bleven vedtaget i George den zdies Raad. Alt 


bringer til at troe, at den aldrig vil blive udfort. "Ras 
tionen ſetter alt får megen Tillid til fin Soeſtyrke/ at 
pemme É g til at El denne 


den nogenfi nde fulde beg 
Molly i ——— APN SØS 


… Egne Love paa Deminigee, 


——— har i de ſenere Tider draget hele Ame⸗ 
ntas Ovine tfombed til fig ved en Begivenhed, hvortil 
Aarſagerne ſtige, paa lidet nær, op til den nye Vei⸗ 


dens Opdagelſe. 





Å Europæerne Havde neppe ſat deres blodige Fied i 
den tipe Halvverden, førend de maatte føge Slaver i 
Afrika til at opdyrke den, Blant dette fornedrede Slags 


— SMennefter fandtes der Frueutimre, ſom Trangen gior— 


de behagelige for de forſte Koloniſter. Af denne For: 
ening, ſom Naturen ſyntes at misbillige, fremkom en 
"Blandet Afkom, hvis Lænfer den faderlige Omhed ofte 
hrod. En Menneffet medfød Godhed lod ved andre Lets. 
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nioheder andres Lenker briſte, og. Penge ſroftede enduu A 
flere F Fanger deres Frihed. Forgieves vilde en misten⸗ 
kelig og fremſtuende Politik reiſe ſig med Styrke mod | 
deune Skik, der bifaldtes af Menneſteheden. Frigivel⸗ VØ 
ſerne fandfede ikke, man faae dem endog. forøges, ——— 
Imidlertid bleve de Frigione ikke i alle Ting. lige 

med deres gamle Herrer. "Lovene paatrykte i Alminde⸗ 
lighed denne Klaſſe et Forringelfes Stempel. Fordom⸗ 
men fatte den, endnu dybere ned i det borgerlige. Livs 
hyppige Tilfælde, Dens Stilling blev aldrig andet end 
en Meilemſtand eden Traldom og deg oprindelige SØ 
Frihed. — 
Udmarkelſer, der vare ſaa pdmpgende behdte 
diffe Frigivne med Raſenhed. Slaven er i Almindelig⸗ 
hed faa forfæer, at han ikke tor trodſe ſin Tyran; han 
kan kun hade ham, Men det Menneſtes Digete, der 
har ſeet ſine Lenker falde, * mere Kraft, Han hader 
og trodſer de Hvide. il N 
Man maatte forefom de — Virfninger af SÅ 
diſſe ffiæve Stemninger. Jde europæiffe Stater, hvor 
alle Medlemmer ere lige, hvor ethvert Individs Tarv 
er alles T Tarv, er det ikke tilladt, uden gyldige Beviſer 
at mistænte nogen Borger for Henſigt, at ville ffade 
Almeenvellet. Men i Amerika, hvor er vanffabt, vid: 
underligt”, fridigf ndet Samfund beftaaer af tre forſtiel ⸗ 
lige Klaſſer, anſeer man fi beretti jet, at opoffre de 
tvende ſidſte for den forſtes Sikkerhed. Slaven bliver 30 
holdt i en beftandig Undertrykkelſe, og. den Frigivne bli⸗ a 
ver fængflet ved den mindſte Mistanke. Hans Affiye 
" for. de bide, bliver betragtet ſom en meget foær, — 





hed, man bruger imod ham. Det er denne fednper, 


lige Strænghed, fom de fleſte Nationer, have villet til 4 
ſkrive det Slags Roelighed, de have HD i deres — —4 
bliſementer i den nye Verden. | (ere 





| 
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—— er ſat ved Siden af Den Hvide, Den ſtorkeſte 
Formodning er ikke tilftræktelig til at gisre Indgreb i 


den enes Frihed mere end i den andens. "Derved ſteer 


det, at Loven, fom frygter for ar tåge keil af Forbry⸗— 
deren, bliver undertiden længere. i Uvirkſomhed end det 
almindelige Bedſte fordrede. De Frigivne have under⸗ 
"tiden misbrugt diſſes Skaanſeler paa de brittiſke Der. 


7 Deres oprøriffe Bevægelfer" have ak Dominiqoe til 


at forandre Soſtem. 
Efter. en Bill af September 1774. ſkal der ifte 


lengere være nogen Koloniſt tilladt at give ſin Slave gi 
Srihed, førend han har indſat 1.00 Piſtoler i den offent⸗ "ag 

"lige Kaſſe. Bevifer den Frigivne da fiden efter, Ar. 
hans Arbeide ikke ſtrækker til hans Underholdning, ſtal 
han have 17 Riasdaler hver ſiette Maaned, indtil lyk⸗ 


keligere Omſtændigheder — RAR at undvære veere 


Hielp. 


Endhyver Frigiven, der ved udſagn af toen Bid; 
ner, være fig enten frie eller Slaver, bliver for'tvende… . 
i Fredsdommere overbeviiſt om en Forbrydelfe, der ifte 
er Livsſag, fral ſtraffes med Pidſt, Boder, eller Fængs 
ſel efter. Øvrighedens Kiendelſe. Man idemmer ham 
ſamme Straf, Derfom han' har forſtyrret den offentlige 
Rolighed/ trodſet, truer, eller faaet en Avid. 
En Frigiven, ſom har hiulpet et Slave til at lobe 
J bort, givet ham Tilflugt eller taget Gam i Tieneſte, ſtal 
dommes til en Bøde af en 420 Rigsdaler, der ſtal ans 


vendes til offentlige Fornodenheder. Derſom den Skyl—⸗ 


dige ikke er i Stand til at. betale denne Sum, ſkal han 
gaae tre- Maaneder i Fænafel, eller ſtraffes med —7— 





efter ſon Fredsdommerne anordne. 
Ingen frie Neger, Mulat, eller Melis ſtal Slet 


Ret til at give ſine Stemme ved Valget af Reprœſen⸗ 
tant for fit Sogn i Koloniens General; Forſamling 


De cagelſte Kolonier rede eneſte re den — 
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AR 43. Det brituſko Minſteriums Plen fit at gøre 
— tre fordum neutrale Der frugtbare, gg 







X HK at have talt færftilt om enhver af de fre ad 
neutrale Øer, fom. ere blevne Engelland tillagte ved 
Traktaten af 1763, er det, ikke af, Veten at. fremfætte " 
de Midler, ſom denne Magt har troet, den burde an⸗ 
vende for at drage grundige Fordele af fin Lykke. 
Forſt meente Regieriugen, at det bedſte var at 
fælge den vidtløftige Jordbund, der ved. Krigslykken var 
F den tilfalden, i ſorſkiellige Lodder. Derſom de vare 
blevne bortſtienkede for intet, vilde man have faaet. dem 
for Gunſt eller ved Rænter, og de "vilde da i lang åd 
ikke være blevne førte til. Nytte. Men Nationen var 
v godt forfifret om, at enhver Borger, ſom havde anvendt = 
DÅ endeel af fine Denge; til at kiobe fi gen "Grund, vilde 
ogſaa giøre de nødvendige Befoftninger fil at voragt dor⸗ j 
deel af fin Ciendom, —1 
Imidlertid fræve nye Plantager mange Udgif; 
ter til Bygninger, til Kreature, til Slaver, at det 
kunde være ſkadeligt, paa een Gange at fordre hele i 
| Kisbeſummen for. de folgte Jorder. ; J Betragtning 
" heraf anordnede man, at Kisberen ikke ffulde være fors 
pligtet-til, at betale mere end 20: Proſent ved forſte 
Kiob; 10 Profent i ethvert af de paafolgende 2de Aar, 
og endelig 20 Proſent ethvert af de andre, indtil hau 
havde reent betalt. Han ffulde have alle ſine Rettig⸗ 
heder forbrudte, derſom han ikke til de faſtſatte Termie 
ner opfyldte fine Forpligtelſßee.. ny TE 
For at formilde det alt for ſtrenge, denne Lov 
kunde fore med fig, overlod man Avlsmanden Frihed! til 
at forvandle fin Gield til en beſtandig Afgift. ——— 
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Man denne Afgife. fkulde ikke tage fin in SBeaymelfe førend 
| — Maaneder efter Oprydningen. 
Da Eiendommenes alt for årg Sterrelfe paa 

Øer ſom Engelland havde længe været i Beſiddelſe af, 
ienſynligen havde formindſtet Produkternes Mængde, 
troede man, at man burde tage Forholdsregler for at 
bortfierne denne Uorden fra de nye Erhvervelſer. Det 
bled derfor faſtſat, at ingen maatte kiobe mere end een 
Plantage, og at den ſtorſte ikke maatte være over 500 


Acrer. Man indſtrenkede det endog til 300 for Do; 


J 








miniqve, hvis Beliggenhed og Beſtemmelſe udfordrede 
"æt ſtorre Antal Europeere. Magten faſtſatte desuden, 


at af hver 100 Acrer ſtulde der opryddes 5 hvert Aar, 


indtil det Halve. af Gaarden var blevet: opdyrket, og at 


de, der ikke havde opfyldt denne Forpligtelſe, fFulde bes 
tale en Bode af en 24 Rigsdaler aarlig for hver Acre 
Land, ſom iffe var bleven dyrket inden den foreſtrevne 
Tid. Enhver Koloniſt blev end videre forbunden til, 
paa fin Grund at ſatte een hvid Mand eller to "hvide 
Fruentimre for hver 100 Acrer, under Straf at betale 


" aarlig til Fiſtus en 200 Rigsdaler: for hver Mand, og 


det Halve for hver Fruentimmner⸗ der manglede i det 
Bal, han burde haves 
Denne ſidſte Forſigtighed maatte gide: de nye Su 


bliſſementer nogen Faſthed, men man meente, at de ; 


engang kunde behsve en ſtorre Styrke. For at forſtaffe 


"dem denne i Tide, blev der anordnet ubetalende Eien⸗ 


"Domme paa 10 til 30 Acrer til Fordeel for de Fattige, 


fom vilde: boefætte fig paa Øerne, Dette var Jord nok 
-til at lade dem leve af deres Arbeide i faa gode Kaar, 


ſom de aldrig vilde have kiendt til i den gamle Halvvers 


den. Af Frygt for, at de ſkulde laane deres Navn til 
et eller andet gierrigt Menneffe, eller fiden efter fælge 
ham deres: Eiendom, faſtſatte man, at de ſtulde være 
forpligtede til, ſelb at rage deres Ford i BDefiddelfe . 2 
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Maaneder efter. år: den var — dem gibet; * boe 


der i 12 Maaneder i Rad, og beholde den 7 hele Yar. 
Deres lille Lod ffulde være fritagen for al Serie ig vå 
Aar. Efter denne Tid ſkulde de betale en Afgift af 
omtrent en Mark for hver Acre ſom var opdyrket, j 


omtrent en tre MarÉ for dem, ſom laae udyrkede. 
i De engelffe Øer havde fænge beklaget fig, ar dt 
manglede Regn, fordi afle Skovene vare blevne afhug⸗ 
gede. For at forekomme denne Uleilighed i de nye Be” 


ſiddelſer, havde Kommiſſarierne Befaling til at forbes 
holde Kronen de Sfove, der vare nødvendige til at ſamle 
Skyerne og vedligeholde den Fugtighed, ſom afer— 
——— egne — Planter trænge meer eller mindre tik 
"Endelig fulde ingen af de Summer, ſom Galget 
af — kunde give, af fig, gaae til Fiſtu's Fordeel. 


Alle fulde De anvendes til Veie, til Fæftningsværfer. og 


— 


andre Ting, der kunde være: diſſe Dertil Notte. 


Tilbage var at beſtemme de Franſkes Skiebne, ſom 
ii ifor Mængde vare boefatte paa Dominigve og Gt. Vin⸗ 
cent.” Diſſe Avlsbrugere vare rolige for deres Eien 
Domme, . De havde faaet dem, eller kiobt dem af. In⸗ 


| dianerne, og havde faaet Skisde paa dem af R Regierin⸗ É 
gen paa Martiniqve, » fom til Erfiendtlighed fordrede: en 


lille Skat af dem. Den forſte af diſſe Adkomſter kunde 


ikke være af nogen Vagt i den Magté Dine, der havde 


erobret dem; og den anden” var aabenbar tvertimod de 


Fordrag, der vare indgagede imellem Hofferne i Lon⸗ É 


don og Verſailles, ſom havde forpligtet ſig til, ikke at 


tillade deres vefvettive. — at nedſatte ſ ſig * j 


de neutrale Der. 4 tet ig 


Saaledes bleve de ———— Wenneſter, der fur J 
de have fremſtyndet diſſe tvende Koloniers Fremvert, J 
hvilfe de havde vidſt at ſtifte, ganſte bedragne i deres i 


Forventning. Enten det brittiſte Miniſterium var 
bange for at væffe * hos —— ved af lade 
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dem — et —— [SER deres —— Ridaler 
ſtulde blive ved at eie for intet; eller man sonſtede at 


ſtille ſig af med dem⸗ af diſſe udlendinger, ſom af deres 
"Religion og deres Vedtægter kunde bindes alt for ſterkt 
| til deres forſte Faderneland, blev det faſtſat, at de 





| Deres Plantager, uden ſom Faſtere. 








Grundſætninger for en fund Politik, adſpredde dem: 
| Dog blev Udvandringen ikke almindelig. Efter at den 
| førfte Misnøielfe var gaaet over, indſaae de Klogeſte, 
at de endnu vilde vinde mere, ved atter at kiobe deres 


| Jorder „ſom de benyttede fig af, end ved at drage hen, 


for at, boefætte fig: paa et nyt Jordsmon i — Brunt 
E -flulbe føltes dem geen 


ty + 


44. —— —9— have tage — i Veien for de, 


Neutrale Sers Velſtand. — 


———— lovede CA meget. af de 'e Forholdås 
| — det havde taget Til fine Erobringers Flor. Uds 
| faldet har ikke ſparet til dets Forventning, og Aarſa— 
gerne til denne beſynderlige Misregning ere bekiendte. 
Neppe havde Traktaterne forviſſet Engelland de tre 
Selfrale Der, førend-en raſende Lyft efter at havde Crar 
bliſſementer derpaa: blev almindelig. Denne epidemiſte 
Galſkab ſatte en overdreven Priis paa de Jorder, ſom 
Regieringen lod ſelge. Da de fleſte Kioberes hele Fors 
mue beftod i deres Driftighed, ſaa blev Krediten deres 





eneſte Tilflugt. De fandt den i London og nogle andre 


Handelſteder, hvis — af ſamme Forblindelſe forvildede 
— Kiobmend toge umagdelige Summer i Danferne. tif 
en maadelig Rente, for at betroe Dem til en hoiere Rente 

ml diffe driftige Spekulanutere. 


| ⁊ 





Franſte for Fremtiden ifte Fulde blive Kobe af | 


Denne Haardhed, der var faa" ſteidende migd — 






















De ye —— for for førte Delen habde 

fader fig en Jord tilſlage, uden at giøre fig Umage med | 
RR underføge den, viſte den ſamme Letſindighed ved deres 

Plantagers Indretning. Kyſterne og Oplandene af de 

— ——— Her ſaages ſtrax opfyldte med Herrer og 

Slaver, der vare lige uerfarne i den vanſrelige og moi⸗ 

dare Odpdyrkningskonſt. Det blev da Feil pad. 

Feil, Misheld paa Misheld. Der var den pderfte | 

Uorden. Det varede ikke lenge HERE UP den brød pen ; 

lig frem. 

RKoloniſten havde * ſine * til 8 Proſent 

1766, eller henimod denne Tide" "Han fulde betale 5 Å 

Aar derefter, Den Umuelighed, hvori han befandt fig j 

til at opfylde: ſine Forpligtelſer, 55 hans Kredito—⸗ 

rer i Curova, Skuffede for de Remiſſer, ſom de Havde i 
giort fig Regning paa, aabnede diſſe gierrige udlaanere 

endelig Oinene. Jo mere lettroende de havde været i i 

deres Tillid, jo mere virkſom blev Deres: noſtelighed. Å 

WVabnede med Lovens Gværd, uddreve de diſſe ulykke⸗ 

lige af deres Plantager, ſom til deres Ulykke havde ladet | 

fig forføre af er daarligt Haab. " Saaledes endte fig den 

ſmukke Drøm om de nye engelſte Kolonier SÅ j 

Men denne ſtore Omtumling maa have gunftige j 

Folger. De Opdyrkninger, der ere foretagne af Men: 

neſter, ſom opkomne af inter, ere blevne dertil igien, 

vil give Nationen et fordelagtigt Reſultat af en uor⸗ 

dentlig og fremfuſende Gicering. Et Jordsmon, ſom 

forfmægtede i dets førfte Cieres Hænder, vil blive dyr⸗ 

ket med ftørre Midler, med mere Kyndighed og Oekono⸗ Å 

mie. J Forventning af denne nye Anſtrængelſe af Vind⸗ Å 

v ſtkibeligheden og Virkſomheden, ville vi giore Overſlag ' 

paa de engelffe Beſiddelſer i der amerikanſte Øe ;Gams | 

ling. At anflaae en Søes 'og Handels ⸗Magts Koloe 

ger er at veie dens Kræfter, Ø 
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5. J Veſtindien ere de brittiſke Øer i Almindelighed 
mere — end frugtbare. Bierge „ſom man iffe er i 
| Stand til at dyre, optage meget af Rummet paa nogle; 
og andre beſtaae enten ganſke eller for en Del af en 
meget idet frugtbringende Kride. De beſte have længe 
bærer opdyrkede, og trænge til at ophielpes ved Giod⸗ 
ning, der ev meget ufuldkommen og fielden i denne Ded 
af den nye Verden. Naſten alle ere de blevne ſtilte ved 
de Skove, hvormed de fra forſt af vare bvervoxede, og 
ſee fig udfatte for Tørke, ſom ofte ødelægger de Arbei⸗ 





| Der, der eve fåreragne med ſtorſte Opmartſomhed og 


Bekoſtuind. 
| mesſigen fulge med Formerelſen af de Hender, der bleve 
"anvendte til åt tilvejebringe dem. Til vore Tider er der 
i diſſe Kolonier næften 400000 Slaver, hvis Sved frem; 
bringer neppe de to Trediedele af. den Ufgrøde, ſom man 
med de ſamme Midler faner paa et rigere Jordsmon. 


taget af, efterhaanden fom det paa de Sorte tog til. 





vet fig, vare ligefad mange trængende og arbeidsloſe 


Menneſker i Engelland, ſom i de forſte Udvandrings⸗ 
| Tider; men dette Lykkefriſterie, ſom Nyeheden i Giens Ø 
| ftænderne og Gammenftødet af Omftændighederne havde 


udklakket, var blevet ſtandſet eller gualt. Paa den ene 


Side er den Stræfning, ſom de ſmaa Auvlsbedrifter 


indtoge, bleven efterhaanden ſammenſmeltet i Sukker⸗ 
Avlingerne, ſom udfordre et meget vidtloftigt Jords⸗ 
mon; paa den anden Side have Eierne af diſſe ſtore 
Plantager det meſte mueligt indſkranket deres Betiente, 
"hvis Lønninger bare blevne en tryktende Syrde⸗ 





Ci heller har Corsgelten i i Produkterne forholder 


Antallet paa de Hvide har temmelig almindelig 


Det er ikke, fordi der jo til at erſtatte de ,ſom om⸗ 
kom, eller forfvånde med den Formue, de havde erhver⸗ 


X 


— 
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hes de frie Nationer, ſom det blant dem er uretfare 


NY NONE afhængighed, at efterat der har afkaſtet Aaget, vil 


"Ds 


indtagne. "Deres Nhebyggere, ſom alle ere indſtrevne 


det er paalagt, felv at udrede Bekoſtningerne paa deres 
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Siden denne Forandring" — de writite en 
mere end nogenſi nde at frygte for ar blive. harjede eller 














"4 Regimenter, havde fordum tilſtr ekkellg Styrke fil at" 
tilbagedrive i det mindſte en. fvag og flet bevæbnet Fien 
de, Derſom Moderlandets Soemagt un til Dags opr 
horte et Hieblik med at beffytte dem, funde De for. fiørfte 
Delen blive borttagne i en Haandevending. Det er” 
meget, at Land; Miliferne kunne, i den Forfatning, ” 
de nu ere, holde de Sorte i Tomme, der ere ulykkeli⸗ 
gere under det engelſtke Herredomme end under noget 
andet; ti det ſynes at Sfaverier er faa meget haardere 





















digere og beſynderligere. Dette er da Menneſtets Gang 









det paalegge der, og at der Hierte, der er utaalmodigſt 
under Træeldommen, bliver meeſt lyſten efter at herſke. 
Aldrig er Beftindien bleven lagt i nogen Skat af 

Storbritannien: Kun forbandt Barbados og de andre i 
Øer, Jamaika undtager, fig 1663 fripillig til arte 
tale det for beſtandig 42 Proſent af alle deres Produk⸗ 
ter, ſom bleve udforte. Denne ſtore WEdelmodighed 
Men ſiden efter anſeet for tryffende, og Byrden deraf 
bled lettet fag meget ſom mueligt. Efter ſom det, man. 
har forpligter fig fil, bliver betalt med Produkter, levers 
ver man Kehieringeh ikke gierne andre end dem, der 
Have en eller anden. Breſt, og man er ikke mere fame ] 
Vvittighedsfuld med Vægten end med Beſtaffenheden. — 
Paa denne Maade. fader Fiſtus fun de to Trediedele af 
den Gave, ſom i gamfe Dage ev bleven den tilſtaaet. J 

Daet er endda for meget for Etadliſſementer, ſom 



















egne Anliggender. De vare meget betydelige, da diſſe 
Kolonier organiferede fig, og opførte Sæftningsværfer, 
der bleve REN for —— til deres — 
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| Uheld medbragte nye, efterdi man fandt det klogere, 
"at fordre Bidrag af Borgeren end tage fin Tilflugt til 





ſette dem endnu mere, derſom ikke — i aabenbar Mod: 
ſigelſe med der republikanſte Sindelag, ſom er et uegen⸗ 


nyctigt Sindelag — de, der beklæde Beſthrelſes / Embe⸗ 


Deri? fordrede alt for fovære Lønninger. — 


Wen” derte er en uundgaaelig Uleilighed — eg" 
handlende Folk. Brit eller iffe, bliver Penge det eneſte, 


det bringes til at agte og elſte. Da Torſten efter Guld 
er mere et Vark af Indbildningen end af Trangen, ſaa 


| 
| 


| den,  Begierligheden efter Guld nærer og tilfredsſtiller 
alle de andre; i det mindſte boder den paa dem, ſom 


til at dyſſe bem i Ssvn. Der er ingen Bane der mere 
ſanker Styrke bed Brugen, end dén at (Frabe ſammen. 
Den ſynes at egges ligeſaa meget ved Forfængelighedens 
J — Tilfreds filet fer, . fom bed Gierrighedens Beſparelſer. 
Den Rige behøver altid at fylde eller foroge ſin Skat. 
Det er en ſtadig Erfaring, der ſtrokker ſig fra enkelte 
| Menneſtker til Nationer. 





— Fra.den Tid Handelen har frembragt Huſe af be 
tydelig Formue i hele Engelland, ger Begierligheden der 
bleven det almindelige og herffende Drivhiul. De Bor: 


gere, der ikke have. funner. eller villet lægge fig efter 
denne Haandtering, der giver den ſtorſte Fordeel, have 


14 





— bleve ved —— Sid —— Er — 


at giore Gield paa der Offentlige. Tiden har forminde 
| ſtket Fornodenhederne; man har endog maattet ſorge | 
med mere Sparſomhed for dem, der vare tilbage, fordi | 

" Mylébrugerne ikke mere havde de ſamme Hielpekilder. 
Skatterne ere for Tiden fun ſmaa, og man kunde ned: 


fluffer man den ikke med Rigdom, fom vore Lidenſkaber 
med det, der er Næring for dem. Diſſe ere eenſtige, 
og have fun deres Tid, de beſtride eller fordrive hinan⸗ 


den ſlider dem efterhaanden ved de Midler, den leverer 


dos itfe-forfages den Vindeſpoe, ſom Saderne og Me 
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ningen — dem fir en Nedoeudihed 
tragte efter re, løb de efter Rigdom. 





hinanden, i den Ære at være Medlem af Parlamentet, 


"have de feer et Middel til at forøge deres. Velſtand. 


For at blive valgte til Medlemmer af dette mægtige | 
Selſkab, have de beſtukket Folkets Stemmer, og have 
ikke ſtammet fig mere ved at fælge der igien til Hoffet, 
end ved at have kiobt det. 
tilfals i Parlamentet. 
ſagde han, hans Embeds 


Engellenderne. Det var, 


Pligt, at kiobe Nationens — —— til at hems | 


me — iffe mod — men efter deres Samvittighed. Ih! 


hvad ſiger da Gamvittigheden, hvor Penge have taler? A 


Derſom Handels ; Yanden har i Moderlandet kunnet uds 
ſprede Egennyttens Smitte, Hvorledes ſtulde den da 
ikke have forgiftet Kolonierne, hvis Ophav og Ophold 


det er? Cr det vel fandt, at i det ftolte Albion vilde en 
Borger, der er ædelmodig nok til at tiene —— 


det af Wrekierhed, være en Mand fra en Verden og et 
Aarhundrede, der iffe mere er til. Stolte De! maatte 
dine Fiender ikke længere lade fig lede af dette nedrige 
Sindelag, du vil da engang komme til at give dem til⸗ 


* * 


dage, hvad de have miſtte. 


ag Imidlertid forkynder alting Rigdom i i de engelffe 
"Det ev fordi man der ikke | 
kiender fil Fremferd af bilkaarlig Magt, ſom ødelægger 4 


Beſiddelſer i Veſtindien. 


faa mange andre Lande; det er fordi diſſe lumpne Fiffuss 


Haandlangere, ſom udpidffe Grunden. for at indføre | 
Formen, ikke findes der; det ev: fordi Suffer ;Uvlingen 
er der bleven ſat iſtedet for Produfter af ringe Bærd; 
der er fordi Plantagerne i Almindelighed tilhøre rige 
Folk eller mægtige Selſtaber, fom aldrig lade dem lide Å 
——— paa de Anſtalter, der ere — til at | 


Endog ved: rr. J— 
J Lovkyndig⸗ J 
heden, i Retſtaffenheden, ſom bør føge og underſtotte J 


Enhver Stemme er bleven 
En berømt Miniſter havde Tax⸗ 
"ten paa dem, og roſte fig offentlig deraf til Skam for Å 
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drive den boere. det er forbi, at derſom nibtteide Sil; 
fælde node en Koloniſt til at gisre Laan, fager han dem 
ettelig og til got Kiob, fordi Dans Befii ddelſer forblive 
pantſatte ſtil hans — og Betalingen ev ſikker til 
de faſtſatte Terminer; det er fordi diſſe Der ere mindre 


i udſatte for at hærges og indtages end de. Magters Be⸗ 


ſiddelſer, der ere rige paa Produkter, men fattige paa 
Skibe; det er fordi Begivenh derne i de meeſt haard⸗ 
nakne og meeſt mordiſte Krige aldrig forhindre og kun 
ſielden forſinke udforſelen af deres Produkter; det er 
fordi de brittiſte Havbne ſtedſe aabne deres fornemmeſte 
Varer en fordelagtigere Affærning , end deres Rivaler 
funne vente fig andenſteds … Ogſaa fælges Jorden be⸗ 
ſtandig til en meget høi Priis pan de engelffe Øer. 
Man feer Europæere og weritpen Be forhionede paa 
at fiøbe dem. 


| "Denne Jord fulde være fil Ada mere (pt, 
derſom Veſtindien havde været mindre lukket for frem: 
mede Skippere; derſom det havde hage Frihed til, ſelb 
at vælge fine Kiebere oder hele Kloden. | Men Love, 
hois Korffrifter det aldrig har været mueligt at giekke, 


habe afpalet deres Handel inden for Grændferne af der 


brittiſte Rige, tilligemed National: 5 i den 
gamle og nye Verden. 


Paa deres Grund fee diſſe Provindſer ikke voxe 
enten Levnetsmidler til deres Fode, eller Laſtdyr til deres 
Arbeide, eller Tommer til deres Bygninger. Diſſe Ar⸗ 
tikler af forſte Nødvendighed bleve de forfynede med af 
Nordamerika, fom i Betaling tog Rum og andre Pro: 
dukter for henved en Million aartig. De Uroligheder, - 
fom have ſtilt Gamle: og Nye; Engelland an, have afs 
brudt denne Forbindelfe.til ſtor Skade for — Jud⸗ 
til bydende Nødvendighsder aabne den igien, eller der 
oprettes Forbindelſer , ſom erftatte den vil Veſtindien 
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ſkaffer den. 


Paa den Tid, gorfarteren Øres, Få Engtttarid A 


- aarlig af de Øer, den befidder i i Veſtindien, for omtrent 
em 19 Millioner Rigsdaler 9 Produkter, deri beregnet 
en 33 Millioner, ſom de betale til Ftiſtus, og den Rum, 
ſom Irland faaer direkte i Betaling for ſaltede ml 
fom det forfyner diffe Kolonier meßßß 


Naſten aft det Gutfer, fom udgjør de tre Flade⸗ Al 


dele af Øernes Produkter, forbruges i Riget ſelb eller 
bliver bragt til Irland. Det er kun ſielden at man 
ſender noget deraf til Hamborg eller andre Handelfteder. 


FE AG 372 Storbrittannien udfører af fine Hers Produk⸗ 
ter, overſtiger ikke aarlig en 13 Million Rigsdaler. 
lægge man den Sum. det mage vinde paa Bom⸗ 

, fom det forarbeider med: faa. megen Held, og ſom 


BAGE om paa en ſtor Deel af Kloben ; man vil da have 


et temmelig rigtige Begreb om de Sordele Jon, dette Rige 
brager af Veſtindien. 


Herne modtage i Betaling — — 
deres Kledemon, det nødvendige Verktoi til deres Fas 
briker, en Mængde Iſenkram, og de Slaver, der ſtulle 
drive deres Jorder. Men hvor meget fattes der ikke i, 


at det man ſender dem, kommer det nær, man faner: 


af dem. Man maae fradrage Bekoſtningerne paa Frag⸗ 
ten, Aſſuranſerne, Kommisſions⸗Gebyret, eller Kisb⸗ 
mandéfordelen. Man maae fradrage Renten af en 16 


Millioner Pund Sterling eller en go Millioner Rigs⸗ 
on daler, ſom diffe Kolonier maae betale Moderlandet. AR 
Man maae fradrage hvad Cierne af de rigeſte Plantager 
; fættej til i Engelland, hvor. de boe for beftandig. Uad: 

tager man de Beſiddelſer, der ere forhvervede eller fors EK 


viſſede ved Traftaten af 1763, hvig unge Plantager 


— behove horſtud/ fee De andre — Beſd⸗ É 


|! 2 SE 


ikke fave anden Uffærning end den Grorbrittaninien ſor⸗ å 
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seler neppe — anforing til deres Reder af de 
Varers Værdie, ſom ere udganede derfra. BEDS 

Def var Rigets Hovedſtad, ſom fordum giorde 


niaeacſten alle Afſendinger; det var den; der modtog alle 


Retourladninger. Denne Uorden ſtedte med Biuigbed 
alle oplyſte Folk. Men. London ér idetmindſte den 
ſtisnneſte Havn i Engelland; London bygger Skibe og 


forfævdiger Handelsvarer; London leverer Matroſer ti — 


Skibsfarten og Hander til Handelen; London ligger i 


J— Provinds, der er tempereret, frugtbar og midt i. 


| 


Landet. - Alt kan komme dertil, alt kan gaae Derfra. 
Den er ved fin locale Beliggenhed vpirkelig Hiertet i det 
politiſte Legeme, / Denne Stab, vrimler. iffe med ſtolte 
Lediggængere , fom fun ere det. arbeidſomme Folk til 


Byrde og Beſbær. Den er Sædet for National: For: 


ſamlingen. Der er Fyrſtens Pallads hverfen ſtrum— 
melt eller tomt. Han herffer.der med: fin Narvarelſe, 
ſom opliver alt. Der forfatter Senatet Love efter det 
Folks Villie, ſom det foreſtiller. Det frygter hverken 


Monarkens Aaſyn eller Miniſteriets Augreb. London" 


er ikke kommen til ſin Hoide ved Indflydelſe af Regie 





ringen, ſom fvinger og underordner alle phyſiſte Aar⸗ 
ſager, men ved et naturligt Fremſted af Menneffer og 
"Ting, ved et Slags Handels Tiltræfning. Havet, En— 
gelland, hele Verden fordrer, at London maae være be; 
"midlet og folferig. 

Imidlertid har dette amaadelig — Oplagsſted 
med Tiden tabt noget af det Slags Monopol, ſom det 
øvede mod Kolonierne og Provindferne. . Briſtol, Liver⸗ 
"pool, Lancaſter, Glascou, have taget en temmelig bes 
tydelig Deel i denne ſtore Omfætning. Der ffulde end; 
og være bleven indført en almindeligere Konkurrenſe, 
— nye Sæder, Afſmag for et ſtille Liv, Begierligs, 
"Bid efter at nærme fig Tronen, et Dæggerieog en For, 
darvelſe, fom- er gaget over alle Grændfer, ikke havde 
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— — — 
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fathfer alibi af Sngl — — dg — —— 
melig de inte ——— LET elfer —* dens Grund. 


ER Zortegnelſe paa us Rigdomme, der e gage ud. 
au af bele den amerifanffe De: Samling. 


Hiſtorien om den ſtore amerikanſte Øe: Simi,” 
ſynes ikke at kunne ſluttes bedre end med en Gientagelſe 
af de Fordele, ſom den forſtaffer de Magter, der 34 
haanden have erobret den. Det er ene og allene ved de 
Fremſtoð, ſom diſſe rige Produkter have givet Hande⸗ 
Jen, at den maae beholde en evig Mads i Nationernes 
Yarbøger, efterdi Penge dog er Drivhiulet i de fore 
Revolutioner, der plage Jorden. Det var Lille⸗Aſiens 
Kolonier, der tilveiebragte Græfenlandé Glimmer og 
Fald. Rom, der i Forſtningen kun var for at under⸗ 
tvinge Narionetrie for at regiere dem, ſtandſede i ſin 
ed da det havde faaet Oſtens Skatte i fine Hæns 
der. For et Bieblik ſyntes Krigen at fiumre ind i Eu⸗ 


ropa, men kun for at bemeſtre ſig den nye Verden, og, 
er fiden efter faa ofte fun vaagnet for at dele hvad der 


afplyndredes den. Fattigdom, Dev altid vil blive den 
fore Hobs Lod, og nogle faa viſſe Menneffers Valg, 
giør ingen Braller paa Jorden, ” Det er derfor kun 
Mord og Rigdomme, Hiſtorien fan befatte fig med. 
Øerne i den anden Halvverden give — Spa⸗ 
lb en 3 Millioner Rigsdaler; Danmark 135 ; Holland 
; Engelland 15; Frankerig 25. Det er. ”alfaa oms 
Se 52 Millioner, hvorfor der paa vort Faſtland bli⸗ 
ver folge” ProduÉret, ſom hoſtes paa Marker, der for 
mindre end 3 Sekler laae ganſte udyrkede 


Det er ikke en, Gave, fom den nye Verden fore É 


ævev den gamle, "De Nationer , der fane denne vigtige 
Arbeidsfrugt af deres Underfaatter, fom ere boeſatte paa 
ben anden — ; give til Bytte, men med eh ub 
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AG maerket gordeet, * deres — og deres Varkſteder 
fé frembringe. "Nogle forbruge ganffe hvad de faae fra 
"deres Her; andre giøre det Overſkydende til Grundvold 


for en blomfirende andel. med deres: Maboer. Saa⸗ DEG 


ledes vinder enhver Nation der har Ciendomme i Ame⸗ 


rika, naar den er virkelig vindſkibelig, endda mindre 
ved det Antal Menneſker, den underholder ſaa langt 
borte uden Bekoſtning, end ved den Folkemengde, font 
den uden for Landet ffaffer den i Landet. For at føde 
en Kolonie i Amerika, maae den dyrke ent Provinds i: 
Europa; og denne Tilvext i Avling forøger dens indvor⸗ 


tes Styrke, dens — — Hele Kloden føler" | 


| Birtntrigen deraf; 5500 

” Hvad der forarbeides DE de Koloniſter der ere 
—— paa diſſe faalænge foragtede Der, er. eneſte 
Grundvold til Handelen med Afrika; det udvider Fiſte⸗ 
rierne og Oprydningerne i Nordamerika; det forſtaffer 
Aſiens Manufakturer fordelagtige Affætninger ; der for: 


dobler, tredobler maaffee Virkſomheden i hele Europa. ” 


Det fan betragtes fom en Hovedaarſag til den hurtige 


i Bevægelfe, der ryfter vor Klode. Denne Giæring 


| maae tage til i ſamme Forhold ſom Ablinger, der kunne 
hes modtage faa megen ne komme deres veer Maal 
— RL høg te BR 
AZ, Det Middel, der er r eft ſkikket til at — 
Produkterne paa den Mdl Des Så 
FEER LET bør 
Intet vilde være mere FN til at fremfEonde:" 
denne lykkelige Periode, end at opofre den udelukkende 


Handel, fom alle Nationer have forbeholder fig, enhver 


i de Kolonier, den hat ſtiftet. Uindſtræenket Frihed til, 


at ſeile paa alle Øerne, vilde frembringe de ſtorſte Be⸗ 
Mfræbelfer, vilde opmuntre Gemytterne ved en alminder 
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fig Konkurrenſe. Send, der have: driſtet fø; sg åt an⸗ År 
raabe Menneſtekierligheden LYN hente. Deres Oplysning —54 
fra denne hellige Ild, have ſtedſe giort deres Bonner 
for at de dog engang maatte ſee de Skranker bortfalde, 
ſom betage alle Amerikas Havne. direkte Forbindelſe med 

alte Havne i Europa. Regieringerne, der næften alle 
ere forgvaflede i deres Oprindelſe, og derfor ikke kunne 
… gane frem efter denne almeen Kierligheds Grundſetnin⸗ SA 
ger, have troet, at Stater, der for ſtorſte Delen ware. * 
oprettede til en. enkelt Nations eller et enkelt Menneſtes 
ſerſkilte Fordeel, maatte indffrænte: afte deres Koloniers 
Vorbindelſer til deres Moderland. Diſſe Forbudslove 
forviſſe, ſige de, enhver handlende Nation i Europa 
deres hiemvirkede Produkters Affærning ; Midler tilat 
forſtaffſe ſi g de fremmede Varer, de behøve; og en for⸗ 
delagtig Balanſe med alle andre handlende Nationer. 

Efter at denne Plan har i lang Tid været anfeer, SØ 

» for! den beſte, hav den feet fig heftig angreben fra den 





Tid Handels-Theorien har bortryddet de- Hindringer, 
der lagdes den i Veien af Fordomme. Ingen Nation, 
har man ſagt, eier felv alt det, hvormed den ſkulde til; 
fredsſtille alle de Fornodenheder, fem Naturen eller Sud. 
bildningen opvakker i diſſe Kolonier. Det er ikke en 
eneſte, ſom jo er nod til, at tage hos Fremmede hvad 
den behoever til at giøre de Ladninger fuldftændige, ſom 
den beſtemmer til ſine Etabliſſementer i den nye Verden. 
Denne N ødvendighed bringer alle Nationer i.en i det 
—— indirekte Forbindelſe med diſſe fierne Beſi ddelſer. 

Vilde det da ikke være fornuftigt at undgaae denne Om⸗ 
— bugtede Vei, og lade enhver Ting ankomme 

til fin Beſtemmelſe paa den ligeſte Linie? Færre Bekoſt— É 

ninger, betydeligere Forbrug, mere Abling, Forogelſe AR 

i Fiſkus's Indtægter, tuſende andre Fordele, vilde holde 

Moderlandene ffadesløfe for den udelukkende Ret, ſon 

de filen fig alle. til SPRE ——— for alle. ie 
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Dige —— ere rigtige grundige, gavnlige, | 
men, be bille. iffe blive fulgte, Aarſagen ev denne: der 
” giæves en for Forandring. i Europas Handel, og den 


"ev allerede fommen alt for vidt til, at den ikke ſtulde 
gaae for fig. Alle Regieringer arbeide paa af undvære … . 


” fremmed Bindffibelighed. De flefeer det lyttet. De | 
"øvrige ville ikke dvæle med at losrive fig af denne Af⸗ 
hengighed. Allerede ſee Eugelland og Frankerig, Ems | 
ropas ſtore Manufakturiſter, deres. Meſtervæerker bores 
viſte fra alle Kanter, - Skulle diffe tvende Nationer, der 


" tillige ere de ſtorſte Ablsdrivere paa Øerne, aabne deres 


Haone for dem, der tvinge dem, faa at fige, til at lukke 
Deres Boder? Jo mere de tabe paa de fremmede Hans å 


delsſteder, jo mindre ville de give deres Minde til Kon⸗ 


kurrenſe paa det enefte Uffætningsfted, der bliver dem 





tilbage, De ville meget mere arbeide paa at fage em 


ſtorre Affætning, for at kunne fælge mere der og faae 


em ftørre Mængde Produkter derfra. Det er med diſſe 


Retourladninger de ſkulle vedligeholde en fordelagtig 
Handelsbalanſe, uden at frygte for, at Mængden af 
diffe Varer ſtal nedſette Priſen paa dem. Induſtriens 
Fremgang paa vort Faſtland fan ikke andet end forøge 
dets Folfemængde, dets Velſtand, og folgelig Forbru⸗ 
get og Vardien — me ——— der komme fra An⸗ 
tillerne. — 


SS 36 vil — AR been Der Dets Stiebne i 
i Fremtiden | Bliver 


| Men hvad vil denne Deel af den nye Verden blive 
- Hil? Ville de Etabliſſementer, der giøre den blomſtren⸗ 
De, altid blive de Nationer tilhørende, der have ſtiftet 


dem? Bille de forandre Herre? Skeer der nogen Fors 


andring, til hvilfer Folks Beſte vil den da (fee, og ved 
boilte Midler? Here er rigt SME til SorGipdA ta Des 
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men man maae forberede dem ved nogle Betragt⸗ 
ninger. å i FREE —— AA — —— z , 
”7, erne ſtaae i en fuldkommen Ufbængighed af den 
gamle Verden, ihenſeende til fine Fornodenheder. ——— 
"NR der fun høre til Klæden og Avlingens Drift kunne taade 
TR ” Opfættelfe, Men det mindſte Ovhold i Forſynelſe med TSA 
HE Levnetsmidler, foraarſager en almindelig Mistroſtig ⸗ 
hed, et Slags Engſtelighed, ſom giør, at man hel⸗ 
ere duſker end frygter for Fiendens Komme. Dgfaa 
gaaer det ſom Ordfprog i Kolonierne, at de aldrig ville | 
| undlade at fapitulere for en Eſtadre, ſom iſtedet for 
Krud ⸗Tonder vilde ndruſte fig med Meel Fuſtager. — 
forebygge denne Uleilighed ved at forpligte Indbyggerne 
"tilat dyrke hvad de behøve til Føden, vilde være af une 
dergrave Grundvolden til det, der er Formaalet for 
Etabliſſementet, uden nogen, virkelig Nytte. Moder: 
landet vilde ffille fig ved en ſtor Deel af de koſtbare Pros 
dufter, det faner. fra finé Kolonier, og dog ikke frelſe ale 
dem fra at blive indtagne. J 
Forgieves vilde man vente , at funne modfætte 
& Fiender Negere, fom fødte i et Klima , hvor Dæggeriet 
1 gvæler alle Spirer til Mod, ere desuden nedtrykte ved 
Trældom, og kunne ikke finde nogen Fordel ved at valge — 
fig Tyranner. J ſaadanne Hænder maae de beſte Vaa⸗ 
"Ben blive afmægtige. Man kunde endog frygte for, af 
de' vilde vende dem mod deres ubarmhiertige Under: ⸗ 
1 irykkeee ig BORES NING RED 
De Hvide ſhnes at kunne bedre forfvare Kolonier⸗ 
ne. Foruden det Mod, ſom Friheden naturligviis 
giver, maae de endnu mere oplives af det, der udeluk⸗·⸗ 
kende tilhorer de ſtore Eiendomsmæend. Det er ikke 








Menneſter, der ere fornedrede ved grovt Arbeide, ved — 

ringe Forretninger eller ved Armod. Det uindſtrænke⸗ kd 

de Herredom, "de udøve 1 deres Plantager, har maattet 

gide dem Kiekhed, og giort bem hoihiertede; men ads å 
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ie et faa lidet Antal, ? Om de endog funde drive et Ant 
Sgreb tilbage, vilde de da gine de? — OSTE 
Alle Koloniſter have giort fig det til Regel, 
deres Her maae betragtes ſom de ſtore Byer i Curopa, i 
ſom — aabne for den føre, der bil bemægtige fig dem — 
— J— forandre Herſtab uden Angreb, uden Beleiring, og 
" hæften uden at mærke noget til Krigen, Den Starkeſte 
ér deres Herre, Leve Seiervinderen fige deres OR 
Indvaanere ſom Italienerne, der i ge eneſte Zeldttog 
gaae frem og tilbage fra det sene Aag til det andet, 
Enten Staden. ved Freden gaaer tilbage under fin for ls 
rige Regiering, eller bliver i dens Hænder, der har SØ 
erobret den; har den dog ikke tabt noget af fin Unfeelfe SAS A 
| medens de Steder, der ere omgivne med Forffartdsnin; 
ger og vanſtelige at indtage, miſte altid deres Yndoaa: i 
nere og blive giotte til en Dynge Ruiner Maaffeeee ee 
der ogſaa ikke en eneſte Beboer paa den amerikanſte Her | : 
Samling, ſom jo anſeer det for en ødelæggende Fordon 
at ſatte fin Formue i Vove for fit Federneland. Hvad 
bryder en ſaadan gierrig Beregner ſig om, hvilken Rai 
tion der foreffriver ham Love, naar kun der, han Pal 
hoſte, bliver paa Fode. For åt berige fig er han gaaen 
over Havet. Kan han kun frelſe ſin Rigdom, har han 
opnaaget fin Henſigt. Det Moderland, der forlader 
ham, ofte efter at det hår thranniſeret ham, der vil 
| afſtaage ham, maaſtee fælge ham ved reden, fortiener 
det vel, at han opofrer der fir Liv. Viſt nok er det 
ſkiont at døe for Fadernelandet. Men en Stat, hør 
" Naåtionené Velfærd bliver opofret for Regieringsformen; rå 
hvor Konſten at bedrage Menneſter, er Kong at færte 9 
Skik paa Underſaatter; hvor man ikte vil have Borgere; SEN 
wien Slaver; Hvor man erflærer Krig og flutter Fred, J—— 
uden at bryde fig om Folkets Bel; hvor ſlette Planer J 
altid finde Underſtottelſe i Liderlighedens Ranker eler DEN 


ſbredde ti vidtløftige Plantager, hvad kunn⸗ de da giore SÆR 
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Monopoliets Kneb; hvor gode, Forſlag ikke blive an / 

— tagne uden paa ſaadan Maade og med ſaadanne Hilder, 

ſom bringe dem til; at ſtrande — er dette, ſige de et 4 
Faderneland, ſom man ſtylder fit Blod 2 

De Zaſtningsvarker⸗ der ere opførte til Kolonier | 

hes Forſpar, ville ikke førte dem i førre Sikkerhed ed 
1" Kofonigernes Arme… - Bare de endog bedre i Stand, i 
bedre bevogtede, bedre forſynede end de nogenſtinde have 4 
gæret, bliver Enden dog altid, at man, made overgive 

fig; med mindre man; fader Undſetning Om endog 

de Beleiredes Modftand varede oder, 6 Maaneder, vilde 

den dog ikke afſtrakke den Beleirende , fort, med frie 
"Hænder til at forffaffe fig Forfriſtninger baade. til Lands 

> og Vands, vilde bedre udholde det ufunde Klima, end | 
en; Befætning kunde være i Stand til at modſtaae en å 
langvarig Beleiringg. UR anger 
NT Gner er intet andet Middel iil at, beholde Øethe, 
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end en frygtelig Ssemagt. Det er. iEuropas Varfter 
og Havne de amerikanſke Koloniers Baſtioner og. For⸗ 
ſtandsninger maae bygges. Sanlænge Moderlandet 
holder dem, ſaa at ſige, under ſine Skibes Vinger; 
faaleænge det med fine Flaader udfylder det brede. Mel: 
lemrum, der ſtiller det fra diſſe Dottre af dets Vind⸗ 
ſeibelighed og Velde, fad vil dets moderlige Omhyage⸗ 
Aj: lighed, for deres Velgaaende være det anfvarlig får deres j 
Hengivenhed. Det er altſaa Styrken til Søes, hvor⸗ 
hen de Nationer, der have Beſiddelſer i den nye Ver⸗ 
ben, maae for: Fremtiden Henvende deres Opmerkſom⸗ 
hed. Europas Politik vil i Almindelighed beſtytte Sta⸗ 
- gernes Grændfer med Faſtninger; men for Sſsemagter⸗ 
ne krævedes maaſtee Kaſteller i Midten og. Skibe paa 


Omkredſen. En handlende De behsver ikke engang Feſt⸗ 





Man feer nok, at det er det Fordums⸗Frankerig SALE 
fatteren i dette ſit Skilderie har havt for Pine. DØ 
| —— ESTER TRY ER Ea 
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pinger. Dens Forffandsnind er Gå ſom giver den — HC 
Sikkerhed, Fade og Rigdom. … Vindene flade den til 
rs rede, og alle Elementer forene ſig til dens 
— Af diſſe Grunde kunde Storbrittannien for: fort 246. 
J ſiden vove alt, og vente ſig alt. Dets Der varet Si 
fkerhed, ig dets Naboers udſatte for dets Angrebe vr HEER 
> Begrebet,” det havde faaet om fin Tapperhed; den — 
Stkrak, dets Vaaben havde indjaget — Frugten af — 
ſeyttelig Erfaring, fom ders Umiraler havde erhvervet Så 
iiſig; dets mangfoldige og vpperlige Krigsflaader — — —— 
Br diſſe forſtiellige Midler, til at flige endnu hoiere, maatte —— 1 
abe ſig i det Stille, der folger med én. langvarig. Fred. ——1 
| Stolthed over dets Lykke, den Bekymring, der er uad⸗ 
fkillelig fra. Velgagende, ſels Byrden af Erobringerne, 
ſoͤm ſynes at være en Straf for Seieren, bragte det 
altſammen tilbage til Krigens De Planer, ſom dets - 
virkſomme Overmod havde lagt, ære blevne tilintetgiorte 
ved den Revolution, der har filt det ved Nordamerika. VA 
Men ere Beſiddelſen af — meget rige blevne — Øer, Ål 
ſom Naturen har lagt i Narheden af dette — endnu 
fattige — Faftland, nu til Dags bleven de Nationer ; 
— mere forviffet, der have opdyrket dem? Det eridife 
nye Republikers Beliggenhed, i deres Tarv, i deres 
| Sremning,: vi bille ſtudere det Stiuure i vor Stucboe 
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Bie. 42; Linie * fra heden, då i et —— løs: andet S 
— 57 — ne) varede; les: vare AR 

"dem. Stedet, læg: dem til Sted 
9 SÅ ned. overgive, læs: overgive fig 


5, ombringer, læg: omringet 
15 frv ned, Offer, læs: Offer for 
44) berettige ; Hæg: berigtige | 
9 fr. ned. r evig, læst "evige * 
9) hele, læs: hede — J——— 


4 fr. ned., Kaffeen i det, læs: saften; fm 


t det 


5, varnnes til at, las: venneb til, ved Én Sd 
71 den Konkurs, læs: den udſlettes | 


2, ſyſſelſettes, læs: ſyſſelſette os 
6, men ſtraffe, les: man ſtraffe 


1; arbetde derpaa, læg: raade pod detyaa 


13, beholde; læs: beſolde 


5, men fulde, les: men man fulde ” 
" fidte, Quaſt⸗ Nul, las: Opaſi⸗Nul 


8 fra ned., ſelv, les: ſom 


"4, Floden, læs: Foden — 
16, Fordringer, læs: Foræringer ' 


2, yppige, læs: hyppige 


9 ft. n., Seiheder, læs: ER 


3, Kaperie, læg. Kaperne 
3, engang ikke, ikke engang 
2, altid, læg: begge 


124 gif — end ikke, las: gik ei — end ikke 
ir fe, mn.) der fade, læst derſom 
18 fr. 1., Én mu, les: En ud 


18, fattede, læs: fittede 
13 fi. ty viſſe, les: viife 
13 fr. — Det, læg: Det 


2 4 
i 
— SR ESKE ER SE RENE SEN SNU 
IR 
—A 
ks 
så 
$ — FRÅ , 
& sy F 
a fa SER — 
s — 


SEP; rage mm 
—— 
veotteet OK TER 


—— rs 4 ——— — 
er SHA i TE SEN 





griber, læs: angriber 
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